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Einleitung. 



Die Summe unserer Kenntnisse über die Methoden, welcher wir 
uns bei mikroskopischen Untersuchungen in der thierischen und pflanz- 
lichen Morphologie zu bedienen haben, kurz die mikroskopische 
Technik, ist gegenwärtig an und für sich keine Wissenschaft; sie 
kann und wird es aber werden. Die mikroskopische Methodologie 
soll wenigstens eine bedeutende Hilfswissenschaft werden, welche zur 
Morphologie und Physiologie in ähnlicher Beziehung steht, wie z. B. 
die Pharmakologie im weiteren Sinne zur Pathologie und Therapie: 
eine angew^andte Mikrochemie und auch eine Art experimentelle Mor- 
phologie. Eine experimentelle Morphologie, welche uns in die Lage 
setzt zielbewusste Versuche zur Erforschung vorhandener Form- 
verhältnisse des Lebenden anzustellen, Hand in Hand mit jener 
anderen experimentellen Morphologie, welche, heute noch ebenfalls 
blos in ihren allerersten Anfängen, in das Wesen des Werdens 
lebender Formen einzudringen bestrebt ist. Eine Wissenschaft, welche 
weder der Morphologe, noch der Physiologe entbehren kann. 

Die Wichtigkeit einer entwickelten mikroskopischen Technik für 
die gesammte Biologie wurde von jeher anerkannt. Nur von einigen 
älteren Forschern hören wir hie und da Worte der Missachtung unserer 
mit raschen Schritten fortschreitenden Technik. Dieselben haben eben 
ihre hochverdienten Beiträge zur Wissenschaft sogar mit der dürf- 
tigsten Technik zu liefern gewusst. Sie haben erreicht, was mit 
ihren Mitteln auf einem noch vollkommen unbearbeiteten Felde zu 
erreichen, sie haben beinahe alles gesehen, was mit jener primitiven 
Ausrüstung zu sehen war. Unsere Pflicht ist aber stets weiter vor- 
zudringen; nicht nur neues, geeigneteres Material zur Untersuchung 
ausfindig zu machen, sondern auch an demselben Gegenstand immer 
mehr und noch viel Neues zu sehen. Da wir uns nun nicht an- 
massen dürfen, geeignetere persönliche Eigenschaften als jene 
Heroen der Wissenschaft zu besitzen, so müssen wir die hauptsäch- 
lichsten Bedingungen des Fortschrittes einerseits in der Vervollkomm- 
nung des Mikroskopes und seiner Nebenapparate, andererseits aber in 
der raschen Weiterbildung unserer mikroskopischen Technik im engeren 
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Sinne suchen. Und je mehr sich die mikroskopische Methodologie in 
der Zukunft zu einer wirklichen Wissenschaft ausbilden wird, einen 
um so grösseren Antheil wird sie auch an den Errungenschaften dei* 
gesammten Biologie beanspruchen dürfen. Es wäre also durchaus 
kein Geringes, ein Forscherleben dieser Technik widmen zu können, 
zumal die moderne Förderung derselben nicht mehr in dutzendweiser 
Veröflfentlichung buntester Recepte, sondern hauptsächlich in einem 
tieferen Eindringen in die Wechselbeziehungen zwischen äusseren 
Agentien und lebenden oder wenigstens dem Leben entstammenden 
Elementen bestehen soll, und gerade dieses die vielseitigste und 
schwierigste wissenschaftliche Arbeit ist. In dieser Richtung, nach 
unseren bescheidenen Kräften, den Weg weiter zu bahnen, zu solchen 
Arbeiten eine weitere Anregung zu geben, sie durch Zusammentragen 
des bereits Bekannten und durch Mittheilung eigener Erfahrungen zu 
erleichtem: das soll die Aufgabe dieses Buches sein. 

Wenn wir die grossen Fortschritte der Morphologie, ja der ge- 
sammten Biologie, in den zwei letzten Jahrzehnten überblicken und 
in den Arbeiten selbst, welche jene Fortschritte bewirkten, nach den 
Bedingungen dieser suchen, so müssen wir von den bereits erwähnten 
drei Momenten, nämlich dem Auffinden von günstigerem Untersuchungs- 
material, der Vervollkommnung des Mikroskopes und den Fortschritten 
der Vorbereitungsmethoden für die mikroskopische Untersuchung, Alles 
in Allem den letzteren den Voirang zugestehen. Wohl giebt es For- 
schungswege, welche nur an bestimmten Objecten, welche man zuerst 
iiuden musste, angebahnt werden konnten; auch giebt es Vorbereitungs- 
methoden, deren Resultate blos bei den neuesten optischen Hilfsmitteln 
zu voller Geltung kommen können; die Mehrzahl unserer neuen Me- 
thoden würde aber schon am alten Unt^rsuchungsmaterial und mit den 
Mikroskopen der fünfziger oder der sechziger Jahre Vorzügliches und 
Bahnbrechendes geleistet haben. 

Pie hochwichtigen und zum Theil epochemachenden Arbeiten eines 
Oscar Hert^vio, Fol, Eduard van Bexeden, Boveri etc. brauchten 
unbedingt die Eier von Echinodermen, der Ascaris megalo- 
cephala u. s. w. Die feinsten Vorgänge bei der Karj'okinese, die 
Bedeutung von Chromosomen und achromatischen Bestand- 
theilen des Kernes: das Vorhandensein des Centrosomas in den 
vei*schiedensten ruhenden Zellen, seine Rolle bei der Theilung: das 
Zahlengesetz der Idanten. Aequations- und Reductions- 
theilung und noch vieles andere hätten trotz FLEinuNG^scher und 
HERMANN'scher Mixtui'en, trotz Mannigfaltigkeit der Anilinfarben und 
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Finessen der Anwendung des Hämatoxylins, trotz Feinheit und guter 
Erhaltung der Schnitte nicht ermittelt werden können, wenn das 
mikroskopische Bild, sogar bei tausendfachen und noch stärkeren Ver- 
grösserungen, nicht jene Helligkeit und ungemeine Schärfe besässe, 
welche wir hauptsächlich dem ÄBBE'schen Beleuchtungsapparat und 
den apochromatischen Oelimmersionsystemen zu verdanken haben. 
Ebenso verhält es sich mit der Möglichkeit, dass man die aller- 
feinsten leitenden Primitivfibrillen, ja sogar die kaum mess- 
baren Elementarfibrillen derselben, durch Goldchlorid oder Me- 
thylenblau tingirt, in den Nervenbahnen, inmitten der Menge anderer 
Structuren deutlich verfolgen kann, weil die Contouren der letzteren 
durch die angewandte Art der Beleuchtung „ausgelöscht" werden 
können, und die intensive Farbe der ersteren im mikroskopischen 
Bild allein und ungefälscht hervortritt. 

Dagegen ist der rasche Aufschwung der vergleichenden Embryo- 
logie in den letzten zwei Decennien in erster Linie den Errungen- 
schaften der specielleren Mikrotomtechnik zu verdanken; nament- 
lich dem Umstände, dass lückenlose Schnittserien, in welchen die 
gegenseitige Lage der Elemente, in günstigen Fällen sogar die feinere 
Beschaffenheit der letzteren selbst — ein gar nicht begehrter Luxus 
für die meisten, blos nach der „Normalmethode" arbeitenden Mikro- 
graphen — wohl erhalten bleiben, aus allerlei Embryonen mit 
Leichtigkeit bis ins Unendliche herzustellen sind. Wir kennen oft 
citirte und in ihrer Art tüchtige Forscher, welche die Wissen- 
schaft vielleicht nie in nennenswerther W^eise bereichert hätten. 
Hesse sich das Paraffin nicht so angenehm hobeln. Mit der Ent- 
deckung GoLGi's, dass sich so schöne Nervenbahnen in allerhand Ge- 
webe von allen möglichen Thieren durch Chromsilbemiederschläge 
hineinzaubem lassen, hätte sich schon zur Zeit von Schwann die 
halbe Welt auf die Neurologie werfen und den grössten Theil der 
heutigen Nervenlitteratur schon damals niederschreiben können. 

Weiterer Beispiele bedarf es wohl nicht. Ein beträchtlicher 
Theil der heutigen morphologischen Litteratur verdankt seine Ent- 
stehung nicht so sehr der Beobachtungsgabe der Verfasser, als viel- 
mehr der relativen Leichtigkeit und Dankbarkeit gewisser technischer 
Methoden, mit welchen uns die letzten zwei Jahrzehnte bereichert 
haben. Dieser Umstand ist vielleicht der beste Beweis für die 
eminente Wichtigkeit der mikroskopischen Technik. Die hohe Schule 
der biologischen Wissenschaften war zu Ende des vorigen und in der 
ersten Hälfte des jetzigen Jahrhunderts in Frankreich; gegenwärtig 
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ist sie in Deutschland. Die mikroskopische Technik wurde von den 
französischen Forschem bis in die allerletzte Zeit auffallend vernach- 
lässigt, sie begnügten sich — mit wenigen Ausnahmen — mit den 
längst veralteten, primitivsten Methoden; in Deutschland dagegen ist 
die mikroskopische Technik in einer noch nie dagewesenen Weise 
aufgeblüht. Sollten die letzteren beiden Thatsachen nicht auch zu 
den Ursachen gehören, welchen die ersteren zu verdanken sind? 

Allerdings wird der gegenwärtige Mikrograph von einer nicht 
geringen Menge ganz überflüssiger und irrationeller Mittel und Me- 
thoden belästigt, welche zu versuchen er auf Schritt und Tritt drin- 
gend aufgefordert wird. Aber zur Zeit einer üppigen Blüthe kann 
man es auch dem Unkraut nicht übel nehmen, dass es zu wuchern 
sucht. Wir halten die Befürchtung Jener nicht für begründet, welche 
meinen, dass in der Menge des Technischen die Beobachtung selbst 
ersticken könnte. Ein Forscher, welcher mit einem grossen und viel- 
seitigen technischen Apparat arbeitet, wird höchstens weniger publi- 
ciren als ein anderer, welcher, nach einer der Normalmethoden ge- 
drillt, dabei an nichts weiter denken zu müssen glaubt, als an das 
Zeichnen und das Niederschreiben. Hier wird die Qualität für die 
Quantität gewiss entschädigen. Dagegen ist immer etwas Bedenk- 
liches daran, wenn eine gewisse, genau bestimmte und in ihrer Art 
zu einer relativen Vollkommenheit ausgearbeitete Methode sehr in 
Mode kommt. Die Erfolge, welche mit derselben erzielt werden konn- 
ten, bestimmen leicht eine grössere Anzahl Forscher dazu, sich aus- 
schliesslich mit ihr zu behelfen und die übrigen Methoden, welche 
das Eindringen in den Gegenstand von anderen Seiten und so eine 
Controlle der Eesultate ermöglichen, ganz zu vernachlässigen. Die 
Anhänger solcher Universalmethoden verlieren meist sehr bald das 
Gefühl entweder davon, dass auch jenseits des mit ihrer Methode Er- 
reichbaren noch vieles zu erforschen übrig bleibt, oder aber davon, 
wie weit sie mit ihrer technischen Ausrüstung in der Erkenntniss 
der feineren Verhältnisse überhaupt gehen können und wo jene auf- 
hört, rationell anwendbar zu sein. 

Da haben wir zum Beispiel die Universalmethode der Paraflin- 
bänder: sie ist leider nicht melir blos Normalmethode. An und 
für sich und in ihren Schranken ist sie eine der grössten Errungen- 
schaften der modernen mikroskopischen Technik. Aber warum jedes 
Object, ob gross, ob klein, nach Flemming in Chi'omosmiumessigsäure 
lixiren? Flemming selbst wai* ja am weitesten davon entfernt, in 
seinem Gemisch eine Panacee für jedes Uebel geben zu wollen. 
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Wamm alles nnter die. Wasserleitung; stellen? Manche Fixininp'S- 
mittel kann man in Wasser beinahe gar nicht auswaschen, wogegen 
sie, wird das gehörig fixirte Objeet sofort in stärksten Alkohol ge- 
legt, sich selir leicht entfernen lassen, oft aber gar nicht eher, als 
ans den Schnitten entfernt zu werden brauchen. Warum immer nur 
in Paraffin einschmelzen und hauptsächlich wamm immer mit qner- 
gestelltem Messer schneiden? Bei vielen Objecten sttisst das Schneiden 
in Paraffln und intt dem „Quermesser"' auf beinahe unüberwindliche 
Schwierigkeiten, wogegen in Celloidin und mit dem „schrägen Mes- 
ser" dieselben Objecte sehr leicht in genügend feine Schnitte zerlegt 
werden können. 

Da haben wir weiter die von Golgi erfundene nnd hauptsächlich 
von Kamön r Cajal weiter entwickelte (7) Chromsilbermethode. Es ist 
bewiesen, dass nicht alles, was sich schwärzt, nervöser Natur, Nerv 
oder Nervenzelle ist; und da die feinere Struetnr der einzelnen Ele- 
mente ganz verborgen wird, so können wir nicht immer sicher sein, 
ein zuverlässiges Kriterium znr Entscheidung davon, ob etwas nervös 
ist oder nicht, gefunden zu haben. Es ist sogar fraglich, ob sich 
bei der Goi.ei'schen Schwarz färbung das leitende Element überhaupt 
ßrbt. Wir sind davon überzeugt, dass das leitende Element an den 
Punkten, wo die Schwärzung nicht mehr eintritt, noch keineswegs 
aufhört. — Wamm bedient man sich des Vergoldens nur noch bei 
Muskeln? Die Gotdmethode ist sehr verbesserungs fähig; sie giebt 
namentlich auch an dünnen Schnittserien, wie icli es aus eigener Er- 
fahrung behaupten kann, ganz wunderschöne Bilder, welche unver- 
gleichlich mehr feine Einzelheiten in den leitenden Bahnen nnd den 
Ganglienzellen sowohl, als auch in den innervirten Elementen zeigen, 
als die Verhältnis sraässig rohen ({oLoi'schen Producte. 

Gegen die nnr auf Paraftinbänder gegründete Histologie — einer 
solchen Embryologie, insofern sie vorerst blos die mikro topographi- 
schen Verhältnisse studiert, kann man noch verzeihen — haben sich 
bereits seit einigen Jahren mehrere Stimmen erhoben. Auch gegen 
die Neurologie, welche beinahe ausschliesslich „in Golgi reist", wird 
sich hoffentlich bald eine lebhafte Reaction geltend machen. Gewiss 
wird es auch Anderen etwas befremdend erscheinen, dass man eine 
ganze neue Nei-^-enlelu'e blos auf Gi'und von Chroms ilberbefun den — 
ohne jede Controlle mit anderen Methoden, ausgenommen etwa die an- 
geblich vitale Methylenblaufärbung — aufgebaut hat. Es ist nicht 
zu leugnen, dass die Methode dazu geeignet ist, überrascliende Ver- 
hältnisse mit grosser Klarheit zu demonetriren, aber nur in Betreff 
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des Topographischen : des Verlaufes und der Verbindungen der leitenden 
Bahnen; völlig im Dunklen lässt sie uns aber in Hinsicht des eigent- 
lich Leitenden, von wo es kommt und bis wohin es geht. Denn, wie 
gesagt, ist es keineswegs erwiesen, dass die Enden der Schwärzung 
ih den Bahnen auch die Enden der leitenden Substanz bedeuten. 

Die hauptsächliche Ursache der technischen Einseitigkeit, welche 
bei vielen Forschem dem Umstände, dass gewisse Methoden sehr in 
Mode kommen, zu folgen pflegt, sehen wir darin, das man nicht 
genau weiss oder wenigstens nicht daran denkt, was eigentlich mit 
dem Object bei Anwendung der Methode geschieht. Da man nicht 
genau weiss, was die Methode zu leisten vermag, so glaubt man, sie 
kann alles. Die Modemethoden verursachen in dieser Weise immer 
ein gewisses Sinken des allgemeinen Niveaus der mikroskopischen 
Technik, welches glücklicherweise nicht lange zu dauern pflegt. 

Aehnliches wird kaum mehr zu befürchten sein, sobald die mi- 
kroskopische Methodologie zu einer wirklichen Wissenschaft gewor- 
den ist. Bisher sind aus dem Gewirr des veröffentlichten Herum- 
probirens jene allgemeinen Gesetze noch nicht herausgewickelt, wel- 
che in der mikroskopischen Technik als sichere Eichtschnur dienen 
könnten und welche kein Forscher mehr entgleiten lassen sollte. 
An Einzelarbeiten, welche sich mit der Theorie dieses oder jenes 
Capitels unserer Technik beschäftigen, fehlt es nicht mehr; leider 
sind die Eesultate nur zu widersprechend, hauptsächlich weil die 
Bemühungen meist auch hierin nicht von höheren, allgemeinen Ge- 
sichtspunkten geleitet wurden. Auch wird nicht Jedermann, der 
etwas tiefer in den modernen Geist der mikroskopischen Methodologie 
eindringen will, in der Lage sein, jene zerstreuten Angaben zusammen- 
zusuchen. Diesem Bedürfnisse soll ein zusammenfassendes Werk, 
welches den gegenwärtigen Stand unserer Technik kritisch beleuch- 
tet, entgegenkommen. 

Vorliegendes Werk will sowohl dem Anfänger, als auch dem 
selbständigen Forscher dienen. Den Anfänger soll es mit den tech- 
nischen Vorbedingungen einer richtigen mikroskopischen Untersuchung 
vertraut machen und ihn zum Verständniss der empirischen Eecepte 
führen, welche er aus seinen Lehr- und Handbüchern kennen, aber 
nicht beurtheilen gelernt hat. Hauptsächlich soll es aber dem geüb- 
ten Mikroskopiker behülflich sein, welcher, anstatt blos weiter zu 
probiren, zur Verbesserung unserer Technik rationelle Experimente 
anstellen will. 



— 7 — 

Kleinere Tascheobacher aod LeitfideD^ welche für die aller- 
ersten AnßLnge bestimmt sind, können solche Ziele natürlich nicht 
verfolgen. In den grösseren histologischen Handbüchern bezieht sich 



1) Solche sind z. B. die von BOhm and Oppel [t und 2|. Böhm und 
Datidoff [t]. Behrens. Kossel und Schieffebdeckkr [1. Bd. IJ. Stöhr |t|, 
Stirling [t]. Schäfer [1 and 2J. Friedlänuer [2], Bizzozero [S] ^beson- 
ders für klinische Zwecke). Ram6n y Cajal [l], Ortu [l], Kahu>en [1] 
(nar im patholo^Bch- histologischen Practicam braachbar). Israel [t] (eben- 
falls für die pathologische Histologie), Cornevin [1], G. E. Davis [l|. 
Fearnlet [1] and Renaut [1]. welche in ihrer Art sämmtlich ganz gute 
Dienste leisten können, jedoch Mos die Wirbelthiere oder gar nur den Men- 
schen (Bizzozero, Kahlden, Israel) berücksichtigen. Whitman [2] (ein 
unveränderter Abdruck von [1] aus 188r> und daher bereits vollkommen 
veraltet und kaum noch zu brauchen), Garbini [t|, (^arnoy [t] und Rawitz 
[1] beschäftigen sich auch mit der Behandlung wirbelloser Thiere und wol- 
len auch dem Zoologen dienen. Hauptsächlich für den angehenden Zoologen 
bestimmt sind die etwas älteren (in den achtziger Jahren erschienenen) und 
schon deshalb weniger brauchbaren ganz elementaren Leitfäden von Chvn 
[1], Kükenthal [1] und Braun [1], welche gerade dem Anfönger, dem aus- 
führlichere Instructionen als dem Geübteren nothwendig sind, am wenigsten 
nützlich sein dürften. Aehnliche Werkchen neueren Datums sind die von 
Bonnet [1], Squire [1], Carazzi [1] und VInoel [1]. — Die früher so ver- 
breiteten Lehrbücher von Beale [2], Frey [4], Vogel [2], Hogg [ä], Tar- 
penter [2] und van Hevrck [1] sind in ihren letzten Auflagen keineswegs 
das, was sie in ihren ersten für die damalige Zeit gewesen sind. So könnten 
wir heute Niemanden empfehlen, die Mikrotechnik z. B. aus Bkale mier 
Frey zu lernen (s. auch weiter unten S. 11 und 12). Auch die neue Be- 
arbeitung des Mikroskops von Thanhoffer [2J (erster Theil eines grösseren 
histologischen Handbuches in ungarischer Sprache) entspricht den Anforde- 
rungen der modernen Mikrographie keineswegs; die bescheidenere erste Auf- 
lage [1] hat den ersten achtziger Jahren wohl bessere Dienste geleistet. 
Nicht als ob Thanhoffer die neueren Methoden überhaupt nicht berücksich- 
tigte, wie Beale und Frey ; er führt eine grosse Anzahl von ihnen an, aber 
in einer Weise, dass der Leser an manchen Stellen zur Ueberzengung kommt, 
dass der Verfasser das, was er niederschreibt, selbst am wenigsten verstan- 
den hat. Es ist ganz unmöglich nach den meisten Vorschriften, wie sie bei 
ihm stehen, brauchbare Präparate zu erhalten. Sie sind entweder falsch oder 
ungenügend. Dagegen ist und bleibt das Tabellenbüchlein von Behkkns [1] 
trotz einiger Irrthümer für jeden Mikrographen ein angenehmer Gedächtniss- 
entlaster. — Wir kennen noch folgende, seit den achtziger Jahren erschie- 
nene kleinere Werke, welche sich, zum Theil allerdings sehr oberflächlich, 
geistlos compilirend, mit der thierischen Mikrotechnik beschäftigen : Akloing 

[1], BONNEVAL [1], COLMAN [1], COUVREUR [1], CrOWTHER [1], DAVIKS, F. 

[1], Davies, Thomas [1], Dubief [1], Duval [1|, Ellenbkrger |1|, Ermen- 

GEN, VAN [1], StERNOD [1], FABRE - DOMERQUE [1], FrANCOTTE [1], CtAGE 

[1 und 2J, GiLTAY [1], Haushofer [1|, Hübeb und Becker [l|, James, F. L. 
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die Technik, insofern sie überhaupt greschildert wird^ eigentlich blos 
anf eine bestimmte Gruppe von Lebewesen, nämlich auf die Wirbel- 
thiere: dabei konnte dem allgemein Gültigen nur eine sehr oberfläch- 
liche Behandlung zu Theil werden. Auch in Werken, welche die ge- 
sammte thierische Morphologie in Betracht ziehen wollen, wird ein 
grosses Stück von dem sogenannten speciellen Theil in Anspruch ge- 
nommen, wo sich mehr oder weniger genaue Angaben darüber befin- 
den, ^ie einzelne Forscher in ihren Specialarbeiten bei den verschie- 
denen Thierklassen verfahren. Einen praktischen Werth haben solche 
Zusammenstellungen kaum: sie wären nur dann nützlich, wenn sie als 
Wegweiser in der praktischen Aneignung der betreffenden Abschnitte 
der thierischen Morphologie dienen könnten: dafür sind sie aber, be- 
sonders was die \virbellosen Thiere betrifft, zu mager gehalten^. Viel 
gescheidter wird man dadurch nicht, wenn man. als einzige Angabe 
über die embryologischen Methoden bei den Ringelwürmem. liest, dass 
Lumbricus mit dem KLEiNENBERG'schen Liquor fixiit und mit dem Hä- 



[1], Latteüx [2], DE Magalhaes [1], Maxton [1], Mergier [11, Miller [1], 
PüRSER [t|, Remy, Ch. [1), Schweiger -Lerchexfeld [t|. Trutat [1|. — 
Auf einige von diesen werden wir gelegentlich noch zurückkommen. 

1) Wie z. B. bei Stricker [1| (für uns von hohem Interesse in Betreff 
der Geschichte der Mikrotechnik), Beauregard und Galippe [1|. Ran vi er 
|2b| (äusserst conservativ in der Technik, welche grösstentheils noch das 
Gepräge der siebziger Jahre trägt, enthält aber eine grosse Anzahl feiner 
Kunstgriffe des Autors, welche noch nichts von ihrem Werth verloren haben), 
Kölliker [2| (die sonst sehr werthvollen technischen Angaben sind leider 
äusserst sparsam eingestreut), Schiefferdecker und Kossel [t| (II. Bd. von 
Behrens, Kossel und Schiefferdecker [t|: enthält eine meist ganz ratio- 
nelle, aber nicht sehr vielseitige Technik), Thanhoffer [2| (II. Bd: zimi 
grössten Theil eine kritiklose und unübersichtliche Compilation, an Plagium 
grenzend, aus Frey [4|, Ranvier [2b| und Schiefferdecker - Kossel [1|). 

Grössere Handbücher, welche ausschliesslich der Mikrotechnik gewidmet 
wären, sind ausser Lee [3| noch immer nur Karting [1|, Nägeli und 
Schwendener |2| und Dippel [1 und 2|. Für den modernen Mikrogra- 
phen, wenigstens dem, der sich mit thierischen Objeeten beschäftigt, sind 
sie aber beim eigentlichen Präpariren unbrauchbar geworden : Harting, weil 
die letzte Auflage in 1866 erschienen ist, Nägeli imd Schwendener, weil 
es keine neuere Bearbeitimg als die von 1877 giebt ( — die englische Aus- 
gabe von 1892 ist keine solche — ) und die Autoren Botaniker gewesen sind, 
Dippel endlich auch aus vielen anderen Gründen. Dagegen bleibt Harting 
stets eine werthvolle Quelle für die Geschichte der Mikrotechnik und Nägeli 
und Schwendener können heute noch mit dem grössten Nutzen bei der opti- 
schen Deutung des mikroskopischen Bildes consultirt werden. Mit Dippel 
kann man nichts mehr anfangen. 

2) Siehe hierüber das fünfte Capitel. 



matoxyliii liesselben Antors gefärbt werden soll*. Mit demselben Recht 
hätte Sublimat und Haikk's Carniin empfohlen weiiJen können! 

Wir kennen blos zwei zusammen fassende "Werke, welche sich 
mehr oder weniger auch mit der Kritik der angeg^ebenen Methoden 
beschäftigen, nämiich die ^Färberei zu mikroskopischen Zwecken" von 
GiBRKB [1] und das „Microtnmist'a Vademecum" von Leb [3| Als 
drittes Werk dieser Art würden wir hier das von For, |2| erwäh- 
nen, wenn es nicht bei-eits sehr veraltet und blüs mit der grössten 
Kritit zu brauchen wäre. 

Das Werk von Giebbe behandelt, seinem Zwecke entsprechend, 
blos die Fltrbungen eingehend; andere Gebiete der Technik werden 
blos hie und da berührt. Ausserdem ist das Werk von (tierse. 
welches bereits vergriffen ist. in vieler Hinsicht ebenfalls schon ver- 
altet. Die mit vieler Sorgfalt zasammen getragen Angaben von histo- 
rischem Interesse werden natürlich auch in unserem Buche verwerthet. 

Das Compendiiim von Lee hat sieh aus seinen ersten Anfangen, 
der ersten Ausgabe des Vademecum, [1] sehr schftn heran sent wickelt. 
Damals war sie eine beinahe geistlose Compilation der technischen 
Angaben, ein Nachschlagebuch, welches, wie Behkens von der fi-an- 
ziJBisehen Ausgabe (von Lee und Henneguy) in einem Referat ganz 
richtig bemerkt, weit praktischer wie ein Lexikon hätte eingerichtet 
werden können^. In der-dritten (letzten) Ausgabe [3) ist die Kritik 
mehr in den Vordergrund getreten, wogegen veraltete Formeln ent- 
weder ganz weggelassen oder wenigstens zurückgestellt wurden. Da- 
durch hat Jedoch das Buch seine frühere Vollständigkeit eingebüsst. 
obwohl die Ursachen auch heute nicht ihre Kraft verloren haben, 
welche Leg bei der ersten Ausgabe dazu bestimmten, alles ihm Zu- 
gängliche zusammenzuhäufen. Und doch treten, trotz mancher Weg- 
lassungen, auch in der neuesten Ausgabe die rationellsten Methoden 
nicht gehörig hervor; noch immer erscheinen Methoden von sehr 
verschiedenem Werth coordinirt nebeneinander. Dem Anfänger, ja 
sogar dem Geübteren, wird die Wahl unter ihnen noch immer schwierig 



') Lee |2| p. 274. In der dritten Auflage erwähnt Leb |3] p, 321 
als embryologiBche Methode für Lumbricns noch das Verfahren Wilson's: 
Fixiron in PEBEKYi'scher FlfiBaigkeit, Färben in Boraseanoin, Weiterfärben 
in KLEiNEsnERo'B Hämatoxyün, Einbetten in Paraflin mit aehr kurzem Pa- 
raffinbad (höchstens 10 bis Lt Minuten). Oder aber Färben, nach Aus- 
waschen der FiiirnngsflÜBaigkeit mit Alkohol und Wasser, mit sehr dünner 
Jiidlösung und Einlegen in Glycerin. Beide sind Methoden, gegen weiche 
sich so Manchea einwenden läsat, 

äj tfr. Zeit. Wiaa. Mikr. Bd. IK, 1886, p. 487, 
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genug, und nutzloses Probiren noch immer nicht ausgeschlossen sein, 
umsomehr als wir irgend welche energischere Versuche, in das Wesen 
der am meisten empfohlenen Verfahren einzudringen, bei Leb noch 
vermissen. Immerhin müssen wir anerkennen, dass von den zusam- 
menfassenden Werken dasjenige von Lee am weitesten in dieser Rich- 
tung vorgedrungen ist. 

Auch das vorliegende Werk trachtet, aus den weiter unten noch 
anzugebenden Gründen, nach einer gewissen Vollständigkeit, soweit es 
unsere Mittel erlauben. Das Material soll aber in der Weise geordnet 
werden, dass die empfehlenswerthesten Methoden und ihre beste An- 
wendungsweise in jedem Capitel sofort aufgefunden werden können. 
Wer sich für den historischen Hintergrund der Technik nicht inter- 
essirt, der soll die betreffenden Theile ruhig ungelesen lassen; gewiss 
wird es aber Manche geben, die aus Vorschriften, welche in ihrer ur- 
sprünglichen Form längst veraltet sind, Anregung zu neuen Versuchen 
schöpfen werden und so die Wissenschaft, auf Grund von an und für sich 
Unbrauchbarem, mit werthvollen Methoden bereichern können, wie dies 
auch in der That schon wiederholt geschehen ist. Jedem Capitel wird 
eine kurze Zusammenfassung der nach unserer Ueberzeugung rationell- 
sten und vortheilhaftesten Methoden folgen, welche dem, der sich mit 
der Technik nicht eingehender befassen will, wohl allein genügen dürfte. 

Li der mikroskopischen Technik schein^ nichts selbstverständlich 
zu sein; oft sehen wir, dass gerade die einfachsten, man könnte mei- 
nen, selbstverständlichen Kunstgriffe auf Kosten des Resultats ver- 
nachlässigt werden. Deshalb sollen alle Methoden, welche ein all- 
gemeineres Interesse bei den modernen Mikroskopikern beanspruchen, 
mit möglichster Ausführlichkeit behandelt werden, damit sie auch 
der Anfänger benutzen kann. Rein mechanische Manipulationen sol- 
len jedoch nur insofern beschrieben werden, als sie zu dem Wesen 
einer Methode in innigerer Beziehung stehen, wie z. B. die Stellung 
und die Führung des Mikrotommessers beim Schneiden. Wie man 
ein Deckglas auflegt, wie ein Papierschächtelchen aus einem Stück 
zusammengefaltet wird, wie die Instrumente in Stand gehalten wer- 
den und ähnliche Dinge soll der Anfänger anderswo, am besten im 
Laboratorium zu lernen suchen. Nicht als ob wir solche Dinge ge- 
ringschätzten ; wir sind mit Bealb [1] (p. 2) vollkommen einverstan- 
den: „Niemand hat ernstliche Arbeit geleistet, bis er sich kleinli- 
cher praktischer Einzelheiten nicht bemeistert hat" ^. Aber diese 

1) „No man ever did perform real work until he had himself mastered 
minute practical details". 
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EinzeliiPiten erscheinen athwer un l eidiurkend wenn min 't f in 
einem Buche liest wie meisterhaft sie auch beschnehen seien wo 
gegen sie ana dem lebenden Beispiel de^ Geübteren und durch eige 
nes Prohiren spielend erlernt werden können Besonders hier geht 
Probiren tber Studiren Jene classiRchen Kegeln sind jsiim grossen 
Theil nur dazu put um nitht emgehdlten zu werden ts ftllt mir 
nie ein ein Deckglas in der Weise mf/iulegen wie es in den tech 
machen Bachern vorgeschi-iehen ist. (Bbalb [1] Figur 142 Tai. XII, 
Fkbi [4] Figur 102 p. 156, dasselbe Gliche wie bei Bbale.) Jeder- 
mann muss sich durch Uebung und Seflesion in vieler Hinsicht eine 
eigene persönliche Technik ausbilden. Sollt« jedoch dieses Werk 
einem solchen Autodidakten in die Hunde kommen, welcher die ma- 
nuelle Fertigkeit in der mikroskopischen Technik aus Büchern erlernen 
will, so können wir ihn noch immer am besten auf den classischen 
Bkale [1] oder [2] verweisen, ausgenommen für die eigentliche Mikro- 
tomtechnik, welche zur Zeit seiner friiheren, noch auf der Höhe der 
jeweiligen mikroskopischen Technik stehenden Ansgabeii noch gar 
nicht existirte, aber auch in der letzten, nicht mehr auf der rich- 
tigen Höhe stehenden Auflaf^e [2j beinahe gar nicht behandelt ist^. 
Für diesen Theil der Technik gieht es kein Bück, welches das Ma- 
nuelle mit jener Ausführlichkeit, wie der alte Bbalb sein Material, 
behandelte. Die ausMirlichsten sind in dieser Beziehung noch das 
Yademecam von Lee [3], da^ , Mikroskop' von Bbhren;^, Kossbl und 
ScHiBFFEBiiECKER [1] (der betreffende Theil von Schibffeudeckkr bear- 
beitet) und die ,(3utlines af practical Histology' von Stikliho [1]. 

1) Die angeblich durchaus revidirtc und stark vermehrte Auflage von 
1880 [2] widmpt fiir die Einbettungs verfahren nicht mehr als eine halbe 
Seile tp. Ü9) nnd sagt auch fllr die damalige Zeit mehr Falaches als Bichti- 
ges. Dagegen behandelt sie die Gefrierraethode Pbitchabd'b ziemlieh ein- 
gehend (p. 94-95). Von den Mikrotomen des Continenta (von Rivet-Leiser, 
von JHHü etc.) weiss sie nichts, obwehl diese die englischen damals suhun 
weit übertrafen. Von den Tinctionsinethoden kennt sie bloa diejenigen, 
welche bereits zu Ende der sechziger Jahre bekannt waren. An die Spitze 
derselben wird natürlich das BEALB'sehe Carmin gestellt. Die Gbenacheb- 
gchen Carmine, das Pikrocannin, Kleujen'BEBO's Hämattixylin, die Pikrinsäure, 
Eoain, Bismarckbraun , Safranin n, s. w, finden keine Erwähnung. — Die 
Vermehrung bezieht sich blos auf die Erwähnung von Methoden, welche 
schon in die .\iiflage von 1868 hätten aufgenommen, werden können (wie 
das Einschliessen von nicht aaszutrocknenden Geweben in ('anadabalsam nach 
Durehtränkung mit Nelkenöl oder anderen ätherischen Oelen), oder aber auf 
Dinge, welche uns hier nicht interessiren, so z. B. auf die üntersnchung von 
Mineralien, anf GlaBHcMeiferei, Photographie etc. 
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Das seiner Zeit mit Recht beliebte Buch von Frey (Das Mi- 
kroskop etc.) ist ebenso wie mehrere andere berühmte Werke über 
Mikrotechnik aus den sechziger Jahren (cfr. die Anmerkung zu 
Seite 7) wohl in neueren Auflagen, aber keineswegs in moderner 
Gestalt erschienen. Es befindet sich, was die eigentliche Technik 
betrifft, noch immer dort, wo es zu Anfang der siebenziger Jahre 
gewesen ist (vergl. die achte Auflage von 1886 und die fünfte von 
1873). Wir können den Anfänger z. B. nicht genug davor warnen 
mit feinen Schnitten in der Weise zu verfahren, wie es Frey empfiehlt^. 

Auch die bereits bekannten und verbreiteten Instrumente, 
welche bei der Vorbereitung des Objectes zur mikroskopischen Unter- 
suchung in Anwendung kommen, werden hier nicht beschrieben und 
behandelt. Eine Ausnahme soll auch in dieser Beziehung nur das 
Mikrotommesser bilden. Die beste, durch schöne Abbildungen illu- 
strirte zusammenfassende Beschreibung der modernen Instrumente des 
Mikroskopikers, welche wir kennen, befindet sich in dem erwähnten 
Lehrbuch von Behrens, Kossel und Schiefferdecker, und zwar vom 
letzteren der drei Autoren bearbeitet. 

Nur noch einige Worte über die allgemeinen Gesichtspunkte, 
nach welchen der Stoff in den einzelnen Capiteln dieses Buches an- 
geordnet werden soll! 

Als Richtschnur diene uns vor Allem das scheinbare Paradoxon, 
dass nicht das die beste Methode ist, wonach gegenwärtig am be- 
quemsten gearbeitet werden kann, sondern welche im höchsten Grade 
verbesserungsfähig ist. Der Werth einer Methode hängt in erster 
Linie davon ab, im welchem Grade sie uns dazu befähigt, in die 
natürliche Beschaffenheit unseres Objectes einzudringen, mit welcher 
Sicherheit Schlüsse aus dem mikroskopischen Bild auf das Lebende zu 
ziehen sind. Diese Sicherheit ist nun heute noch in den meisten Fällen 
ziemlich gering; wir kennen aber manche Methoden, welche, besser aus- 
gearbeitet und tiefer ergründet, uns in dieser Hinsicht zugrossen Hoff- 



1) „Noch einen kleinen Kunstgriff möchten wir hier erwähnen." — sagt 
Frey in der Auflage von 1886, auf Seite 147, beinahe Wort für Wort so, 
wie in der von 1863 (Seite 143) — „Sehr dünne und zarte Schnitte lässt 
man am besten auf dem Filter" — sie werden mit dem Alkohol absolutus 
auf einen Filter gegossen — „hinreichend trocknen. Man schneidet dann 
das Stückchen Filtrirpapier mit dem Objecte darauf heraus, und taucht es 
nun in Terpentinöl ein. Man wird es dann durch eine schwache Bewegung 
des Papierstückchens in letzterem leicht abspülen*^. Ja hat denn Frey nie 
Spatel zum Uebertragen der Schnitte benutzt?! Erwähnt wird es in dem 
Buch njit keinem Wort. 
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nungen berechtigen. "Wir scliätzeii sie also nicht so selir nach ilu'er Ge- 
genwart, als vielmelu' nach ihi'er Zukunft, welche sie zu hoffen haben. 
Um diese Zukunft beurtheileu zu können, müssen wir stets fol- 
gende Momente in Betraclit ziehen: 

1. Den Zweck jeder einzelnen Methode, ihre Berechti- 
gimg, insofern sie zu ennitteln ist. Hat sie keine, so wird sie sofort 
in den Hintergmnd gestellt und muss sich mit der einfachen Erwäh- 
nung begniigen. Wir werden bei dieser Gelegenheit danach trachten, 
das ideale Kesultat des betreffenden Verfahrens dem Leser vorzamalen. 

2. Die Geschichte der Methode: die Schilderung der ver- 
Hchiedenen Phasen, dnreh welche sie sich bis heute entwickelt hat, oder 
wie und waram sie in die Rumpelkammer der Technik geschoben wurde. 
Dabei sollen sämmtliche uns bekannt gewordene Forscher und Schrif- 
ten, welche sich auf die Methode beziehen, kurze Erwähnung finden. 
Die so gewonnene Kenntnisa der Vergangenheit den Verfahrens wird 
mü gl ich erweise Einfluss auf seine Zukunft haben. 

3. Den gegenwärtigen Stand der Methode die Besehrei- 
bung der Art und Weise wie sie m den wissen seh ältlichen Ai-beiten 
der letzten Jahre in Anwendung gekommen iit oder wie sie nach 
unserer eigenen Erfahiung \m besten ausgefiihrt werden kann Haupt- 
Bächlich diese Paragraphen sind flit den Anfänger und für jeden, der 
nicht tiefer in den Gegenstand eindringen will, bestimmt. 

4. Die Analyse der Methode in Betreff ihrer Mittel: 
die bei ihr in Wirkung tretenden chemischen und physikalischen 
Ägentien gegenüber den cliemischen und pliysikalisclien Eigenschaften 
des zu behandelnden Objectes. (Genaue Beschreibung der angewand- 
ten Mittel und Prodncte.) 

6. Die Analyse der Methode in Betreff ihrer Wirkung 
auf das Object : Veränderungen in dem natürlichen Zustand des 
Objectes, welches zum Präpai'ate wird, auf den einzelnen Stufen die- 
ser Umgestaltung. Gehen die Verändei-ungen nach einem bestimmten 
Gesetz vor sich oder sind sie wenigstens genau zu ennitteln und zu 
controlliren? Die Frage nach der Möglickeit von zuverlässigen Schlüssen 
aus den Eigenschaften des Präparates auf die des Lebenden: oh die 
Veränderungen wirkliche mütroehemische oder constante miki'ophysi- 
kalische (raikromoi'phologische^) Eeactionen sind? 



') Harting nennt die Prflfungsmittel , bei deren Anwendung gewisse 
EinflUsee auf die Form nnd Sichtbarkeit der Elementartheile ausgettht werden, 
morphiWogische ReagEülien (II. Bd. p. 219, § 106), Ich kann also die 
eingetretenen Foriuve ränderungen luikri im Orphol ügi sehe Eeactionea nennen 
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6. Die eigentliche Kritik der Methode, auf die vorher- 
gehenden Momente gegründet. Bilanz zwischen den gegenwärtigen 
Vortheilen und Nachtheilen im Vergleich mit anderen, uns bis jetzt 
zu Gebote stehenden entsprechenden Methoden. 

7. Die Erwägung der Verbesserungsfähigkeit des be- 
treffenden Verfahrens: wie die vorhandenen Vortheile vergrösseit 
oder besser ausgenützt, die Nachtheile verkleinert oder beseitigt, 
Schwierigkeiten der Anwendung überwunden werden könnten. Kurzer 
Hinweis auf die Eichtungen, in welchen weitere Versuche anzustel- 
len wären, gelegentliche Skizzirung eines solchen. 

Die meisten in der mikroskopischen Technik bisher angewandten 
Mittel und Verfahren sollen nach Möglichkeit in dieser Weise, mit 
Berücksichtigung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
derselben, behandelt werden; nur bei den weniger wichtigen soll, der 
Kürze wegen, eine Abweichung von diesem Plan, eine Vereinfachung 
der Behandlungsweise gestattet sein. 

Das ganze vorliegende Werk zerfällt in zwei Haupttheile: den 
allgemeinen und den speciellen Theil. 

Der allgemeine Theil enthält drei Abschnitte (I-III) mit den 
nothwendigsten Vorbegriffen der Mikrotechnik, mit einem Ueberblick 
über die Entwickelung der Mikrotechnik und allgemeinen Rathschlä- 
gen für den Anfänger. 

Dem speciellen Theil folgt ein Anhang: schematisch er Ueber- 
blick, welcher nebst einer kurzen, auf den früheren Erörterungen 
beruhenden Kritik der gegenwärtigen Mikrotechnik die Schilderung 
der zukünftigen, wie wir sie als wahi'scheinlich und wünschenswert!! 
erachten, enthält, hauptsächlich aber die Quintessenz der in diesem 
Werke gemachten Vorschläge bietet und so auch als das kürzeste 
Taschenbuch und Repetitorium der Mikrotechnik dienen kann. 

Der specielle Theil zerfällt in elf Abschnitte (von IV-XIV). 

Abschnitt IV (der erste des speciellen Theiles) behandelt drei 
wichtige Capitel, welche hier besondei^s erwähnt werden sollen: 

A. Untersuchung lebender Organismen und Gewebe. 

B. Untei^suchung des Absterbenden (necrobiotische Beobach- 
tung) uud des Abgestorbenen (postmortale Beobachtung). 

und die uns hier interessirenden als passive (meist postmortale) jenen mor- 
phologischen Eeactionen gegenüber stellen, mit welchen der lebende Organis- 
mus — ob einzelne Zelle oder vielzelliges Thier resp. Pflanze - - auf äussere 
Einflüsse — ob künstliche oder natürliche — reagirt; letztere sind, ^s 
Form Veränderungen des Lebewesens, active (vitale) morphologische Be- 
aetioneu. 



C. Untersuchung der künstlich, aber ohne äussere chemische 
Einwirkung abgetiidteten Organismen und Gewebe. 
Die weiteren Äbsclinitte des speeiellen Theils behandeln folgende 
Gegenstände ; 

V, Abtödten und Fixiren. 

VI, Conservireu für spätere weitere niiki'otechnisclie Verarbei- 
tung (im Gegensatz zum Cunserviren für makiTaskopische 
Untersuchung und Zergliederung). Sammeln (Sedimentiren) 
kleinei' Organismen oder Gewebsbestandtheile nach dem 
Fixiren. 

VII. Zerlegen in mikroskopisch untersuckbare Bestandtheile 
durch Zerstückeln, Hacken, Zupfen, Dehnen, Ausspannen, 
Plattdrücken und Quetschen nach vorhergegangener Fixi- 
rnng. Auspiiiseln und Ausschwemmen. Maceriren. 

VIH. Vorbereitungen, um das Object schnittfähig zumachen: 
Härten, resp. Enveichen, namentlich Entkalken, Entkieseln 
etc. Entwässern. 
IX. Weitere Vorbereitungen zum Schneiden: Anwendung der 
Vermittelungsmedien oder Vormedien der Einbettung 
(Gangbarmachung des Objectes für die Einbettungsmasse: 
das fölsehlich so genannte Aufhellen), Einbetten (Durch- 
tränken mit der Masse, Ein seh Hessen oder Einklemmen in 
dieselbe). 
X. S cb neidete ch ni k : Schneiden; Sichern der Schnitte gegen 

Beschädigung beim weiteren Verfahren. . Serien. 
XI. Vermehrang dei' Auffälligkeit von mikroskopischen Be- 
standtheilen und Verhältnissen durch Injection (eigentliche 
Injection, Auto-Injection, Impi^ägnimng). 
Xn. Tinction : um die mikroskopische Erkenimng za erleichtem, 
um Mikroreactioneii zu bekommen, um das mikroskopische 
Bild von den fälschenden Einflüssen der natürlichen Licht- 
brechungsdifferenzen zu befreien. 

XJU. Vorbereitungen zum E ins ch Hessen des Präparates: Ver- 
mehrung der Durchsichtigkeit durch Aufhellen; durch Ent- 
ziehen von Farbstoff (Entpigmentiren). Anwendung der Ver- 
mittlungsmedien (Vormedien) vor dem Einschluss. 

XIV. Einschluss: um das Pi-äparat sofort zu beobachten; um es 
für spätere Untersuchung nach beliebiger Zeit haltbar üu 
machen. Zweck der Präpai-ate; ihr Schicksal. Sammlungen. 
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Erster Abschnitt. 

Allgemeine Vorbegriffe. 



Erstes Capitel. 

Ursachen und Zwecke der Yorbehandlnng des Objectes 
f&r mikroskopische Untersnchnngen. 

§1. 

Zweck und Ursache der Anwendung des Mikroskops in biologischen 

Untersuchungen. 

Das Mikroskop hat uns sehr bald nach seiner Entdeckung niit 
der Erkenntniss davon beschenkt, dass es auch im Eeiche der Lebe- 
wesen, und sogar besonders hier, eine ganze, in der Richtung des 
Kleinen unendlich ausgedehnte Welt jenseits des mit unbewaffnetem 
Auge Sichtbaren giebt. Einerseits \Mirden selbständig lebende Pflan- 
zen und Thiere entdeckt, welche nur mit dem Mikroskop, d. h. ver- 
grössert, genau untersucht oder überhaupt wahrgenommen werden kön- 
nen; andrerseits wurde erkannt, dass auch der Körper makroskopi- 
scher, d. h. schon unvergrössei-t sichtbarer Lebewesen eine unerschöpf- 
liche Fülle feinerer Structurverhältnisse beherbergt, welche sich blos 
vor dem Mikroskope enthüllen. Aber nicht nur die wissenschaftliche 
Neugierde, vorher noch nicht Gesehenes zu entdecken und Unbekanntes 
zu enträthseln, hiess die gelehrte Welt, nebst vielen Dilettanten, zu 
dem Mikroskop greifen. Eine viel höhere Bedeutung als zur Zeit ihrer 
Anfänge gewann die mikroskopische Untersuchung dadurch, dass be- 
reits zu Ende des vorigen, hauptsächlich aber in der ersten Hälfte 
des jetzigen Jahrhunderts die Ueberzeugung laut wurde, dass der ma- 
kroskopische Bau der Lebewesen sowohl, als auch die embryologische 
Entstehung desselben und die physiologische Bedeutung seiner einzel- 
nen Theile blos auf Grund der Kenntniss jener mikroskopischen Ele- 
mente zu verstehen sei, welche man seit Schleiden, Schwann und 
Oken allgemein mit dem Namen Zelle bezeichnete. Auch erkannte be- 
reits Oken, allerdings blos auf Grund theoretischer Erwägungen, dass 
zwischen den selbständig lebenden mikroskopischen Thierchen und den 



mjkroakopi sehen Bestandtlieilen der höheren Thiere eine sehr nahe Ana- 
logie exJstire. Er kam zu den Sätzen, dass der Anfang alles Orga- 
nischen Bläschen seien; liefinden sich diese vereinzelt, ganz im Was- 
ser, ao stellen sie Infusorien vor, nnd ans solchen Infnsorien, als 
ihren Bestandth eilen, bestehen alle Thiere'. Somit wurde der Schwer- 
punkt der biolofrischen Wissenschaften in das Stndiam mikroskopischer 
Bestandtheile und Verhältnisse verlegt; die mikroskopische Untersu- 
chung wurde zur hauptsächlichsten Quelle unserer Kenntnisse auf dem 
Gebiete des Lebens. 

Die Lebeswesen sind jedoch nicht so ohne Weiteres zur mi- 
kroskopischen Untersuchung geeignet. Sie müssen bald eine einfachere. 
bald eine sehr verwickelte Procedur durchlaufen und werden erst da- 
durch zum mikroskopischen Präparat. Unter dem Begriff mikro- 
skopisches Präparat verstehen wir also in da' Biologie Lebewesen 
oder Theile resp. Producte von solchen in einem Zustande, 
in welchem sie zur Untersuchung mit dem Mikroskop ohne 
Weiteres geeignet sind. 

Nicht jedes Präparat ist aber zu allerlei Untersuchungen mit 
dem Mikroskop geeignet. Manche in ihrer Art doch vollkommenen 
Präparate gestatten blos eine geringere Vergrössemng, wogegen von 
anderen die all erstärksten Yergrösserungen , welche unsere Mikro- 
skope nnr erlauben, zu gewinnen sind. Je geringer die Vergrösse- 
mng, welche erstrebt ist, um so einfacher kann im Allgemeinen auch 
die Procedur sein, welche das Object zum Präparat macht. Da 
nun die Yergrösserungen, welche zur Zeit der Anlange solcher Un- 
tersuchungen dem Forecher zu Gebote standen, im Vergleich mit 

1) Okbn, L., Allgemeine Naturgeschidite für alle Stände. 13 Bde. 8". 
Stuttgart (Hoffmann'ache Verlb.) 1833-1841. Thierreick im Bd. IV (1833) bis 
VII (1838)- Auf Seif« 150 von Bd. IV (Thierreich, erster Band) stellt Fügen- 
des: „Die Gruudmasse aller Pttanzen- und Thiersnbs tanzen besteht ans weichen 
Bläsdien, durt scbleiniig, hier mehr gallert- oder eiweiBsartig, Die nieder- 
sten Pflanzen, wie die Pilze, die man Rost nennt, sowie die Wasserfäden 
oder vielmelir Wassergallerten (Nostoc), sind nichts anderes als solche Bläs- 
chen, weiche bald elnzelD, bald Euaammeiige wachsen vurkummeu. Das Zell- 
gewebe der Pflanzen, ist daher nicbta anderes als ein Haufen von Urpflanzen. 
Dieselbe Bedeutung liat das Zellgewebe des Thiers. Wir finden nämlich, 
dass die niedersten Infusorien nichts anderes als Gallert- oder Eiweissbläs- 
chen sind, von den Pflanzcnbläschen nur durch einen Mund unterschiede d. 
Daa thierisehe Zellgewebe ist mithin nur ein Hiinfen von Infusorien und die 
Bedeiitnng diT thierischen Gnindmaase ist keiuf audtre, als die Verwachsung 
von Millionen lufueiunsthierdien'', 

ApÄtliy. 2 
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dem heute Möglichen ziemlich gering waren, so sind auch die nöthi- 
gen Vorbereitungen damals viel einfacher gewesen. 

Die allmähliche Vervollkommnung des Mikroskopes hat ans, was 
das Optische betrifft, in die Lage versetzt, anch mit sehr starken 
Vergrösserongen zu untersuchen. Damit war aber nur die eine Hälfte 
des Problems gelöst. Die andere Hälfte besteht darin, auch geeig- 
nete Präparate zu einer solchen Untersuchung aus dem Objecte her- 
zustellen ; und die Schwierigkeit dieser Hälfte ist, wie gesagt, um so 
grösser, je stärker die Vergrösserung, bei welcher die Untersuchung 
noch ermöglicht werden soll. Andererseits wächst damit wieder auch 
die Schwierigkeit, sich auf Grund des Präparates ein richtiges 
Bild vom Lebenden zu verschaffen. Der Beobachter ist hierbei in 
sehr vieler Hinsicht Täuschungen ausgesetzt. Damit das Präparat, 
welches die starke Vergrösserung zulässt und eigentlich immer nur 
Kunstproducte enthält, die nicht direct auf das Lebende bezogen 
werden können, möglichst wenig Veranlassung zu Täuschungen gebe, 
muss die Vorbehandlung des Objectes ausserdem, dass sie verwickel- 
ter ist, noch ganz besonders sorgfältig und durchdacht sein. 

Die Anwendung starker Vergiösserungen und geeignete Vorbe- 
handlung haben uns jede einzelne Zelle zu einer wahren Fundgrube 
interessanter Structurverhältnisse gemacht. Jeder Schritt in der Ver- 
vollkommnung des Mikroskops hat unsem Blick verschärft, um wei- 
ter in die Welt der kleinsten Dinge hineinzudringen; aber erkenn- 
bar hat diese Dinge nur die fortschreitende Kunst, Präparate aus 
dem Object zu verfertigen, gemacht. 

§2. 

Die natürliche Besohaüenheit 

der Lebewesen als Hindemiss ihrer mikroskopischen Beobachtung. 

Grösse und optische Beschaüenheit im Allgemeinen. 

Wie erwähnt, werden die Schwierigkeiten, welche das Object 
dem Beobachter in den Weg stellt, dadurch überwunden, dass er 
aus demselben ein oder mehr, gelegentlich eine grosse Anzahl, mikro- 
skopische Präparate verfertigt. Das ist kein richtiger Mikroskopi- 
ker, welcher nicht ein gutes Stück seiner Arbeit diesem Kampfe ge- 
opfert hat; wer nur fremde Präparate untersucht, verdient jenen Na- 
men nicht. 

Die natürliche Beschaffenheit des Objectes macht aber nicht nur 
die mikroskopische Untersuchung selbst schwierig oder unmöglich 
sondern sie erschwert auch die Herstellung des Präparates in ver- 
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schiedener Weise. Zuerst wollen wir die Schwierigkeiten der Unter- 
svehung selbst betrachten. 

Einmal bestehen sie in der Grösse der zn untersuchenden Lebe- 
wesen. Diese ist ein Hindemiss der Untersuchung ohne Weiteres 
sowohl, wenn sie ein gewisses Maximum übersteigt, als auch dann, 
wenn sie sich unter einem gewissen Minimum befindet. 

Die zu beträchtliche Grösse ist es einerseits, weil sie die nöthige 
Beleuchtung des Objectes oder die erforderliche Lichtstärke des 
mikroskopischen Bildes unmöglich macht, andrerseits weil das Mikro- 
skop auf das zu Untersuchende nicht einstellbar ist, an dasselbe 
nicht heran kann. 

Was die Beleuchtung betrifft, so können grössere Gegenstände 
meist noch eher bei auffallendem Licht (wenn sich die Licht- 
quelle über dem Object befindet) mit dem Mikroskop betrachtet wer- 
den; in dieser Weise kann jedoch entweder blos das einfache Mikro- 
skop (die sogenannten Lupen: Lupenvergrösserungen bis zu einer 
im günstigsten Falle 60-70fachen) oder schwache Systeme des zu- 
sammengesetzten Anwendung finden. Eine mehr als 150- bis 200- 
fache Vergrösserung ist zu Untersuchungen bei auffallendem Licht 
praktisch nicht zu verwerthen, Hesse sie das Object an und für sich 
auch zu; denn erstens ist das von der Oberfläche des Objectes zu 
dem Beobachter reflectirte Licht zu schwach, um stärkeren Vergrösse- 
mngen zu genügen; zweitens wird bei diesen die obere Beleuchtung 
selbst unmöglich, sobald das Objectivsystem des Mikroskopes dem Ob- 
jecte so nahe gekommen ist, wie zur Erzeugung des Bildes uöthig ist, 
und so den Lichtstrahlen den Weg zum eingestellten Theile verweigert, 
ihn beschattet^. Die obere Beleuchtung erlaubt natürlich blos eine 
Orientirung über die Beschaffenheit der Oberfläche des Objectes 
(oder der einstellbaren inneren Theile desselben, wenn es durclisichtig 
ist); sie wird, je stärker die Vergrösserung, um so beschränkter, da 
das Gesichtsfeld nur einen um so kleineren Theil der Fläche um- 
fassen kann. 

Will das Auge auch in die Tiefe des Objectes eindringen, so 
ist es, schon bei nur etwas stärkeren Vergrösserungen, auf das durch- 



1) Eine scheinbare obere Beleiichtnog des durchsichtigen Objectes 
kommt dadurch zu Stande, dass in den Condensor (ÄBBE'schen Beleuch- 
tungsapparat) eine Centralblendung (Hternförmige Blendung, Dimkelfeldbleii- 
dung) eingelegt wird (Abhalten der Axenstrahlen des vom Spiegel kommenden 
Lichtes); auch diese lässt aber den Beobachter schon bei mittleren Ver- 
grösserungen meist im Stich. 

2* 
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fallende Licht angewiesen (das Object liegt dabei zwischen Licht- 
quelle und Objectivlinse). Dieses involvirt aber zunächst die Durch- 
sichtigkeit des Objectes, und die Lebewesen sind in ihrer natürlichen 
Beschaffenheit verhältnissmässig selten durchsichtig, wie besonders 
gewisse pelagische Seethiere, welche trotz ihres gelegentlich grossen 
Umfanges ganz wie von Glas erscheinen. Kommen sie dem unbe- 
waffneten Auge auch durchscheinend vor, so wird das sie durch- 
setzende Licht doch in einem Grade abgeschwächt, welcher mit der 
Länge des Weges durch das Object, also der Dicke, wächst. 

Würde jedoch die Menge des Lichtes, welche das Object durch- 
lässt und welche mit den neuesten Beleuchtungsapparaten von Abbe 
ganz beträchtlich vermehrt werden kann, an und für sich für eine 
gewisse Vergrösserung auch genügen, so ist es noch fraglich, ob sie 
wegen der Entfernung, in welche die Objectivlinse durch 
die Einstellung des Objectes von dem Condensor, resp. dem 
Spiegel kommt, auch verwerthbar für das mikroskopische Sehen ist. 

Die Einstellung des zu untersuchenden Theiles eines Objectes 
ist natürlich wieder nur dann möglich, wenn seine Entfernung von 
der Oberfläche des letzteren in der Richtung der optischen Achse des 
Mikroskops geringer ist, als der sogenannte Arbeitsabstand des 
betreffenden Objectivsystems. Der gegenwärtig ermöglichte grösste 
Arbeitsabstand ist aber für stärkere Vergrösserungen noch immer so 
gering, dass tiefer gelegene Theile eines für geringere Vergrösserun- 
gen noch vollkommen geeigneten Objectes, nicht mehr einstellbar 
sind. Je grösser also die erwünschte Vergrösserung, um so 
geringer muss die Dimension des eingestellten Objectes in 
der Richtung des mikroskopischen Sehens sein. Dieser Um- 
stand ist einer der hauptsächlichsten Factoren für die Nothwendigkeit 
der künstlichen Vorbereitung des Objectes zur mikroskopischen Unter- 
suchung. 

Eine beinahe ebenso grosse Schwierigkeit, wie die übermässige 
Grösse, stellt in den Weg der mikroskopischen Untersuchung in der 
entgegengesetzten Richtung die übermässige Kleinheit gewisser Lebe- 
wesen, deren genaue Kenntniss doch ungemein wichtig ist, sowohl für 
das Verständniss des Lebens im Allgemeinen als auch im specielleren 
Interesse der Menschheit (Bacterien etc.). Oft genügen nicht einmal 
unsere stärksten Vergrösserungen, um sie genau zu untersuchen; ja 
es kann sogar, trotz der heutigen Vollkommenheit der Mikroskope, 
schwer fallen, sie überhaupt zu sehen. Deshalb ist schon ihre Ein- 
stellung nur unter künstlichen, sehr günstigen Bedingungen möglich; 
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aber anch ihre natürliche optische Beschaffenheit, dass sie zu 
durchsichtig sind und ihre Structnr zu wenig optische Differenzimng 
zeigt, verursacht bei ihrer Kleinheit ganz besondere Schwierigkeiten. 
Diese Umstände haben wieder zu einer ganz besonderen Richtung in 
der Kunst; mikroskopische Präparate herzustellen. Anlass gegeben. 

§3. 

Weitere Hindemisse: 
Activität der Lebewesen. Veränderlichkeit. Optische Eigenschaften 

der einzelnen Bestandtheile. 

Sehr schwierig ist die Untersuchung der Lebewesen in ihrem 
natürlichen Zustande auch deshalb, weil das von ihnen oder ihren 
Bestandtheilen zu erhaltende mikroskopische Bild nicht lange genug 
unverändert vor unseren Augen zu liegen pflegt, um gehörig studirt 
und etwa durch Zeichnung oder Photographie fixirt zu werden. Diese 
kurze Dauer, diese Veränderlichkeit des Bildes rührt von zwei Ur- 
Sachen her. Entweder ist es die Activität des Lebenden, welche sich 
in Bewegungen, die das Bild dem Gesichtsfelde entreissen, oder in 
mit der Lebensthätigkeit verknüpften Aenderungen der äusseren Form 
und der inneren Beschaffenheit offenbart, die so rasch vor sich gehen 
können, dass das Auge nicht mehr im Stande ist, aus den verschie- 
denen aufeinander folgenden optischen Eindrücken dem Beobachter 
einen klaren Begriff von den Verhältnissen zu vermitteln. Die zweite 
Ursache ist das Aufhören des Lebens während der Beobachtung und 
die Alteration der Beschaffenheit, welche nach dem Tode früher oder 
später immer eintritt und bis zur Auflösung des Lebewesens in un- 
organisirte Bestandtheile nicht zum Stillstande kommt. Auch diese 
machen es unmöglich, die Untersuchung desselben Objectes über eine 
gewisse Zeit auszudehnen, oder sie nach beliebiger Zeit wieder auf- 
zunehmen. Und doch ist es von grösster Wichtigkeit, dass man einer- 
seits die Lebewesen oder ihre Bestandtheile während des Lebens unter- 
suche, andererseits aber in der Lage sei, dasselbe Object längere Zeit 
hindurch, wenigstens bis auf gewisse Punkte unverändert, wie im Zu- 
stande des Lebens zu beobachten und es auch später beliebig zu be- 
trachten und mit anderen zu vergleichen. 

Diese Probleme erfordern die Herstellung von mikroskopischen 
Präparaten in zwei Eichtungen : entweder soll das Präparat das Leben 
und den natürlichen Verlauf der Lebenserscheinungen des Objectes 
möglichst lange erhalten, oder aber das Object soll getödtet werden, 
jedoch so, dass spontane Verändeiningen in seiner Beschaffenheit mög- 
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liehst för immer yeiiiindert bleiben. Die künstlichen Eingriffe, wel^ 
che letzteres bezwecken, bilden ebenfalls einen Hanpttheil der Vor- 
behandluBg des Objectes für mikroskopische Untersuchnngen. 

Spontane Veränderungen sollen unmöglich gemacht, da- 
gegen künstliche, controllirbare Aendernngen der Beschaf- 
fenheit des Lebenden in verschiedenster Weise ermöglicht 
werden. Diese Noth wendigkeit wird erklärt durch die dritte Gmppe 
der hier zu besprechenden Schvrierigkeiten, welche die natürliche Be- 
schaffenheit der Lebewesen der Untersuchung in den Weg stellt. 

Wie gesagt, besitzt alles Lebende, sogar die scheinbar einfach- 
sten einzelligen Wesen, einen mehr oder weniger, aber immer viel 
complicirteren Bau, als man bei den früheren Mitteln der Wissen- 
schaft ahnen konnte. Die Einzelheiten dieses Baues sind, selbst wenn 
das Object in jeder der oben schon erwähnten Beziehungen der Be- 
obachtung zugänglich wäre, so wie sie sich von selbst darbieten, 
für uns nur zum Theil erkennbar, da wir hier allein auf das mit den 
Augen Sichtbare angewiesen sind und andere Sinneseindrücke von der 
mikroskopischen Beschaffenheit des Objectes uns nur ganz ausnahms- 
weise verschaffen können. Sich optisch ganz gleich verhaltende Struc- 
turelemente können doch von sehr verschiedener Natur und sehr ab- 
weichender Bedeutung sein. Auch die in der That vorhandenen opti- 
schen Differenzen sind oft so gering, dass sie dem Beobachter vorerst 
vollkommen entgehen oder überhaupt nur bei Anwendung ganz beson- 
derer Hilfsapparate zur Beleuchtung und zur Analyse der Lichtstrah- 
len, welche die betreffende Substanz passirt haben, wahrgenommen 
werden können. 

Die weitere Aufgabe der Vorbehandlung der Lebewesen für mi- 
kroskopische Untersuchungen, und zwar eine ebenso wichtige und 
schwierige, wie die zwei bereits hervorgehobenen, ist also: die im 
Leben vorhandenen, aber optisch nicht ohne Weiteres oder nur schwer 
wahrnehmbaren Differenzen der Structurelemente. überhaupt die Ein- 
zelheiten des Baues, im mikroskopischen Bild auffällig, mithin sicher 
nachweisbar und auch bezüglich ihrer anderweitigen Natur 
erkennbar zu machen. 

Ob wir nun die gehörigen Mittel zur Lösung der aufgezählten 
Probleme, zu welchen sich gelegentlich einige andere von geringerer 
Bedeutung gesellen, in der That auch besitzen, darüber soll im fol- 
genden Paragraph die Rede sein. 



Wie die Schwierigkeiten Überwunden werden. 
Das Zerlegen und das DnrchBichtigmachen des Objectes. 

Es stehen uns bereits eine grosse Änzalil Mittel zu Gebote, um 
die durch die natürliche Beschaffenheit der Lebewesen bei ihrer mi- 
kroskopischen Untersachnnj verursachten Schwierigkeiten zu überwin- 
den. Die Kunst, diese richtin; anzuwenden, nennen wir die mikro- 
skopische Technik, mikromorphologische oder kürzer Mi- 
krotechnik. 

Die Methoden, welche der Beobachter hei der mikrotechnischen 
Bearbeitung eines Objectes zn wählen bat, hängen einerseits von der 
Richtung und dem specielleren Zwecke der Untersuchung, andrerseits 
von dem Objecte selbst ab^. Sie können und müssen daher sehr ver- 
schieden, bald buchst einfach, bald vielseitig und coraplicirt sein. 

Auf jeden Fall müssen die Organismen oder die Theile eines 
Organismus zunächst, so weit möglich, in ihrem natürlichen Medium 
unter das Mikroskop gebracht werden: sind sie dazu klein genug, 
dann unversehrt zwischen Objectträger und Deckglas ausgebreitet, 
seltener anbedeckt; sind sie grösser, dann eventuell durch vorsichtigen 
Druck bis zur genügenden Dünne plattgedrückt, oder mit feinen 
Schneideinstrnmenten in der Weise zerstückelt, dass das Leben 
der so vom Ganzen getrennten Theile. das ihnen auch bei vielzelligen 
Tbieren oft in hohem Grade eigen ist, durch den mechanischen Ein- 

t) Was ihre Zwecke anbelangt, so kann sich die Untersuchung blas auf 
die Form Verhältnisse beachränten, auf rein morphologischem Gebiete be- 
wegen ; oder sie will die feineren Vorgänge bei den Lebe na Verrichtungen er- 
mitteln, insbesondere die Art und Weise, wie sich die einzelnen Zellen an 
jenen beüieiligen, und dann bewegt sie aicb auf dem Gebiete des Physio- 
logen. Dag eigentliche Gebiet der mikroskopischen Physiologie, namentlich 
in der Physiologie der Zelle, ist aber heute noch sehr beschränkt und von 
dem der Morphologie gar nicht zu trennen. Die Mikrophyaiologie, nament- 
lich die Zellenphjsiologie, befindet sich in jenem, wie BovERi sagt „kindli- 
chen and in gewissem Sinn glilcklichen Zustand", in welchem anfangs die 
Physiologie überhaupt gewesen ist, wo eie noch keine eigene Methode, wie 
heute die experimentirende, besass, sondern die Bedeutung der einzelnen 
Werkzeuge des Lebens im Wesentlichen blos aus constatirt^n morphologischen 
Verhältnissen erschliessen rausste. (Referat über Befruchtung: in Ergebnisse 
der Anatomie und Entwicklungsgeschichte Bd. I, 1891, S. 393.) 

So hat die Hikrophyaiologie auch keine besondere Technik, sondern 
bedient sich der Mikroteehnik der Morphologie, obwohl gewisse Methoden 
Ton dieser filr jene eine ganz besondere Bedeutung haben, eo zum Beispiel 
die verschiedenen Methoden der Untersuchnng des lebenden Objectes. 
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griff möglichst wenig beeinträchtigt werde. Ein roher Eingriff, wel- 
cher jedoch sehr oft einzelne Theile des Organismus eine Zeit lang 
lebend beobachten lässt, ist das Zerquetschen zwischen zwei Glä- 
sern oder das Abschaben oberflächlich gelegener Gebilde mit dem 
Messer, Spatel etc. 

Ist das natürliche Medium aus irgend einer Ursache nicht, oder 
nicht in gehöriger Menge zu verschaffen, was wohl seltener vorkom- 
men wird, so kann es durch künstliche Zusammensetzung der ent- 
sprechenden Stoffe hergestellt werden; eventuell kann ein anderes, 
aber ähnliches das natürliche Medium ersetzen. (Künstliche Nähr- 
böden für Bacterien und andere Mikroorganismen.) Auch dafür kann 
gesorgt werden, dass dem Medium die Stoffe, welche der Organismus 
ihm für seine Lebensthätigkeit entzieht, in genau bestimmbarer Menge 
wieder zugeführt werden; es kann zum Beispiel unter dem Mikroskop 
durchlüftet werden. Ein Leichtes ist es, die Verdunstung des 
Mediums zu verhüten. Natürlich kann man in dieser Weise durch 
Zuführung fremder Stoffe, Gase oder Flüssigkeiten auch 
beliebig experimentiren : feuchte Kammer, Gaskammer etc. (s. weiter 
unten in Abschn. IV). 

Die für die Zwecke des Beobachtens zu energischen Lebens- 
thätigkeiten werden gehemmt, verlangsamt, ganz oder blos zum Theil 
ausgeschlossen. Zu raschen, resp. zu weiten Bewegungen wird durch 
Beengung des Raumes oder, falls diese nicht zum Ziele führt, 
durch Betäubung, Narcotisation , des Organismus abgeholfen. Er- 
stere wird durch den Druck des Deckglases, Einsperren in 
eine enge Papier- oder Glaszelle, knappes Abmessen des hän- 
genden Tropfens etc. je nach den Umständen bewirkt. Diese Me- 
thoden der Mikrotechnik gehören zum Theil zu den ältesten. Ihre 
genauere Beschreibung folgt in Abschnitt IV. Diese Schwierigkeiten 
zu beseitigen, gehört, soweit dieses heute überhaupt möglich ist, zu 
den leichtesten Manipulationen des Mikroskopikers ; freilich be- 
friedigt das, was wir in dieser Hinsicht bereits können, noch sehr 
wenig, weshalb die Untersuchungen selbst zu den schwierigsten 
gehören. 

Derjenige, welcher Untersuchungen in rein morphologischer Rich- 
tung vornimmt, kann sich bei vielzelligen Lebewesen entweder schon 
damit begnügen, dass er den mikroskopischen Aufbau derselben aus 
den zelligen Elementen und aus deren Produkten ermittelt, oder er 
dehnt sein Studium auch auf die feinere Structur der Zellen und der 
Zellproducte aus, oder endlich er beschränkt sich hauptsächlich auf 
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das letztere und beschüftigt sich mit ilem ersteren nur, insofern es 
znm richtigen VerstäiKlniss seines eigenen Gegenstandes unumgänglieli 
nothweadig ist. Die Mikrotechnik des Ereteren, des Anatomen im en- 
Reren Sinne, ist im Allgemeinen viel einfacher als die des Letzteren, 
des Histologen, welcher mit viel grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen 
hat. Der Histologe muss sein Material schon in vielfacherer Weise 
vorbehandeln, als der Anatom, dessen Material ebenfalls immer auch 
in histologisch tadellosem Zustand zum Präparat werden sollte. Be- 
sonders muss er es aber in vielfacherer Weise weiterbehandeln. 
Der technische Theil der mikroskopischen Arbeit des Anatomen ist im 
Wesentlichen bereits ab^ethan, wo der des Histologen erst ernstlich 
anfängt. 

Was zuerst die durch die ttrösse des Objectes verursachte 
Schwierigkeit betrifft, so kann diese zwar im einfachsten Falle durch 
Zergliedern, Abplatten oder Zerquetschen beseitigt werden, je- 
doch kann besondei-s Letzteres nie mehr als ein provisorischer Noth- 
behelf sein. Diese drei Methoden sind wohl die ältesten und primi- 
tivsten der Mikrotechnik: ganz entbehi'en kann sie jedoch auch heute 
kein Forscher, wenigstens muss er es versuchen, sich die erste 
Orientirung über die Beschaffenheit seines Objectes in dieser Weise 
zu verschaffen. 

Was den Nutzen des Zergliederns für die mikroskopische Un- 
tersuchung speeiell anbelangt, so ist es oft der Fall, dass ein Lebf 
wesen in toto das Eindringen mit dem Mikroskop bis zu seinen Or- 
ganen nicht gestattet, wogegen die Dimensionen der einzelnen, 
mögJich unversehrt heranspräparirten Organe eine mikroskopische Un- 
tersuchung bereitiS zulassen. Eine grössere Raupe ist zum Beispiel im 
(ianzen kein Object für mikroskopische Beobachtung, ausgeuommen 
vielleieht die Beschaffenheit der Korperoberfläche bei schwächeren Ver- 
grösserungen, etwa bei imffnileiidem Licht; dagegen lassen das heraus- 
präparirte Nervensystem, die Mal pieEi' sehen Geftlsse etc. bereits eine 
sehr eingehende mikroskopische Untersuchung zu, in die Körperflüssig- 
keit als das natürliche Medium eingeschlossen, eine Zeitlang sogaj- 
wäirend des Weiterlebens ihrer Zellen. Sind die möglichst unversehrt 
heranspräparirten Theile noch immer nicht nntersuchbar, so werden 
sie weiter zergliedert; bei blasen- oder schlauchartigen Gebilden z. B. 
genügt es oft sie aufzuschneiden und auszubreiten. Nur dann, wenn 
etwas ähnliches nicht möglich ist oder genügt, wird zum weiteien 
Zerstückeln, Zerzupfen, Zersehütteln oder Zerquetschen ge- 
schritten. Letztere Manipulutionen geben jedoch ohne besondere Vor- 
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behandlung nur selten befriedigende Resultate. Und diese Vorbe- 
handlung ist meist die Macerirung. 

Wären die Dimensionen eines Objectes für sich nicht hinderlich, 
ist es aber undurchsichtig, opak oder stark pigmentirt, so können 
wir demselben sehr oft künstlich die gehörige Durchsichtigkeit ver- 
leihen, indem wir es mit einer Substanz durchtränken, welche das 
Licht stärker bricht, als die eigenen Körper Substanzen, oder indem 
wir das Pigment entfernen, resp. verbleichen lassen. Diese Vorberei- 
tungsmethoden stossen aber auf grosse Schwierigkeiten in der natür- 
lichen Beschaffenheit der Lebewesen, denn diese lassen weder ein 
Durchsichtigmachen, das in richtiger Weise so genannte Aufhellen, 
noch ein Entpigmentiren ohne Weiteres zu^ Die Untersuchung 
des im Ganzen durchsichtig gemachten Objectes ist von über- 
aus grosser Wichtigkeit insbesondere für den Anatomen und Embryo- 
logen, denn sehr oft ist es beinahe unmöglich, sich in einer anderen 
Weise einen richtigen Begriff von der Form und von der gegenseiti- 
gen Lage der Organe eines Lebewesens zu verschaffen; andrerseits 
erleichtert eine solche vorläufige Orientirung auch die spätere genauere 
Untersuchung, z. B. durch Schnittreihen, in hohem Grade. . Auch die- 
ser Umstand ist eine der Ursachen, weshalb die Proceduren, welche 
das Durchsichtigmachen des Objectes ermöglichen, eine so wichtige 
Rolle in der Mikrotechnik spielen. 

Für eine genauere Untersuchung, namentlich mit stärkeren Ver- 
grösserungen, genügt die Zergliederung, das Abplatten oder das Zer- 
quetschen des Objectes noch bei weitem nicht; auch in Fällen, wo 
es auf den ersten Blick so erscheinen könnte, darf die grosse Hülfe 
unserer modernen Mikrotechnik, nämlich die Möglichkeit, aus allerlei 
Objecten sehr feine Schnitte herzustellen, nicht verschmäht werden. 
Auch wenn die Dicke der Schicht, welche man aus dem Objecto, auch 
ohne Schnitte zu machen, herstellen kann, das Herantreten an 
dasselbe mit stärkeren Vergrösserungen erlaubt, so könnten die so ge- 
wonnenen mikroskopischen Bilder vielfach doch kein richtiges Urtheil 
von der feineren Beschaffenheit der Elemente gewähren, weil die 
Schichten über und unter dem eingestellten Niveau das mikroskopische 
Bild stören würden. Man kann es als allgemeine Regel aufstellen, 
dass je stärker die erforderliche Vergrösserung ist, um so dünner die 
mit Vortheil untersuchbare Schicht sein muss. Je stärker aber ande- 



1) Das Wort Aufhellen wird nämlich in der Mikrotechnik unrichtiger 
Weise vielfach auch für andere Proceduren gebraucht (s. weiter in § 5). 



rarseits die Verff rosse rang, um so leerer erscheiot das von den ele- 
mentaren Bestandth eilen eines ÜrgaTiismus gewonnene mikroskopisclie 
Bild, wenn dieselben blos ihre natnrliclie Bescliaffenlieit besitzen, was 
in der vierten oben erwälmten Gi-uppe der Schwierigkeiten der mi- 
kroskopischen Untersuchung der Lebewesen in ihrem natürlichen Zu- 
stand begründet ist. Je tiefer man bei Anwendung starker Vei-- 
grösserungen ia die Structurfeiiiheiten seines Objectes eindringen will 
um 80 komplizirterer künstlicher Eingriffe bedarf es, um jene optisch 
hervorzurufen, sichtbar zu machen. Je mehr Eünielheiten aber 
endlich sichtbar sind, um so grösser ist die störende Einwirkung unter- 
und überliegender Schichten auf das mikroskopische Bild, um so un- 
vermeidlicher also die grosse Dünne der Schicht, welche das Präparat 
enthalten darf. 

Nicht selten muss sogar der Anatom zu 5 Mikra' dünnen und 
noch dünneren Schnitten seine Zuflucht nehmen, um über gewisse Ver- 
hältnisse ins Klare zu konuiien. Der Histologe hat es heutzutage 
sehr oft mit ]|t dünnen und noch dünneren Schnitten za thun. Und 
so dünne Schichten, worin die natürliche gegenseitige Lage und 
Structur der Elemente doch erhalten sein soll, sind in keiner 
anderen Weise, als mit der Schnittmethode, zu erhalten, 



Fixiren, Einbetten, F&rben.. Einschluse. 

Nun ist die natürliche Beschaffenheit der Lebewesen auch für die 
Herstellung irgendwie genügend dünner Schnitte nicht ohne Weiteres 
geeignet. Die besonders zu diesem Zwecke constmirten sogenannten 
Doppelmesser leisten bei Weitem nicht das, was sie sollten und 
werden heute kaum mehr benutzt. Das Object muss gehärtet wer- 
den; aber die Härtung allein genügt nur selten; es muss auch ein- 
gebettet werden. Nur dadurch erhält es die erforderliche Schnitt- 
fähigkeit, nur so kann es beim Schneiden gehörig geschont werden. 

Weder die H ärt u n g , noch besondere die Einbettung kann 
aber wegen der eigenthümlichen Beschaffenheit der Lebewesen an 
ihnen ohne Weiteres vorgenommen werden. Die Lebewesen, nament- 
lich die Thiere, resp. ihre Organe und anderweitigen Eestandtheile, 
sind nämlich nicht nur meist zu weich und zu zart, obwohl gelegent- 

'■l Die Maagaeiobeit des MikroskopikerB ist der Mikromillimeter, d, h. 
der tauaeadste Theil eines MlUimEtera, desHen abgekürzter Name Mikron 
iet nod mit dem griechiBchen \i bezeichnet wird. 
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lieh auch zu zäh^ and zu hart um sich dünn schneiden zu lassen, 
sondern sie sind auch gegen nicht mechanische Eingriffe sehr em- 
pfindlich, und in ihrem Bau äusserst vergänglich, so dass man sie nur 
mit besonderen Vorsichtsma^sregeln härten und nach besonderen Vor- 
bereitungen einbetten kann. Und so sind wir zu jenen Methoden an- 
gelangt, welche zum Ueberwinden der dritten Gruppe von Schwierig- 
keiten dienen, die wir unter dem Ausdruck Veränderlichkeit der Lebe- 
wesen und ihrer Structuren zusammengefasst haben. 

Ein Mittel, die Veränderungen wenigstens innerhalb der norma- 
len Grenzen zu halten, ist: das Object selbst während der Untersuchung 
am Leben zu erhalten. Auf diese Methoden haben wir bereits hin- 
gedeutet. Den künstlichen Eingriff, welcher den Bau eines 
Organismus auf einem gewissen Status quo erhaltbar macht 
während und trotz aller Proceduren, die erforderlich sind 
um ihn in das Präparat, womöglich in Dauerpräparate um- 
zuwandeln, nennen wir in der Mikrotechnik Fixiren. 

Das Fixiren beginnt mit dem Tödten des Objectes oder der Zel- 
len, welche es zusammensetzen, und der Status quo bezieht sich im 
günstigsten stets zu erstrebenden Fall, auf das Moment unmittelbar 
vor dem Tode. Das Tödten des Individuums und die Fixirung 
seiner Bestandtheile sind jedoch keineswegs immer dasselbe. Beson- 
ders bei den vielzelligen Thieren kommt es nicht selten vor, dass 
man erst das ganze Lidividuum, und zwar mit wesentlich anderen 
Mitteln, tödten (gelegentlich blos betäuben) muss und erst dann zum 
Fixiren seiner Bestandtheile, der Zellen und deren Producte, schreiten 
kann. Die ideale Fixirung ist freilich die, welche das ganze Lidivi- 
duum und seine Zellen gleichzeitig tödtet und sich nicht blos auf die 
Zellen, sondern auch ebensogut auf die Zellproducte bezieht. Fixirt 
wird entweder durch thermische Einwirkung (Hitze) oder, was 
viel häufiger der Fall ist, durch chemische: meist mit Flüssig- 
keiten, seltener mit Gasen (Dämpfen). 

Die Fixirungsmittel, deren wir eine sehr grosse Anzahl besitzen, 
dienen im Allgemeinen nicht dazu, um in ihnen das Object für spä- 
tere weitere Verarbeitung oder als Dauerpräparat aufzuheben, d. h. 
um es zu conserviren. Unter Conservirung verstehen wir 
das dauerhafte Erhalten des Objectes in dem Zustande, 
welcher ihm durch die Fixirung oder neben dieser durch 
weitere Proceduren verliehen wurde. Die Fixirungsmittel 
machen also das Object zum Conserviren geeignet, conserviren 
es aber in der Mehrzahl der Fälle nicht. Auch Conserviningsmittel 
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giebt es, obwohl nicht so zahlreiche, wie Fiximiigsmittel, mehrere: 
die trockene Luft niid melu-ere Flüssigkeiten, welche jener Hir 
die meisten Fälle vorziizieheo sind. Gelegentlich ist die Flüssigkeit 
eine solche, welche, einmal in das Ohject eingeführt, zum Erstarren 
gebracht werden kann nnd zu einem festen, Luft nnd alles andere 
Tollkommen auaschliessenden Körper wird^. 

Das fixirte Ohject kann nnn gehärtet werden. Oft wird die 
HtLrtnng dem Fijirungsmittel selbst überlassen. Theoretisch ist dieses 
nicht richtig. Die Härtung soll dem Objeet blos eine gegen me- 
chanische Insulte reaistentere Consistenz verleihen, dadurch die Gefahi- 
der künstlichen Deformirang bei den weiteren Manipulationen ver- 
mindern und es besonders schnittfähiger machen. Unter Sclinitt- 
fähigkeit des Objectes verstehen wir nämlich nicht nur, dass es 
leicht und dünn zu schneiden sei, sondern dass in den so gewonnenen 
Scheiben, in den Schnitten, die einzelnen Eestandtheile auch in ihrer 
natürlichen Lage und in der ihnen durch die Fiiimng verliehenen 
Beschaffenheit verbleiben. Mit der Härtung dürften sieh Eingriffe 
anderer Natoi' nicht verbinden. 

Da jedoch eine solche ideale Härtung, zumal bei der nicht eben 
ganz idealen Leistnugsfähigkeit unserer Messer , gegenwärtig nicht 
möglich ist, so spielen die Methoden der eigentlichen Härtung in 
der modernen Mikrotechnik eine immer geringere ßoUe. Die Schnitt- 
fähigkeit in dem eben hervorgehobenen Sijin verleihen wir unserem 
Objecte dadurch, dass wir es einbetten. Nur wo eine richtige, mo- 
derne Einbettung aus irgend einem Grunde unausführbar ist, be- 
kommt die Härtung eine grössere Wichtigkeit. 

Die moderne Einbettung besteht nämlich in dem vollkommenen 
Durchtränken des Objectes mit einer Flüssigkeit, welche nachher zu 
einer mehr oder weniger festen, ganz gleichmässigen Masse erstarrt, 
die die gewünschte Schnittfähigkeit besitzt. Diese Consistenz kann 
entweder durch Erkaltenlassen der Masse oder durch Verdun- 
sten ihres Lösungsmittels erreicht werden, oder aber durch Ein- 
wirkung einer anderen, dem Objeet nicht schädlichen Flüssigkeit 
(seltener Dämpfen) auf die Einbettungsmasüe, eventuell mit der 
Wirkung einer gewissen Temperatur combinirt. 

Die Hauptbedingung einer vollkommen gelungenen Ein- 
bettung ist also, dasa alles, was sich in dem fixirten Ob- 
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') Siehe z. B. im VI. Ahachnitt die Methode Altuahn's : AuHtrocknen 
im Vdcuum unter der kritiacheu Temperatur (im fest^frorenen Zustand) und 
EinachmelKen, ebenfalls im Vacuum, in Paraffin. 
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jectyor dem Einbetten noch in flüssig^em Zustand befindet, 
von der Einbettangsmasse verdrängt und ersetzt werde. 
Ans dieser Bedingung folgt, dass das Object, wenn es in die flüs- 
sige Einbettangsmasse kommt, keine flüssigen Substanzen enthalten 
darf, welche mit jener nicht in jedem Verhältniss mischbar sind und 
sie, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, nicht zu lösen vermö^ 
gen. Je grösser die Löslichkeit der Einbettungsmasse in der Flüssig- 
keit, womit das Object bereits durchdrungen ist, umso rascher und 
vollkommener — caeteris paribus — die Einbettung. Da nun we- 
der das Wasser und andere flüssige Bestandthelle des frischen Ob- 
jectes, noch die verschiedenen flüssigen Medien, durch welche das 
Wasser in Folge der Fixirung und der eventuellen Härtung meist 
ersetzt wurde, die uns heute zu Gebote stehenden besten Einbet- 
tungsstoffe zu lösen und sich mit ihnen beliebig zu mischen im Stande 
sind, so müssen jene zuerst von einer Flüssigkeit, welche es kann, 
vollkommen verdrängt werden. Solcher Flüssigkeiten, Vermitt- 
lungsmedien, kennen wir viele. Den Process, bei welchem man das 
Object mit einer Flüssigkeit, welche ihrerseits wieder von der Ein- 
bettungsmasse, namentlich von dem warmen, flüssigen Paraffin, voll- 
kommen verdrängt werden kann, durchtränkt, damit keine andere 
Flüssigkeit in dem Object zurückbleibe, nennt man in der Mikro- 
technik häufig ebenfalls Aufhellen^, obwohl dabei ein Aufhellen, 
Durchsichtigwerden des Objectes, nicht nothwendigerweise eintritt. 
Wir wollen diesen Process (das Object von der Einbettungsmasse durch- 
tränkbar machen), in Ermangelung eines besseren Ausdruckes, Vor- 
betten nennen. 

Die für Paraffineinbettung, welche neben der Celloidin- 
einbettung die wichtigste Eiubettungsmethode der Gegenwart ist, 
geeignetesten Vermittlungsmedien (kurz Vermittler oder Vor- 
medien) mischen sich mit Wasser überhaupt nicht oder vermögen nur 
ein geringes Quantum Wasser in sich aufzulösen, viel weniger, als durch 
Fixirung und Härtung in dem Object meist belassen wurde. Es handelt 

1) Das im vorigen § erwähnte eigentliche Aufhellen, wobei das 
Durchsichtigmachen des Präparates behufs besserer Beobachtung der Haupt- 
zweck ist, ist wohl auch mit mehreren der Flüssigkeiten, welche zur Ver- 
mittlung der Durchtränkung mit der Einbettungsmasse benutzt werden, mög- 
lich; es giebt aber andere und zwar sehr gute eigentliche Aufhel- 
lungsmedien, welche mit der Vorbereitung zum Einbetten nichts zu 
tbun haben. Mehrere dieser Aufhellungsmedien können gleichzeitig auch 
zum Aufheben des mikroskopischen Präparates, zum Einschliessen ton 
Dauerpräparaten dienen; worüber jedoch weiter unten! 



sieh also zanarhst darum, das Wasser aus dem Object bis auf gering^e 
Beste, am besten vollkommen zu entfernen, und zwar durch Ein- 
führung einer Flüssigkeit, welche ihrerseits das Vormedinm der Ein- 
bettung in jedem Verhältniss zu lösen im Stande ist: diese Procedur 
ist das Entwässern. Entwässert wird beinahe immer mit starkem 
Alkohgl, das Wasser vollkommen entfernt mit Alcnhol absolutus. 

Mit dem volDtommenen Entfernen des Wassers durch Alcohol 
abBolntus, welcher — auch andere in den weiteren Medien noch lös- 
liche Substanzen aus dem Object entfernend — an die Stelle des erste- 
ren tritt, ist das Object für die zweite Hauptmethode der Einbettung, 
für die in Celloidin, bereits geeignet; denn das Celloidin ist schon in 
Alcohol absolutns in einem hinreichenden Grade löslich und kann von 
den als Einbettungsmasse angewandten Lösungen des Celloidins in 
Aethjiatber und Alcohol absolutus zu gleichen Theilen, mit welchen 
er unbeschränkt mischbar ist, vollkommen verdrängt werden. 

Die einzelnen Schritte des im Obigen skizzirten Verfahrens sind 
also folgende: a) das Medium, mit welchem fixirt wurde, wird zuerst 
von dem, wekhes eonserviren oder nachhärten soll, vollkommen 
verdrängt (falls nicht beide dasselbe sind); b) das conservireude resp, 
härtende Medium wird von einem Medium, welches gleichzeitig das 
Wasser entzieht, d. h. entwässert, und das folgende Medium un- 
begrenzt zu lösen vermag, ersetzt; c) das entwässernde Medium wird 
durch das Vormedium (dem Vermittler) ersetzt, welches mit dem fol- 
genden mischbar ist und es auch, bis zu einem gewissen Grade wenig- 
stens, löst; d) das Voimedium (resp. bei Celloidineinbettung schon das 
entwässernde Medium) wird von der Einbettangsmasse vollkommen ver- 
drängt und letztere zum Erstarren und zur Annahme einer sehnitt- 
fähigen Consistenz gebracht. 

Und damit haben wir die wichtigsten Methoden, welche die durch 
GrBsse und Verändei'lichkeit des Objectes verursachten Schwierigkeiten 
überwinden, bereits alle aufgezählt. Wir brauchen nur noch die letzte 
Gruppe von Hindernissen, nämlich die geringe Auffälligkeit der Struc- 
tnr des Präparates und die schwere Erkennbai-keit der Natur der 
StiTicturelemente im mikroskopischen Bild, zu behandeln. 

Die Structur im Allgemeinen wird in erster Linie dadurch auf- 
failiger gemacht, dass das Präparat in einem Medium untersucht wird, 
dessen Lichtbrechung entweder .viel schwächer oder aber viel stär- 
ker als die der zu untersuchenden Structnrelemente ist; dann treten 
letrtei-e vermöge ihrer eigenen Lichtbrechung in verschiedener Scjiärfe 
herVöT, je nachdem der Unterschied zwischen ihrem eigenen Brechungs- 
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exponent und dem des Beobachtungsmediums kleiner oder grösser 
ist. Die Effecte der eigenen Lichtbrechung können auch durch Mo- 
dificationen der mikroskopischen Beleuchtung wesentlich vermehrt 
werden. 

Diese Methoden der Differenzirung des mikroskopischen Bildes 
bringen am wenigsten die Gefahr mit sich, dass es durch unbe- 
merkte und uncontroUirbare Kunstproducte beeinflusst wird. Ab- 
sichtliche und controUirbare Kunstproducte rufen wir dadurch 
hervor, dass wir den Structurelementen, welchen wir gewisse Rea- 
gentien zuführen, auffällige Farben verleihen. Die Färbung kann 
alle Structurelemente betreffen: Gesammtfärbung, welche eine dif- 
fuse und eine differenzirende sein kann. Die letztere verleiht 
den verschiedenen Elementen verschiedene Fai'ben oder Farbentöne, 
wenigstens Färbungsintensitäten. Die Färbung kann sich aber auch 
blos auf gewisse Structurelemente beschränken, wobei die übrigen im 
mikroskopischen Bild ganz unsichtbar zu machen sind: isolirende 
Färbung. 

Die mikroskopische Färberei ist entweder eine Tinetion 
oder eine Imprägnirung. Bei der Tinetion ist die Vereinigung des 
Farbstoffes, mag er fertig zugeführt oder an Ort und Stelle gebildet 
werden, mit dem betreffenden Structurelement viel inniger, und es sind 
darin keine mikroskopisch nachweisbaren, geformten Partikel 
des Farbstoffes vorhanden. Bei der Imprägnirung sind die meist an Ort 
und Stelle, in Form eines Niederschlages entstandenen färbenden Par- 
tikel mikroskopisch nachweisbar, im besten Fall dem Structurelement 
eingelagert, oft aber nur aufgelagert. 

Die Färbungen werden, je nach ihrer Natur und ihrem Zwecke, 
bald während der einen, bald während der andern Phase der Vorbe- 
reitung des Objectes zur mikroskopischen Untersuchung ausgeführt, oft 
sogar noch vor der Fixirung. Die einzige allgemeine Regel, welche 
hier aufgestellt werden kann, ist die, dass die Färbung, sow^eit es ihre 
eigene Natur nur erlaubt, bei dem Zustande des Präparates ausge- 
führt wird, wo die nicht bezweckten Nebenwirkungen der Färbung 
die Beschaffenheit des Objectes am wenigsten beeinflussen. 

Meist an ein ganz bestimmtes Stadium des Präparates gebunden 
sind jene Procedui-en, welche das Auffälligmachen von natürlichen Hohl- 
räumen des thierischen Körpers bezwecken : entweder werden gefärbte 
Flüssigkeiten in die Hohb-äume eingetrieben und ihr Ausfliessen wird, 
meist durch die Erstarrung der Flüssigkeit, verhindert ; oder es werden 
feine, gefäi'bte. wenigstens opake Niederschläge einer Flüssigkeit in den 
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Hohlräumen, wenn möglich ohne gleichzeitige Färbung der KiSrpersub- 
Btanz selbst, bewirkt. Ersterea ist die Injeetion, letzteres eine Art 
Imprägnirung. 

Zum mikroskopischen Danerpräparat wird das nacli den obigen 
Metliodeii behandelte Object erst dann, wenn es zwischen Objectträger 
und Deckglas (seltener auf dem Objectträger ohne Deckglas) in irgend 
einem Eiaschluasmeiiiuin unterbracht worden ist. Der Einschlnss 
des Präparates kann entweder trocken oder feucht sein. 

Beim trockenen Einschluss ist das Einschlussmediom entweder 
Luft oder eine glasartig erstarrende Flüssigkeit, z, B. Lösungen von 
Harzen iu leicht verdunstenden Flüssigkeiten, von Gummi arabicum 
und Zucker in Wasser etc. (Gelegentlich wird das Einschlussroedium 
blos zu einer mehr-weniger festen Gallerte: halbtrockener Einschluss 
z. B. iu Glycerinleim.) Beim feuchten Einschluss (am gewöhnlich- 
sten in Giycerin) und beim trocknen Einschluss in Lnft wird der 
Band des Deckglases mit dem Objecttrilger durch einen Rahmen von 
einer erstaireuden Masse verkittet: das PrHparat wird umrandet. 

Das Einschlnssmedium darf an dem Zustande des Objeetes, in 
welchem es sich befindet, als es hineingelegt wird, sogar nach län- 
gerer Zeit nichts ändern, ausser es aufhellen, durciisichtiger machen. 
In diesem Sinne ist das Einscblussmedium gleichzeitig meist auch ein 
Anfhellungsmittel (gelegentlich kann es aber, wenn es ein Medium 
von besondere geringem Lichtbrechungs vermögen ist, wie z. B, die 
Luft, dazu dienen, um das Object weniger durchsichtig, als es in 
den vorhergehenden Medien gewesen ist, und dadui'ch zehr zarte Ele- 
mente auffälliger zu machen: Terdunkelungsmlttel). 

Das übject muss, bevor es eingeschlossen werden kann, von einem 
Medium durchdrungen sein, welches sich mit dem Einscblussmedium 
klar mischt und es gut löst. Das Durchtränken des Objeetes mit 
einem solchen Medium vor dem Einschluss (z. B. das Verdrängen des 
Alkohols, worin sich das Object vorher befand, durch ein ätherisches 
Gel, welches Canadabalsam klar löst) wird von vielen auch Aufhel- 
len genannt, obwohl das Aufhellen des Objeetes auch bei dieser Pro- 
cedur ganz nebensächlich ist und keineswegs immer erfolgt. (So wird 
ein Object, welches sich in einer wässerigen Flüssigkeit befand, von 
dem starken Alkohol, womit man es durchtränkt, nm es in venetia- 
nischen Terpentin uiicL Yosseleb e in sclili essen zu können, nicht auf- 
gehellt.) Wir wollen also diese Medien, vielfach fälschlich Anfhel- 
lungsmittel genannt, Vermittlungsmedien oder Vormedien des 
Einschlössea nennen, um sie von den oben bereits erwähnten Vor- 

Apilhy, 3 
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medien der Einbettung zu unterscheiden, wenn auch gewisse Vor- 
medien der Einbettang auch als Vormedien des Einschlusses dienen 
können. 

Wir wollen jedoch die Aufzählung der mikrotechnischen Metho- 
den hier nicht weiter fortsetzen. Es giebt deren noch viele, welche 
gar nicht erwähnt wurden. Von allen sollen sämmtliche Mittel und 
die Art und Weise ihrer Anwendung in den betreffenden Capiteln 
dieses Buches genau erörtert werden. 

Das bereits Mitgetheilte wollte hauptsächlich dem Anfänger blos 
einen allgemeinen Begriff davon verschaffen, wie sich die moderne 
Mikroskopie über die Schwierigkeiten ihres Gegenstandes hinwegzu- 
helfen sucht. Die Nothwendigkeit einer vielseitigen und rationell aus- 
gearbeiteten Mikrotechnik und besonders die Pflicht, diese bei den 
wissenschaftlichen Untersuchungen in vollem Maasse auch anzuwenden, 
sind selbstverständlich, obwohl leider nur zu viele Forscher nichts 
davon wissen wollen. 

Was wir in der Mikrotechnik bereits erreicht haben, kann am besten 
dann beurtheilt und gewürdigt werden, wenn wir erst sehen, wie sich 
die hervorragendsten Forscher früherer Zeiten zu helfen wussten, oder, 
vielleicht besser gesagt, wie sie es nicht wussten. Deshalb wollen 
wir in den nächsten Capiteln die Vergangenheit der mikroskopischen 
Technik im Allgemeinen überblicken. 



Zweiter Abschnitt. 
Geschichte der Mikrotechnik im Allgemeinen. 

Zweites Capitel. 
Erste Periode. 

% ß- 

Eintheiliuig der Geschichte der Mikrotechnik in Perioden. 

Wenn wir die Vergangenheit unserer Teclinik überblicken, so 
nss uns zunächst ein gewisser Gegensatz in der Ait und Weise des 
Fortschrittes auffallen, in welcher die Mikroskope einerseits und die 
mikroskopischen Pi'äparate andrerseits ihre gegenwärtige Vollkommen- 
heit erreicht haben. Die Vervollkommnnng des Mikroskopes ging seit 
Beiner Erfindung oder hesser seit seiner allgemeinen Anwendung hei 
wissenschaftlichen Arbeiten bis auf unsere Tage ganz allmählicli, 
nahezu gleichmüssigen Schrittes, vor sich ; die Entfernungen der ein- 
zelnen Stufen stehen zu der Zeit, deren der betreffende Fortschritt 
bedurfte, in einer gewissen Pi'oportion. Dagegen wurde die Kunst, 
mikroskopische Präpai'ate herzustellen, während der ersten 200 Jahre 
der mikroskopischen Beobachtungen, d. h. im 17. und 18. Jahrhun- 
dert und in den ersten Decennien des jetzigen Jahrhunderts nur selir 
wenig gefördert; um so rascher wai' der Fortschritt von dieser Zeit an 

je mehr wir uns der Gegenwait nahern, eines um so kleineren 
Zeitraumes bedurfte es, um die wichtigsten Vervollkommnungen in 
unserer Technik herbeizuführen : die letzten Jahrzehnte haben hier weit 
mehr geleistet, als die ersten jalirhunderte. 

Anders konnte es ja auch nicht sein. Zuerst musste das mikro- 
skopische Sehen überhaupt mfigUch und dann anch hei stärkeren Ver- 
grBsserungen scharf genug gemacht werden. An grosser Stärke der 
möglichen Vergrössemng fehlte es nicht lange: aclion die HiRTSOEKEH- 
Eclien einfachen Mikroskope gestatteten im Jahi'e 1694 eine über 1000- 
£&die Vergrösserung. Wie gross musste aber hier die sphärische und 



— 36 — 

chromatische Aberration sein, da es sich wahrscheinlich gar nicht am 
geschliffene Linsen, sondern blos am kleine kugelige Tropfen ge- 
schmolzenen Glases handelte^! 

Erst in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts begannen die 
Optiker (namentlich Powell and Lkaland in England and Obebhäuser 
and Haktnack aaf dem Continente), Mikroskope in die Hände der 
Forscher za geben, womit man aach bei stärkeren Vei^ossernngen 
entsprechend deutlicher sehen und so in die Structurfeinheiten der 
Organismen erst recht eindringen konnte. Erst von dieser Zeit an 
wurde der beinahe klägliche Zustand, in welchem sich die Lebewesen 
oder deren Theile in den meisten früheren Präparaten befasden, wirk- 
lich auffallend, und das Bedürfhiss einer besseren Vorbehandlung rege. 
Immer hat ja die Einsicht, dass noch bessere Präparate dringend nothig 
sind, den hauptsächlichsten Anlass zur weiteren Forderung der Mikro- 
technik gegeben. 

Wollten wir also die Geschichte der Mikrotechnik in Perioden, 
welche in Betreff des in ihnen gemachten Fortschrittes nahezu gleich 
bedeutend seien, eintheilen. so müsste die Dauer der Perioden sehr 
verschieden gross und, je neuer sie sind, um so kleiner sein. Aach 
wäre es sehr schwer die Grenzsteine zu bestimmen, bei welchen die 
eine aufhört und die andere anfangt. Oft fällt die Einfohrung einer 



n Hartino. [1] behauptet zwar iBd. III p. 49> mit solchen von ihm 
selbst verfertigten ülaskügelehen bei etwa 100«»f;u'her Vergrösserong die 
Gruppe 7 der NoBEBT'sehen Probetäfelohen (der älteren, mit 30 Gruppen) deut- 
lich sresehen zu haben, so berichtet aber selbst »Bd. III p. 143) von einem 
ans 1840 stammenden lusammengesetzten Mikroskop Ch. Chevaliers, des sei- 
nerzeit vielleicht berühmtesten Mikroskopmachers, seine höchste Leistimg bei 
Venrrösserungen zwischen 882- imd löOlU'ach sei das Beiitliehmachen der 
Gruppe 7 der NoBERT*schen Probe täleichen gewesen. Dies kommt aber nicht 
einmal der Lösimg von Pleurosiirma balticum gleich, da bei dem letzteren 
zwischen 1300 und 1400 Linien auf 1 Millimeter kommen «Abstand der Strei- 
fen 74 Mikromillimeter>. woirtireu in der iiruppe 7 des iVobe tafelchens blos 
1108 aut 1 Millimeter vorhanden sind »Abstand der Streifen 0902 Mikro- 
müliuitrrr: s. X.vcEU und Scir.v:-:>; i^lnük L-' die Tabellen auf Seite 138-140). 
3lir •im Leutiiren apochroniatischen Objectivsystrmeu und Compensations- 
•■« ularen ist Pieurosiinna balticum schon bei einer 2.'»0fachen VerCTööserung 
sehr leiokt; zu lösen. Wviu bereits die numerische Apertur 0*t>5 des Objectivs 
hinreicht. lObjectiv v»..- 8 mm Aequivalent-Krennweite xmd Ocular 8. Bei 
Anwenilimg des Objectivs 4. von 0i>5 nronerischer Apertur sehe ich bei der- 
selb-a VTrjTossenuii:. als.^ luit Ocular 4, s^-irar die drei Liniensjsteme von 
Plenri'si^nna aiigulatimi sehr deutlich, imd zwar bei geradem Lichte und auf 
einmal.) 
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Methode in Uie Wissenschaft in eine frühere Periode, als in welcher 
sie ZQm Oemeingute und für die Periode charakteristisch wurde. Cha- 
rakteristisch für eine Zeit sind nämlicli nicht die Methoden, welche, 
in ihr znerst aufgetaneht, uns hente als ihre grösste Errungenschaft 
erscheinen, sondern diejenigen, mit welchen damals die meisten, in der 
Wissenschaft erfolgreieh thiitigen Forscher gearbeitet haben. Auch 
genügt es also nicht die Methoden eines, wenn auch des hervorragend- 
sten Forschers zu kenneu. Der Betreffende kann sogar in der Technik 
seiner eigenen Zeit weit zurückgeblieben gewesen sein und durch seine 
persßnliehen Vorzüge doch Grösseres, als die besten Techniker ge- 
leistet haben. Beispiele könnten wir nnter den noch heute thätigen 
Heroen unserer Wissenschaft mehrere erwähnen. Nicht einmal weit- 
verbreitete und viel gepriesene Lehrbacher der Technik werden uns 
über die Technik der Zeit, in welcher sie erschienen (meist nur nen 
aufgelegt) sind, immer getreu unterrichten. So war zum Beispiel 
die Technik gegen Mitte der achtziger Jahre nicht nnr, was ver- 
gängliche Modesa.chen, sondern die wirkliclien, bleibenden Vorzüge be- 
trifft, gewiss ganz anders, als sie aus der 1886 erschienenen letzten 
Auflage des FnBT'schen Buches [4] zu erlernen wäre. Ist ja dort die 
ganze eigentliche Mikrotomtechnik, welche das hauptsächliche Characte- 
risticum jenes Decenniums ist, mit einer entschiedenen Missachtung, 
beinahe als nutzlose Spielerei behandelt and in der dürftigsten Weise, 
vielfach ganz falsch, vom Standpunkte der sechziger Jahre geschil- 
dert'. Um die Technik einer gewissen Zeit vollkommen richtig beur- 
theilen zu können, müsste man die ganze wissenschaftliche Thätigkeit 
derselben aus den Originalarbeiten oder wenigstens aus Berichten, 
welche auch die Methoden berücksichtigen, kennen. Da mir nun eine 
hinreichende Zahl von Originalarbeiten bloa seit den ersten Decennien 



1) Das Gepräge dfirBelben Schule trägt auch das Buch von Nägei.i und 

IScawBKDEHER [2]. Hier leHRU wir auf Seite 273 Folgendes ; „Die in neuerer Zeit 
vielfach empfohlenen Mikrotome — Apparate, welche die Herstellnng dünner 
Durchschnitte durch harte Gewebe erleichtem aoUen — finden gewias in 
Inanchen F&lleu, namentlich wo eine gräasere Ausdehnung imd gleichmSseige 
IDicke der Schnitte wönBchenawerth ist, wie z. B. hei mikruskopischen Cahinet- 
*tüoken, ganz zweckmässige Verwendung. Für wisse nachaftliche Untersnehun- 
gen acheint uns dagegen ihr Werth sehr untergeordnet, da es hier meiBtens 
bloa darauf ankommt,- kleine Stücke cinea Objectes gut zu durchschneiden 
eder wenigstens beim Durchrnnstern der Schnitte brauchbare Stellen zu finden. 
Wir bekennen uns überhaupt zn der Anaicht Mohl's, dasa mechanische Vor- 
Tichtungen dieser Art, welche das ktinstlich potenzirte Auge durch künstlich 
potenzirte Hände unterstützen sollen, der Wissenschaft wenig Nutzen bringen, 
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dieses Jahrhunderts zugänglich ist, und auch die Berichte, welche in 
dieser Hinsicht über frühere Zeiten in neueren Büchern zu finden sind, 
nicht genügen, so kann ich die Schilderung der Vergangenheit der 
Mikrotechnik, welche ich hier in allgemeinen Zügen geben will, 
blos als einen ersten Versuch betrachten. Die Geschichte der ein- 
zelnen Methoden gehört in spätere Capitel. 

Zunächst will ich, in Betracht der oben erwähnten Schwierig- 
keiten, in der Geschichte der Mikrotechnik blos drei Perioden unter- 
scheiden. 

Die erste Periode dauert von den Anfängen der mikroskopi- 
schen Untersuchungen bis zu Ende der dreissiger Jahre. Sie kann 
vielleicht am ehesten durch die Herrschaft der Methode des Auf- 
trocknens mikroskopischer Präparate auf den Objectträger 
kurz bezeichnet werden. 

Die zweite Periode dauert von Anfang der vierziger Jahre 
bis zu Ende der siebziger Jahre. Compressorium und Rasir- 
messer herrschen in der Herstellung von mikroskopischen Präparaten, 
welche schon in flüssigen Medien aufgehoben werden. 

Die dritte Periode dauert von Anfang der achtziger Jahre bis 
zu unseren Tagen. Sie ist die der Herrschaft des Mikrotomes. 

§7. 

Erste Periode. 

In dieser bestand die Mikrotechnik lediglich darin, dass das Ob- 
ject, lebend oder abgestorben, resp. abgetödtet, aber nicht fixirt oder 



und dass einfache Werkzeuge in geübter Hand vollkommen ausreichen und 
meist bessere Dienste leisten als complicirte. Auf eine Beschreibung der Mi- 
krotome glauben wir daher um so eher verzichten zu dürfen, als die Ver- 
fertiger derselben gewöhnlich jedem abzugebenden Instrument eine Gebrauchs- 
anweisung beilegen". Aus diesen Zeilen, welche aus der ersten Auflage von 
1867 (p. 264) Wort für Wort in die zweite von 1877 übernommen wurden, 
erhellt, wie wenig sogar ein Nägeli Mitte der siebziger Jahre die Wich- 
tigkeit des Mikrotoms eingesehen und seine wahre Bedeutung verstanden 
hat. Allerdings ist dieser Umstand bei einem Botaniker noch eher, als bei 
Jemandem, der sich mit thierischer Morphologie beschäftigt, zu verstehen, 
wie z. B. bei Beale, von dem bereits erwähnt wurde, wie seine letzte Auf- 
lage [2] von 1880 der Mikrotomtechnik gegenüber steht. Uebrigens ist die 
Anschauung Nägeli's und Schwendener's über den Nutzen der Mikrotome blos 
eine Wiederholung der von Harting, zum Theil sogar mit denselben Phrasen 
(z. B. über mikroskopische Cabinetstücke : Harting [1] 1866 Bd. II p. 79. 
Siehe auch weiter unten in § 8 p. 58 und 59). 
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conserviii. dem Mikroskope zugänglich gemacht wurde. Danerpyäpa- 
rate, in welchen die Eeschaffenheit der Lebewesen irgendwie fixirt ge- 
wesen wäre, esistirten nnr insofern, als das einfache Auftrocknen des 
Objectes an der Lnft auf ein Glas- oder Glimmerp lättchon zum Fisiren 
und das Aufbewahren in Luft, höchstens darch Umrandung gegen 
Staub und Milben geschützt, zum Conserviren hinreichte. Dagegen 
waren die mikrochemischen Untersuchungen der Gewebe gegen das 
Ende dieser Periode bereits begonnen, indessen ohne die Absicht, durch 
die chemischen Eingi-iffe das Object als mikroskopisches Dauei-prä- 
parat tauglicher zu machen. 

Der Anfang der Periode iUllt in die Zeit von Robert Hookb 
(1635-1702), Nehebiäh Grew (1628-1711), Anthoni vak Leküwehhoek 
(1632-1723), Mabcello Malpighi (1628-1G94) und Jan Swammerhah 
(1637-1680); das Ende, was Hikrographie anbelangt, in die von Mabib 
Fban?. Xav. Bichat (1771-1802), K. B. von Babb (1792-1876). Chkiht. 
GoTTFR. Eheenberg (1795-1876) und. seinem Hauptwerke nach, von 
Theodor Schwann (1810-1882). Wir werden wohl am leichtesten einen 
Einblick in die Mikrotechnik dieser Zeiten gewinnen, wenn wir die 
Methodeti der Ersteren mit denen der Letzteren vei'gleichen, 

Anfangs war das Schicksal der Mikrographie vollkommen in den 
Händen der Mikroskop verfertiger. Die Forscher mussten sich mit dem 
Ausflndigmachen und Ansfilhren verschiedenster Einrichtungen des Mi- 
kroskops und seiner Nebenapparate beschäftigen, welche die heutigen 
Mikrographen bei ihren Instrumenten bereits fertig vorfinden; zum Theil 
verfertigten sie. wie z. B, Lbeuwenhoek, ihre Mikroskope selbst. Zu- 
nächst mussten sie zwei Probleme lösen : nämlich die der genügenden 
Beleuchtung und der erwünschten Einstellung des Objectes. 

Es ist bekannt, dass Untersuchungen mit dem zusammengesetzten 
Mikroskop im ganzen siebzehnten Jahrhundert blos bei auffallendem 
Licht angestellt werden konnten: erst der Deutsche Hektel hat Unter- 
suchungen im durchfallenden Licht dadurch recht möglich gemacht, 
dass er unter dem mit Oeffnungen versehenen Objecttische des auf- 
recht stehenden Mikroskopes einen Planspiegel anbrachte (1715). Wohl 
waren schon die zusammengesetzten Mikroskope von Bonanküs (1691) 
zu Untersnchnngen mit durchfallendem Licht eingerichtet, sie lagen 
aber horizontal, gegen die Lichtquelle gerichtet. In dieser Weise 
mussten auch die einfachen Mikroskope, welche an optischer Lei- 
stungsfähigkeit die damaligen zusammengesetzten weit übertrafen, ge- 
halten worden. Mit solchen hat Leeüwenhoek seine mikroskopische 
Liebhaberei, welche der Wisseöschal't doch von so grossem Nutaeii 
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geworden ist. befriedigt. Zur Concentrirang der Lichtstrahlen anf das 
Object wurden seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts, sowohl 
für das durchfallende, als auch für das auffallende Licht, biconvexe 
Linsen, welche durch mechanische Einrichtungen bereits genähert und 
entfernt werden konnten, in Gebrauch: sie können als erste Ent- 
wicklungsstufen der heutigen Condensoren, namentlich des Abbe* sehen 
Beleuchtungsapparates, betrachtet werden. 

Was die Einstellung des Objectes betrifft, so waren die Mikroskope 
von Leeüwenhoek noch ganz besonders primitiv: das kleine Postament, 
welches als Objecttischlein diente, musste vor der fixen Linse durch 
kleine Schrauben bewegt werden, und die Bewegungen hatten einen sehr 
geringen Spielraum. Die erste feinere mechanische Einrichtung zum 
Bewegen des Tischleins, auf welches das Object zu liegen kam, finden 
wir ebenfalls bei den zusammengesetzten Mikroskopen Hebtel's; im 
Wesentlichen ist sie dieselbe, wie die auch heute meist gebräuchliche. 
Dasselbe kann man von den Einrichtungen Cuff^s, nach den Rath- 
schlagen Baker's (1753) verfertigt, sagen, was die feinere Einstel- 
lung des Mikroskopes selbst (durch Schrauben) betrifft. 

Anfangs nahm man die Objecte, welche nun gehörig beleuchtet 
und eingestellt werden konnten, so hin, wie und insofern sie die Natur 
von selbst zur mikroskopischen Beobachtung geeignet darbot. War ja 
Alles, was noch so oberflächlich lag, vollkommen neu: es gab vorläufig 
noch keine Veranlassung dazu, in die Tiefe dringen zu wollen, um so 
weniger als man sich dort in einem völligen Dunkel bewegt hätte. 
Viele feinste Structurverhältnisse der Organismen hatte damals Leeüwen- 
hoek beobachtet, und doch ging das optische Vermögen seiner Instru- 
mente, bei einer bis 270fachen Vergrösserung. nur wenig über die Lö- 
sung der 3. Gnippe der älteren NoBERT*schen Probeplättchen (mit 30 
Gruppen: die Lösung mittelgrosser Schüppchen von Lepisma sachari- 
num) hinaus^. 

Es genügte, das Object, z. B. ein kleines Insect, welches seine 
äusseren Formen auch beim Trocknen nicht auffallend verändert, auf 
ein Glasplättchen aufzukleben oder (seit Huyghens 1678) zwischen 



^) Bei Harting [1] (Bd. III p. 38) lesen wir über die Linsen von 
LEErwENHOEK Folgendes: „Die Linse im Utrechter Cabinette übertrifft aber 
die Londoner Linsen bei Weitem, denn sie vergrössert 270mal. Bei der Prü- 
fung mit NoBERT'schen Probeplättchen (I, § 240, 41) zeigte es sich, dass bei 
günstiger Beleuchtung die dritte Gruppe noch ganz gut zu unterscheiden war, 
ja selbst die vierte mit einiger Mühe. Das ist wahrscheinlich die änsserste 
Grenze des optischen Vermögens der LEEüWENHOEK'schen Mikroskope ''. 
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twei Plättcheii einzu seh Hessen. Am Ende dea siebaehnten Jahrhun- 
'derts waren bereits die mit Oeffiiungeii versehenen hölzemon oder 
"■beinernen Sehieber in Gebranch, worin die Objecto zwischen zwei 
Glimmerplättehen lagen, die dnrch einen kloinen Messingring zusam- 
mengedrückt wurden. Zur feineren BeubacJitung trennte man auch 
die äusseren Organe solcher Thiere von einander. Weichere Objecto, 
Vrelche dnrchsichtip; waren, plattete man zwischen zwei Glasplättchen 
EDsammen oder zerquetschte sie. Zum Befestigen kleiner Gegenstände 
■auf dem Objectti seh lein bediente man sich auch spitzer Nadeln, ver- 
Bchieden geformter, spitjier oder stumpfer kleiner Gabeln, Pincettchen 
etc. Dagegen legte man kleine Objecte, um sie, ohne sie zu beschä- 
digen, in der gewünschten Lage halten zu können, zwischen zwei Glas- 
plättchen, von welchen das eine in der Mitte eine entsprechende Ver- 
tiefung (z. B. eine eingeschliffene Concavität) besass, Dieser ursprüng- 
lichsten Form kamen später die verschiedensten Thierbüch sehen nach, 
welche einerseits zu unseren gegenwärtigen Objecttischaquarien, andrer- 
seits aber (durch v. Rec kling hausen) zu den modernen feuchten Eam- 
1 fahrten. Auch von grösseren Thieren wurden, nachdem man sie 
irgendwie in einer günstigen Lage befestigt, namentlich in entspre- 
chende enge Röhrehen, wo sie sich nicht bewegen konnten, gesteckt 
hatte (z. B. kleine Fische, um die Bewegungen und die Bahnen des 
Tothen Blutes zu sehen) durchsichtige Theile vielfach beobachtet, Flüs- 
eigkeiten wurden entweder auf Glas gestrichen und so eingetrocknet, 
oder zwischen zwei Glasplättchen oder auch in kleine Hbhrchen ge- 
g;ossen, untersucht. 

In ähnlichen Majiipulatlonen bestand beinube die ganze Mikro- 
technik eines Leeuwenhokk^; wenn wir noch hinzusetzen, duss er von 
härteren Gegenständen bereits Schnitte oder Schliffe angefertigt, wei- 
chere aber, z. B. Muskeln, Blase etc. durch Trocknen zum Schneiden 
geeigneter gemacht hat, dasa er weiter seine Präparate getrocknet, 
nnd dann in Luft, aufbewahrte: so haben wir seinen ganzen Vor- 
rath an technischen Methoden erschöpft, tn seinem Nachlass fand man 
Präparate, wie Muskelfasern, Gehirn einer Fliege, Sehnerven einer 
Fliege, Quer- und Längsschnitte von Muskeln, Blase etc. Von irgend 
welchen chemischen oder auch nur thermischen Eingriffen, welche er 
zum Ej'leichteni des Präparirens oder zum Vorbereiten der Dauerprä- 
'parate benutzt hätte, finden wir keine Erwälinung. Und doch hat 
er u, A. die Querstreifung und die Fäserchen der Muskelfasern und 



1) Siehe e 



: ,Ärcana Naturae detecta'. 



ilWENUOÜK [1], 
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die Infusionsthierchen entdeckt, die Blutzellen und die Spermatozoen 
untersucht ! 

Die Technik Swammerdam's^ unterschied sich, abgesehen von der 
geistigen Methode, welche seine Untersuchungen den mikroskopischen 
Belustigungen Leeuwenhoek's gegenüber auszeichnet, besonders dadurch 
von der des Letzteren, dass er das Hauptgewicht auf feine Zerglie- 
derungen unter der Lupe legte, worin er der Grösste seiner Zeit war 
und auch für spätere Zeiten ein nachzuahmendes Beispiel geblieben ist. 
Ein Secirmikroskop lieferte ihm dazu Samuel Müsschenbroek, und das 
Geheimniss der Feinheit seiner Arbeiten (Zergliederung der Mücke, der 
Mundtheile und Genitalorgane der Biene etc.) bestand zu einem nicht 
geringen Theil in der Benutzung feinster Secirinstrumente, von ganz 
feinen Scheeren, Messerchen, Lancetten und Nadeln, so fein, dass sie 
ohne Vergrösserungsglas nicht geschliffen werden konnten^. Pincetten 
zum Erfassen mikroskopischer Objecto soll er, schliesst Habting [1] 
(Bd. in p. 405) aus der BoERHAVE'schen Aufzählung der Instrumente 
Swammebdam's, noch nicht gekannt haben, obwohl solche, und zwar 
beinahe in ihrer heutigen Form, bald nach seinem Tode von Jon. Müs- 
schenbroek hergestellt worden sind. Aus Figur VI der Tafel XLIX 
der sämmtlichen Werke Swammerüam's ist es jedoch ersichtlich, dass er 
solche bereits benutzt hat : es ist dort nämlich dargestellt, wie der Nerv 
eines Froschmuskels durch Zwicken mit einer Pincette gereizt wird. 

Er tödtete die Thiere in Wasser, W^eingeist oder Terpentin und 
härtete sie in der W^eise, dass sie ohne Formveränderungen der Theile 
zergliedert werden konnten. Er blies die Eingeweide und die Gefässe 
mittels feiner Glasröhrchen auf, auch injicirte er sie in derselben Weise 
mit gefärbten Flüssigkeiten. Da er weiter auch Wachs injicirte, so 
war er der Erfinder der haltbaren Injectionspräparate. Andererseits 



1) Eine kurze Beschreibung der Technik von Swammerdam findet sich 
in dessen Lebensbeschreibung von Herman Boerhave, welche den sämmtli- 
chen Werken von Swammerdam (Ioannis Swammerdammii Amstelaedamensis, 
Biblia naturae etc. s. Litteraturverzeichniss) vorangeht. „Sollicitissima cura 
omnia Viri scripta, atque epistolas, quas manscisei potui, perscrutatus sum, 
eo animo semper, ut inde detegerem methodum, qua exculta perficere potuit 
incredibilia illa, quorum pulchritudine palmam caeteris praeripuit. Quod inveni, 
ex officio, recitabo candidus". — sagt Boerhave auf Seite H. 

2) Boerhave, l. c. Seite H: „Ad Anatomem subtilissimorum habebat 
raensam ex aere confectam, ab ingeniosissimo mechanico, Samuele Musschen- 
BROEKio etc. ..... Praecipuum ejus arcanum erat in forficibus incredibiliter 

subtilibus, atque secaudo acutissimis Cultellos, lanceolas, stylos, adeo 

parvos usurpabat, ut eos acuere ad cotem non posset, nisi microscopiis adjutus". 
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trocknete er die anfgebh'^enen Emgewenle de Inse teil und hp^tnch 
Sie nm iie hahbd,rer zu machen mit Ldiemlelolfirni'-i („Oleo spicae 
in quo resmae pauciUura lewliitiira") Ei »ns te sogai die Nenen 
von Inseeten so zu prHpariren dass s e beweo'licli und durchsichtig' 
blieben wie e^i uns BoERttAVE in ''WiMMFRDAH « Leben mittheilt \nch 
hat er entdeckt inti das Fett des Feftkirpers der In^ecten in Tor 
pentm losbch ist und sie hernach in Balsam aufgehoben neiden kinnen 
Die Epidermis der Einpen entfernte er nachdem er sie in heisses 
Wasser getaucht und für das Härten und Micenren zum leichteien 
Zergliedern unl zum ■\bziehen der Lu^enhuJlen verwandte er eine 
Mischung >on gleichen Theilen Essip; und Weingeist^ ^lle diese 
waren für die d^milige Zeit zwar feine mikroskopische Iräparite 
Bind es aber im heutigen Sinne eigentli h nicht Swämmfrdam hat 
übrigens auch bei stärkeren ^ergi i serungen Untersuchungen ^orge 
nommen wie es n \ se ne Mittheilungen über den Samen beweisen 
Etwas \nderes finden »nr in Betr S dei Technik aueh bei Mal 
piGHi nicht dessen \\erke i h ebenso wie die Eiblii naturie von 
SwAiiMEHDAM und die ircana naturie detecto von Lfpüwfnhoek 
um seine Methoden kennen zn lernen, im Original durchsucht habe^. 
Es werden die einzelnen Zergliederungen, z. B. die der Seidenraupe, 
der Puppe und des Schmetterlinges. die erste vollständige Anatomie 
eines Insectes^, genau geschildert, hie und da die Anwendung des 
Mikroskops erwähnt, aber die Methoden der mikroskopischen Unter- 
suchung (meist blüs Betrachtung mit der Lupe) nicht beschrieben. Es 
werden verschiedene Organe von Wirbelthieren, namentlich des Men- 
schen (Zunge, Finger, Zähne, Leber etc.) in verschiedenen Richtungen 
durchschnitten, jedoch meist blos die Schnittflächen untersucht. Dagegen 
wurden die Objecte zur leichteren Zergliederung vorher in verschiedene 

') BoERHAVE, 1. c. Seite H: „Ipaoa Inaectomm nervuloB modo singulari, 
atque arcanu, sie condiebat, ut mobiles manerent, atgue perspicui. .... De- 
texerat, adipem cujusque lusecti disaolvi perfecte in oleo Te rebin thi nae , eo- 

que fact» baleamo condiri posse; Erucas . . . aquae fervidae raptim 

immerge.nB, subito inde educebat, abcededat" (Druckfehler) „tum fädle t^llenda 
epidennis; postea immittcbat sie paratas in liquorem paratiim ex aeqnali co- 
pia aoeti stillatitü, & Bpiritna Tiai confuBura: tum enim finnatae partes pa- 
tiebantur separari l'acile exuvias illaetis interiorihua etc.". 

^ Ein Exemplar der «ämmtlichpu Werke Mälpiöhi's, herausgegeben von 
Robert Littlebuey, 1867, mit dem Titel: Marcelli Malpighü pliilosophi et 
medici bononiensiB e regia sooietate opera omnia flguris elegantiaBirais in aes 
inciais üluatratn. Tcmis duobus compreheusa. (S. Litt« ratnrl ist«,) 

») 1. c. Dissertatio epistolica de Borabyce. 44 Seiten mit 13 Tafela. 
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Flüssigkeiten eingelegt; vom Injiciren der Gefässe machte Malpighi 
auch Gebrauch. Die Entwickelung des Hähnchens im Ei nntersnchte 
er aber nur ganz frisch, so wie ihm die Natur den Gegenstand darbot, 
mit ganz schwachen, meist nicht über, oft unter lOfachen Vergrösse- 
rungen, wie aus seinen Schilderungen, besonders aber aus seinen Fi- 
guren deutlich herrorgeht^. 

Etwas tiefer in das Geföge thierischer Gewebe suchte Eobebt Hooke 
(Micrographia illustrata. s. Litteraturliste) einzudiingen und als eine 
erfolgreiche Präparationsmethode wandte er, zu diesem Zwecke zuerst, 
das Comprimiren der Gewebstücke zwischen zwei Glasplättchen an und 
zeigte, dass namentlich Fett und Gehimsubstanz in dieser Weise leicht 
zu untersuchen ist. Ein Kunstgriff, welcher von der späteren Forscher- 
welt nur zu sehr acceptirt wurde^. 

Und damit hätten wir die Mikrotechnik des Anfanges unserer ersten 
Periode, die des siebenzehnten Jahrhunderts, ungefähr auch erschöpft. 
Wie weit sie bis zu dem Ende der Periode gediehen ist, werden wir 
sehen, wenn wir die Technik der ersten vier Decennien dieses Jahr- 
hunderts betrachten, und zwar hauptsächlich an der Hand der Unter- 
suchungen von drei grossen Forschem, welche in sehr verschiedenen 
Richtungen gearbeitet haben, nämlich von K. E. von Baer, von Ehren- 
BEBG und von Schwann. 

Die Technik der embryologischen Untersuchungen Baer's^ war un- 
gefähr dieselbe wie die von Malpighi ; sie scheint sich auch in den sechs 
Jahren, welche vom Beginn bis zur Beendigung, d. h. Unterbrechung^, 
der Arbeit verflossen sind, gar nicht geändert zu haben. Heute würden 
sich die meisten Forscher für verpflichtet halten, vor sechs Jahren be- 
gonnene Theile einer Untersuchung, „wegen der grossen Fortschritte 



1) 1. c. Dissertatio epistolica de formatione pulli in ovo. 12 Seiten mit 
25 Abbildungen auf 4 Tafeln (geschrieben im Februar 1672); und: Appendix, 
repetitas auetasque de ovo incubato observationes continens. 11 Seiten mit 
61 Figuren auf 7 Tafeln (geschrieben im October 1672). 

2) Dermaassen, dass noch vor gar nicht langer Zeit viele Forscher exi- 
stirten, die in der Histologie damit allein auskommen zu können glaubten. 
Wir kennen sogar heute noch einen Forscher, welcher die graue Substanz 
des Rückenmarkes zwischen zwei Gläsern zerquetscht, an der Luft, bei star- 
ker Hitze oder bei gewöhnlicher Temperatur, trocknet und so entscheidende 
Präparate über histologische Feinheiten bekommen will (Thanhoffer [3] 
1887 und [2] Theil U p. 029. 1894). 

3) Baer, K. E. v., Ueber die Entwicklungsgeschichte der Thiere (s. 
Litter aturverzeichniss). 

*) Cfr. 1. c. die Nachricht der Verleger vor dem 2. Bande. 
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der Technik, Präparate aus dem betreffenden Gegenstande herzustellen", 
„verbesserten Methoden" neu zu bearbeiten. Die grössten damaligen 
Forscher hielten melir denn Imndertjährig'e Methoden noch immer für 
got genug, und zwar mit Recht, wie es u. A. die glltnzenden Erfolge 
eines Bäer beweisen, da „eine Naclilese auch für die erste Zeit der 
Entwicklung noch übrig geblieben" ist. und mit den damaligen Me- 
thoden noch manche „reife Garbe zu binden" wai', „welche Frucht 
fieht für fernere Aussaat!" 

Dank dem klaren Forscherange Baes's ■ — und dei- grossea Zahl 
auf dem Felde der Entwicklungsgeschichte damals noch stehender vol- 
ler Aehren — genügte es, die Eier nach einer bestimmten Zeit aus 
der Bi-ütmaschine herauszunehmen, sie zu offnen und den Embryo bei 
einer 6fachen Vergrösaerung ^ in situ zu betrachten, den Dotter mit 
"Wasser von der Keimhant wegzuspülen oder letztere abzuziehen und 
ihre Schichten mit der Nadel von einander zu trennen und in Wasser 
au beobachten. Von dem Anfange der „Sonderung innerhalb des Kei- 
mes" sagt EiER (Bd. I p. 9); „Sie läsat sich schon vor der zwölften 
Stunde nachweieen, wenn man den Keim vomchtig mit Nadeln unter 
dem Mikroskope zerreist", ^^'obei unter Mikroskop walii'scheinlich bloa 
Lupe zu vei-stehen ist. Ein moderner Forscher wird diese Keimscheibe 
von 3 bis 4 Linien (etwa 8 mm) Durchmesser nach Fixiniug, wahr- 
scheinlich in Fleumiho' scher Flüssigkeit, und Einbettung, wahrschein- 
lich in Paraffin, wenigstens in 1600 Querschnitte zerlegen und alle nach 
der Reihe durclistudiren. Dafiir hat aber Baek zu seinen Resultaten ein 
paar tausend Eier mehr, als dsr modeme Forscher untersuchen müssen. 

Er scheint sich beinahe gefürchtet zu haben, sofort fehl zu gehen, 
wann er sein Object nicht vollkommen lebensfrisch vor sich hat: von 
chemischen oder andenveitigen künstlichen Eingriffen, um es leichter 
handhaben zu können, erfahren wir bei ilim nichts. Für die meisten 
Embryologen unserer Zeit fängt das Object erst im Präparaten kästen, 
in den Armeen seiner Schnittreihen an zu existiren: Baek hat wohl 
kein einziges Dauerpräparat verfertigt. Etwas muss aber doch auch 
in der Arbeit dieser modernen Forscher dauerhaft sein! So konnte Baer 
wahrscheinlich auch keine realen Schnitte bei seinen Untersuchungen 
angewandt haben; jedenfalls hat die Schnittmethode an seinen Resul- 
taten noch keinen Antheil. Einen Beweis der Erhebung dea Pi-imitiv- 

t) Cfr. 1. c, Bd. I die Erklärung der Abbildungen, p. 265. Der Ver- 
gleich der BAEß'sclien Abbildungen mit SchnitteD aua entsprechenden Stadien 
ita Htlhndiens lehrten mich, das» sie meist bei einer etwas stärkeren, ungefähr 
Bfachen YergrüsseruQg gi^zticbuet sind. 
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Streifens über das Niveau des Fruchthofs giebt er z. B. im folgenden 
Satz (Bd. I p. 13): „Einige mal sah ich ihn als einen erhabenen, nach 
unten hohlen, dann aber fast durchsichtigen Wulst, der sich wohl Vs 
Linie aus der Ebene erhob, wie nicht nur der Schatten, sondern be- 
sonders auch das Herabgleiten an seinen Seiten mit einer feinen Sonde 
oder Borste lehrte". 

Baer giebt nicht einmal die Möglichkeit davon zu, dass im Em- 
bryo dort, wo er bei Lupenvergrösserungen homogen aussieht, oder in 
der Keimscheibe, bevor sich der Embryo gebildet hat, irgend welche 
Differenzirung vorhanden sei; wäre eine solche vorhanden, so müsste 
er sie mit seinen Linsen auch sehen ; denn alle Theile sind im Em- 
bryo, sobald sie überhaupt da sind, viel gröber gezimmert als im Er- 
wachsenen. Deshalb denkt er gar nicht daran, dass künstliche Ein- 
griffe, etwa die Anwendung von Reagentien, von welchen zwei der 
heute noch wichtigsten, der Weingeist und die Essigsäure, wohl damals 
schon in allgemeinerem Gebrauch waren, im Vereine mit stärkeren Ver- 
grösserungen als die durch sein Taschenmikroskop von Adams in London 
gestatteten in den scheinbar homogenen Theilen Structuren hervortreten 
lassen könnten i. Aber gerade diese vorgefasste Meinung, welche Baeb 
mit beinahe allen seinen Zeitgenossen theilte, ist es, was die Mikro- 
technik des Anlasses zu ihrer weiteren Forderung so lange beraubte. 



1) Cfr. l. c. Scholion I : „Ueber die Sicherheit in der Beobachtung der Em- 
bryonen", aufp. 143-146, Bd. I, welches auf den technischen Nihilismus jener 
Zeit ein überaus interessantes Licht wirft. Wir wollen den Schluss dieses Scho- 
lions hier ganz citiren : „Aus diesen Gründen ist für die Untersuchung der Em- 
bryonen, wenigstens der Embryonen höherer Thiere, fast nie eine sehr starke 
Vergrössermig erforderlich. Eine solche verwischt die geringen Unterschiede 
in der Textur und verdünnt die Schatten, an denen man oft ganz allein die 
Lagerung, sowie die Gestaltung innerer Theile erkennt, zu sehr. Ein grösseres 
Bedürfniss als die starke Vergrösserung ist es, die verschiedenen Schatten, die 
sich oft decken, mit Bestimmtheit zu unterscheiden und den Embryo nach allen 
Seiten wenden und ihn unter schwacher Vergrösserung zergliedern zu können. 
Meine Untersuchungen haben mich viel rascher weiter geführt, nachdem ich 
angefangen hatte, unter einer Linse von etwa fünf Linien Brennweite zu be- 
obachten, unter welcher ich mit beiden Händen an dem in einem mit Wasser 
gefüllten Uhrglase liegenden Embryo arbeiten konnte. Ich habe mich hierzu 
eines von Adams in London verfertigten Taschenmikroskopes bedient, welches 
nicht nur als einfaches Mikroskop mit 1 bis 3 Linsen, sondern auch nach Be- 
dürfniss als zusammengesetztes gebraucht werden kann. Nicht oft habe ich eine 
oder zwei Linsen zu der ersten hinzugefügt, seltener den Tubus des zusammen- 
gesetzten Mikroskopes angewendet und nur sehr selten zu einem stärkeren Mi- 
kroskope meine Zuflucht genommen, und auch dann meist ohne den gehofften 
Erfolg". 
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Im Gegensatz zu Baer wurde Eiikenbeku ^ schon durch seinen Gegen- 
stand zur Benützung Ktät'kerer, ja der stärksten damaligen Vergröase- 
mngen gezwungen. Er erzählt zwar, dass er seine „ersten und glück- 
lichen Untersuchungen über das Keimen der Schimmelsaraen mit einem 
hölzernen Nürnberger Mikroskop k 10 Thir., einem damals unschätzbaren 
Geschenk meines Bruders FsiirDJAKD E., dem ich hiermit danke", ge- 
macht hat und „die neuesten Verbesserungen nur zur weiteren, reicheren 
Entwieklmig der schon gewonnenen Grundsätze noch anwenden" konnte. 
„Ein gutes Mikroskop", sagt er jedoch femer (p. XVI), „erleichtert die 
Untersuchung and befördert die Klarheit der Erkenntnisa. Man bedarf 
nothwendig zur Untersuchung der Infusorien eine Vergrösserung von 
300 bis 400mal im Durchmesser und verliert viel Zeit und Kraft, wenn 
diese unklar ist. Zum WeiterfdrderTi der Wissenschaft kann man mit 
800 bis lOOOmaliger noch sehr Vieles thun". Wie viel nun eine 1000- 
fai'he Vergrösserung damals leisten konnte, haben wir schon erwähnt. 
Was musste da die Phantasie Ehkenbeko's Stoff zum Ausmalen der Or- 
ganisation der Infusorien an uneouti'ol Urbaren Schatten und Eeflexen, 
chi-e malischen und sphärischen Aberrationen finden! Von künstlicher 
Differenz irung der mikroskopischen Sti-uctur lesen wir bei Ehebnbekü 
beinahe noch gar nichts, wie es auch Überhaupt in der Infusorienfor- 
sehuüg länger gedauert hat, als in anderen Zweigen der thierisclien Mi- 
krgmorphologie, bis sich eine moderne Technik Bahn brechen konnte. 
Die Protozoon sind eben schon in ihrer natürlichen Beschaffenheit ein 
leichteres Untersuchungsobject, als dass es hätte nothwendig ersclieineu 
können, sie künstlich zugänglicher zu machen. Einige ganz geringe 
Spuren von einer solchen Tendenz finden wir übrigens sogar bei Ehees- 
BERG. Er bat nämlich einzelne grössere Infusorien mit seinem „Feder- 
pinsel", d. h. „mit der pinselartig abgeschnittenen feinen Spitze des 
Federsehaftes einer Raben- oder Gänsefeder", aufgefangen, in „Reagenz- 
gläser mit klarem Wasser" gesetzt und dort mit kleineren farbigen 
Thierchen geffittert, wobei er bald „ihr Eiei'legen und die ganze Ent- 
wicklung" beobachten zu können glaubte. Noch wichtiger ist aber, dass 
er dem Tropfen Wasser mit Infusorien eine durchscheinende Tusch- 
farbe zusetze. Die Wirkung des Experiments soU zwar schon ohne 
Verschlingen der Farbe durch das Infqsorinm überraschend gewesen 
sein, am lehrreichsten muss sie aber doch dureh das Verschlingen der 
Farbtheilchen, eine Art vitaler Imprägnirung, gewesen sein. „Am 



2) EmtENBEKa, D. Chkist. Gottfk., Die Infusion Bthierchen als vgllkum- 
le Organismen (s. Littcratnrveriseichnisa). 



— 48 — 

besten sind", berichtet Eurenberg (p. XVII), „Indigo, Oarmin oder 
Saftgi-ün in Form reiner Tuschfarben". Um Tiuctionsversuche handelte 
es sich bei ihm jedoch, wie ersichtlich, noch nicht ^. 

Ehrenberö hat die Infusorien aus einem Uhrgläschen, wo er sie 
zuerst durchmusterte, mit dem erwilhnten Federpinsel herausgefangen 
und in einem Tropfen Wasser auf ,, einem flachen Glastäf eichen" unter 
das Mikroskop gebracht. Das „Auflegen sehr feiner Glas- oder Glimmer- 
blättchen auf den Tropfen" sollte hauptsächlich verhindern, dass die 
Wasserdämpfe die Objectlinse beschlügen. Die Anwesenheit kleiner 
Fragmente von Conferven schützte die grösseren Infusorien gegen den 
Druck des aufgelegten Blättchens. Ein erhöhter Druck wurde dagegen 
durch Anwendung von Compressorien („Pressen oder Quetscher") er- 
reicht, von welchen auch Ehbenbebg eine Ait erfunden hat. 

Mechanischer Einrichtungen zum Comprimiren wurden übrigens 
seit GözE 1782 (Häkting [l] Bd. 111 348) mehrere empfohlen, und keine 
geringeren Leute als Purkinje, Valentin und in der späteren Periode 
Pacini, DüJARDiN, QuATREFAGES u. A. bemühten sich, diesen damals wich- 
tigsten mikrographischen Nebenapparat zu vervollkommnen'^. Ehren- 
berg hat aber auch Infusorienanatomien unter dem Mikroskop getrieben 
und sich dazu zweischneidiger, in eine lange, ganz feine Spitze aus- 
laufender Messerchen bedient. 



1) Ebenso waren die Experimente des Botanikers Hedwig [1] (p. 19) mit 
dem Decoct von Fernambnkholz keine Tinctionsversuche, sondern blos zur De- 
monstrirung des Safts teigeus in den Pflanzen bestimmt. — Auf diesen Autor 
hat mich mein verehrter Freund Aug. KANrrz, Professor der Botanik an der 
hiesigen Universität, aufmerksam gemacht. 

Es ist interessant zu lesen, wie hoch die Zeitgenossen die Fütterungs- 
versuche Ehrenberg's schätzten. In dem „Bericht über die Fortschritte der 
Zoologie im Jahre 1834" sagt Ar. Fr. Aug. Wiegmann: „Schon Gleichen füt- 
terte, wie Ehrenberg, die Infnsionsthiere mit farbigen NahrungsstofFen, aber 
jener that das mehr zu seiner eigenen Belustigung, was von diesem als ein 
treffliches Hülfsmittel angewandt wurde, um die innere Organisation und das 
eigentliche Wesen dieser Thierklasse aufzuhellen" (Arch. Naturg. Jahrg. I, 
Bd. I, 1835, p. 2). Freiherr Friedr. Wilu. von Gleichen lebte von 1717- 
1783 (siehe Carus p. 564). 

2) Das Compressorium, auch Pressschieber genannt, scheint eine Zeit 
lang nach Göze ausser Gebrauch gekommen zu sein. Die Ursache davon 
war, dass Göze, welcher bei seinen Untersuchungen über Helminthen von 
dem Pressschieber den ausgedehntesten Gebrauch gemacht hat, dabei so un- 
vorsichtig war, dass er, wie C. Th. von Siebold 1834 sagt, von vielen Dingen, 
die er untersuchte, eine falsche Ansicht bekommen musste. Erst in den dreissi- 
ger Jahren ist der Pressschieber bei mikroskopischen Arbeiten, um mit Sie- 
Bold [1] (p. 47) zu reden, wieder zu Ehren gelangt. Man hat sich „durch 



Endlich mnss hier noch die Methode erwähnt werden, nach weicher 
Ehbenberg seine DauerprUparate aus Infusorien vei-fertigte, um so mehr, 
als sie sich füi' allerlei Ohjecte weit in die zweite Periode hinein in 
manchen Beziehungen aufrecht erhalten hat. Von DauerprUparate n 
besass er üher 1000 Numiuem, sämmtliche in hülaerneu Schieberchen 
mit je 6 Nummern, in entsprechende runde Oeffnnngen eingepasst, 
zwischen zwei ^geschliffenen runden Glastäfelchen", am Eande mit 
Wachs öder Lack verbunden, wobei sie sicli trocken in Luft befanden. 
Das Fixiren ist für EHRBKBEito ein noch unbekannter Begriff, bleibt es 
übrigens auch noch lange Zeit, bis vor wenigen Decennien, in seinen 
scharfen Bestimmungen sogar bis in die neueste Zeit. Zum Tödten 
seiner Thierchen wendet er dagegen mehrei-e Mittel an, welche fiir ge- 
wisse Fälle auch heute noch gebraucht werden können. Entweder 
tödtete er sie, z. B. Hydatina, rasch mit Strychnin, oder laugsam, „in 
der Expansion-', durch mehrstündiges Entziehen der Luft, oder aber 
durch erbiShte Temperatur, sie in die heisse Sonne setzend. Dann wur- 
den sie mit dem Federpinsel ans dorn Uhi^iaachen auf ein Glimmer- 
blättcLen oder Glastäfelchen gebracht; die Feuchtigkeit wurde „mit 
LBschpapier und einer Messerspitze bis auf möglichst wenig" entzogen 
und das Wasser auf der flachen, warmen Hand rasch vollends verdun- 
stet. Und damit war das Präparat fertig, es brauchte nur mit einem 
anderen Blättchen bedeckt, zugekittet und in den Schieber eingefasst 
zn werden. „Jedes dieser getrockneten Thierchen ist wie ein Bild" 
— - sagt Ehrknbeku. Das können wir ihm auch glauben, zumal er 
empfiehlt, die aufzubewahrenden Fonneii vin-hei' mit Farbe zu füttern 

(p. xvii-xvin). 

Gehen wir aber, um nicht allzu lange bei dieser Periode zu 
verweilen, auf die Technik von Schwann^ über, dessen Gegenstand, die 
reine Histologie, ein solcher ist, welcher wohl immer den grössten 
Aufwand an mikrotechnischen Kunstgriffen erforderte ! 



die Irrthümer, in welche GOke verfa.llen, ku sehr ahschrecken lassen, diesP 
Methode, an Uclmiuthbu Utitcrauchuagen anzustellen, weiter zn henotzen; 
auch warnte Rühülphi su dringend vor diesem PresBScbieber, dass die Autorität 
dieses Naturforschers, dem die Helmintbologie so Aueserordentlichefl verdankt, 
hinreichend war, jenes vortreffliehe Hfllfsmittel ganz zu verlassen". SiEBOU' 
versichert jedoch selbst, seine Untersuchungen ausser der Anwendung der Presa- 
meükodd auch durch Betrachten der Thiere in ihrem natürlichen Zustand und 
durch „anatomische Zergliederung, wo es nur irgend anging", vervollsländigt 
zn haben. 

*) Schwann, Th., Büki'osküiiische rntorMichungcn ete. (b. Litteraturver- 
seichniss). 

Apithj-, 4 



— so- 
was nun die erste Gruppe der in § § 2 und 3 erörterten Schwie- 
rigkeiten anlangt, namentlich die Grösse des Objectes, so half er 
sich in dieser Hinsicht dadurch, dass er entweder an und für sich 
dünne Theile des Thierkörpers heraussuchte, so z. B. zur Untersuchung 
des Knorpels die Kiemenstrahlen der Plötze, oder aber weiche Theile 
wählte, die sich zwischen zwei Glasplatten leicht zerquetschen lassen, 
z. B. die herausgepresste Chorda der Froschlarven, femer solche, die 
mit Nadeln zerfasert (z. B. die Muskelfasern) oder mit dem Messer in 
dünnen Lamellen abgeschabt werden können (Nägel) ^. Auch griff er 
gelegentlich zu Schnitten und verfertigte diese hauptsächlich von den 
frischen Geweben. Von der Chorda dorsalis der Froschlarven sagt er: 
„An dem frisch getödteten Thiere lässt sie sich nicht gut im Zusammen- 
hange lostrennen, wohl aber lassen sich dann am besten feine Quer- 
schnitte derselben erhalten". Vorbehandlungen, um die erwähnten Ma- 
nipulationen des Zerlegens zu erleichtem, finden wir bei Schwann über- 
haupt erst wenige erwähnt. Eine solche ist die lange Einwirkung des 
Wassers, um den Zusammenhang gewisser Theile des Organismus zu 
lockern. So lesen wir z. B. ebenfalls von der Chorda der Froschlarven, 
dass sie, nachdem die Thiere 24 Stunden oder länger in Wasser ge- 
legen haben, leicht durch die Wunde des abgeschnittenen Schwanzes 
herausgedrückt werden kann, was Irisch, oder wenn das Thier nach 
seinem Tode nicht in Wasser liegt, nicht gelingt (p. 12). Eine andere 
Vorbehandlung ist zu demselben Zweck das längere Liegenlassen des 
Objectes in starkem Weingeist, worauf sich z. B. die Hornzellen an 
den leicht abzutrennenden Klauen des Fusses von Schweineföten gut 
isoliren lassen (p. 92)^. Ein weiteres Mittel ist das Ausziehen der 
„Kalkerde" aus den Knochen und den verkalkten Knorpeln mit Salz- 
säure. Die Einwirkung derselben wurde auch unter dem Mikroskop 
verfolgt, und zwar an „recht feinen Durchschnitten", welche „von den 
halbverknöcherten Knorpeln der Extremitäten oder Wirbel oder des 
Schwanzbeins der Larve von Pelobates fuscus mit einem Easirmesser" 
gemacht wurden (p. 32). Auch von anderen Agentien, chemischen 
und mechanischen, wurde die Einwirkung direct unter dem Mikroskop 
beobachtet, so von Aetzkali, welches die Wände der Chordazellen löst 
(p. 12), von „Jodine", welche die „zwischen Chorion und Amnion ge- 



1) Sogar das „Epithelium" der Innenfläche der Gefässe wies zuerst 
Henle und dann Schwann in dieser Weise durch Abkratzen von Plättchen von 
der Innenfläche der Gefässe nach. Schwann p. 84 (in der Anmerkung). 

2) Auch das Kochen wird zum Isoliren der Knorpelkörperchen als die 
Methode MECKAüEJi's erwähnt, p. 114. 
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legene Gallerte bei etwas älteren Schweinefötus'* färbt und so zum 
deutlichsten Nachweise des Cytoblastems dient (p. 134); vom Drucke 
des Compressoriums, unter welchem die Zellwand verschiedener Zellen 
zum Eeissen zu bringen ist und der Zellsaft sichtbar herausströmt (u. A. 
auf p. 56, 93, 114) etc. 

Was die optische Beschaffenheit des Objectes im 
Allgemeinen betriflft, so wurden überhaupt nur durchsichtige, oder 
wenigstens bei der Dünne der aus ihnen zu erhaltenden Schicht durch- 
sichtige Körpertheile untersucht. Deshalb hielt sich Schwann mit Vor- 
liebe an das embryonale Gewebe, welches nicht nur durchsichtiger, 
sondern auch leichter zu zerquetschen ist, um so mehi', als es ihm gar 
nicht darauf ankam, die Zellen in ihren gegenseitigen Beziehungen in 
situ zu erhalten. (Eine bereits vor Schwann gebrauchte Methode des 
künstlichen Durchsichtigmachens des nicht getrockneten Objects siehe 
auf p. 52 Anmerkung 2). 

Die Activität des Organismus trat ihm nicht hindernd in 
den Weg, da er ja abgetrennte Theile höherer Thiere untersuchte. 
Nöthigenfalls hätte er sich, wie seine Zeitgenossen überhaupt, gewiss 
in erster Linie mit dem Compressorium geholfen. 

Die Schwierigkeit, welche in der Veränderlichkeit der 
Lebewesen besteht, wurde von Schwann ebenso wie von Baeb da- 
durch umgangen, dass er immer frisches Material nahm, welches er 
meist einfach in Wasser untersuchte. Dass das Wasser jedoch kein 
indifferentes Medium ist, wusste er wohl und sagt z. B. von den 
Dotterkugeln, man müsse sie „wegen ihrer Empfindlichkeit gegen 
Wasser, mit Eiweiss oder dünner Kochsalzlösung untersuchen, worin 
sie sich besser halten" (p. 56). Von Versuchen, Dauerpräparate als 
Belege seiner Resultate aufzuheben wie Ehrenberg es that, findet sich 
in der hier besprochenen Arbeit Schwann's keine Erwähnung. 

Aber gerade die Veränderungen, welche das Wasser in den Ge- 
weben hervorruft, wurden gegen die Schwierigkeit, die beim Beobach- 
ten durch die optische Beschaffenheit der einzelnen Be- 
standtheile, durch ihre von Haus aus so geringe optische Differen- 
zirung verursacht wird, bereits sehr gut verweithet. So wird u. A. 
bemerkt, dass die Kerne nach Einwirkung von Wasser auch in den 
Knorpelzellen allmählich auftauchen, wo sie anfangs nicht sichtbar 
gewesen sind (p. 18). Viel wichtiger jedoch in dieser Hinsicht ist der 
ausgedehnte Gebrauch, den Schwann von der Essigsäure zum Her- 
vortretenlassen des Kernes macht. Es wird als eine allgemeine Eigen- 
schaft der Zellkerne hingestellt, auf Zusatz von Essigsäure deutlich zu 

4* 
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werden. Von den Muskelfasern wird z. B. berichtet, dass ihre kör- 
nige Beschaffenheit die genaue Untersuchung des Kernes erschwert. 
„Bi'ingt man aber einen Tropfen Essigsäure hinzu, so wird die Faser 
ganz durchsichtig und schwillt auf; die Kerne dagegen bleiben dunkel, 
schrumpfen ein wenig zusammen und lassen sich jetzt vollkommen 
unterscheiden" (p. 160)^. Eine zur Zeit von Schwann ebenfalls be- 
kannte künstliche Differenzirung anderer Art ist die von Valentin ent- 
deckte Einwirkung von Aetzkali auf die elastischen Fasern, bei wel- 
cher sie in noch feinere Fibrillen zerfallen (Schwann, p. 151). — Was- 
ser, Essigsäure und Aetzkali sind überhaupt die wichtigsten Hilfsmittel 
der mikroskopischen Analyse bis weit in die zweite Periode hinein ge- 
blieben^. Auch die Wirkung verschiedener Beleuchtungsweisen (schwar- 
zer Grund, gedämpfte Beleuchtung etc.) auf die Erkennbarkeit der 
Structuren ei'wähnt hie und da Schwann; das polarisirte Licht, in der 
Miki'oskopie bereits seit 1816, zuerst durch Brewster angewandt (Har- 



1) Auch die macerirende Wirkung der Essigsäure, sowohl als auch der 
concentrirten Schwefelsäure hat Schwann zum Isoliren der Zellen des Nagel- 
gewebes verwerthet: p. 90. 

2) Zu diesen Mitteln gesellte sich schon lange vor Schwann und Schlei- 
DEN bei den Botanikern das Jod, hauptsächlich als sicherer Nachweiser der 
Amylumkörner. Auch der Säuren, zum Beispiel zum Durchsichtigmachen des 
Pollens, haben sich die Botaniker schon lange bei ihren mikroskopischen 
Analysen bedient. Bereits 1817 hat Sprengel den Pollen der Passionsblume 
mit Salpetersäure behandelt; später 1832 hat Julius Fritzsche ausgedehnte 
Untersuchungen über den Pollen nach Behandlung mit Salzsäure, oder, da 
deren Dämpfe das Mikroskop stark angreifen, besser mit Schwefelsäure, ver- 
öffentlicht. Die Methode siehe bei Fritzsche auf p. 2-3. — Seit wann 
übrigens die Essigsäure in der Älikrotechnik im engeren Sinn gebraucht wird, 
weiss ich nicht. Die chemische Untersuchung von Theilen der Lebewesen 
mit den verschiedensten Reagentien ist nämlich schon ziemlich alt, und oft 
wurden solche Untersuchungen unter dem Mikroskop gemacht, weshalb auch 
die verschiedenen „Protectoren" z. B. Gorings Protector von 1830 (Harting 
[1] 111. Bd. p. 402) nothwendig geworden sind. Auch bei Schwann wird die 
chemische Beschaffenheit verschiedener Gewebe erörtert. 

Endlich war auch der Umstand schon bekannt, dass die Härtung in 
starkem Weingeist zarte Körpertheile der Thiere auch optisch auffälliger zu 
machen im Stande ist. In seinem auf Seite 48 in Anmerkung 1 bereits 
citirten Referat sagt Wiegmann (p. 8.), von der Entdeckung der Organisation 
der Infusionsthiere durch Ehrenberg redend, dass sie uns davor warnen 
,.die Existenz von Muskelfasern und Nerven voreilig da zu leugnen, wo sie 
dem Messer oder der allerdings sehr erhöhten Schärfe unserer optischen 
Instrumente bisher sich entzogen. Man denke nur an die Zartheit der erst 
nach Erhärtung im Weingeiste schärfer begrenzten Nerven bei den Acephalen, 
und man wird diesen Skepticismus begründet finden". — Auch Laubeb (Dis- 
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TINO [1] Bd. in p. 329), scheint Schwann nicht herbeigezogen zu 
haben ^. 

Endlich hat »Schwann die bei der Untersuchung^ eingetretenen Er- 
scheinungen auch mit kritischem Sinne darauf hin geprüft, in wie 
fem sie auf die natürliche Beschaffenheit des Objectes bezogen werden 
können. Er weiss sehr wolil, dass auch durcli optische Täuschung 
entstandene Säume als Membranen unt^r dem Miki'oskop erscheinen 
können (p. 165): er hält die Erscheinungen, welche wir heute als Mye- 
linformationen an den Nerven kennen, bereits für Kunstproducte, ,, ent- 
standen durch die Einwirkung des Wassers und des Druckes auf die 
noch zarten Nerven. Wenn nämlich Wasser durch die Zellmembran 
durch Imbibition durchdringt, so zieht sich die ölartige weisse Substanz 
zu einzelnen abgerundeten Formen um so leichter zurück, je weniger 
Konsistenz sie hat. Man sieht dies selbst noch an erwachsenen 
Nerven oft^ etc. (p. 176)'^. 



qiüsitiones anatomicae de Amphistoino conico. (iryphiae 1830) benutzt bei 
seinen Untersuchungen über Helminthen verschiedene Flüssigkeiten, z. B. 
heisses Wasser, Säuren u. s. w., wodurch er die zarten, wenig in die Augen 
fallenden Theile dieser Thiere gerinnen lässt und so sichtarer macht. Nord- 
mann (Mikrographische Beiträge zur Natnrgescliichte der wirbellosen Thiere, 
Berlin 1832) „befestigte die mit dem Mikroskope zu untersuchenden Thierchen 
mittelst Gummi arabicum auf eine Cllasplatte, und deckte ein feines Marien- 
glasplättchen darüber, wodurch die Thierchen jedenfalls etwas abgeplattet 
und ihre inneren Theile deutli<'her hervorgehoben wurden". Das ist also 
bereits eine Methode des künstlichen Durchsichtigmachens ohne A^orheriges 
Austrocknen des Objectes. (Letztere beiden Daten sind aus der auf Seite 48 
in der Anmerkung 2 citirten Arbeit Sikhold's entnommen). Tkkviranus 
hat das Auge, namentlich die Linse und die Retina, in Weingeist gehärtt't: 
G. R. Treviranus, lieber die Krvstalllinse. 1835, S. G."). Michaelis benutzte 
zu demselben Zwecke 1838 Salpetersäure (nach Hkinkicii MCllkr [1] p. 5). 

1) Ebenso wenig hat er sich damals, wie es seheint, irgend eines 
Mikrotoms bedient, obwohl schon mehrere (das erste A'on Adams aus 1770), 
so von CüMMiNG, CusTANCE, QuEKETT bekannt waren. (IlARTiNtJ [1] Bd. III 
p. 407). Allerdings hätte er diese, welch«.' lediglich zum Schneiden harter Gegen- 
stände z. B. von Holz, eingerichtet waren, auch nicht gut brauchen köniufu. 
TJeberhaupt ist die richtige Zeit der Mikrotome erst mit den modernen Einb(»t- 
tungsverfahren gekommen; doch hierüber unten mehr! 

2) Was die von Schwann benutzten Vergrösserungen anlangt, so erwähnt 
er wiederholt eine 450fache, wahrscheinlich die stärkste, welche er mit Vortheil 
anwenden konnte. — Dass die Grösse des mikroskopischen Bildes über gewisse 
Grenzen hinaus nichts hilft, wusste die Zeit Schwann's sehr gut. Der bereits 
citirte Botaniker Fritzsche (p. 2.) sagt, bei 240maliger Linearve rgrösserung 
gearbeitet und von stärkeren (bis llOOmaligen) Vergrösserungen nur grössere 
Bilder, indess ohne Gewinn für die Erkennung der Structur, erhalten zu habeu, 
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So war die Mikrotechnik Schwann's bei seinen Untersuchungen, 
deren Eesultate in seinem Grund- und Hauptwerke niedergelegt sind; 
und offenbar ist seine Mikrotechnik die beste und vielseitigste, welche 
damals nur möglich war. Ich habe Abhandlungen verschiedener ande- 
rer Autoren aus dieser Zeit, so von Siebold, Eathke, Milne-Edwards, 
Johannes Müller, Valentin, Purkinje etc., welche mir zugänglich sind, 
durchsucht, aber keine mikrotechnischen Methoden und Mittel gefun- 
den, welche nicht bereits im Obigen erwähnt wären. Und so glaube 
ich auch zur zweiten Periode in der Geschichte der Mikrotechnik 
tibergehen zu können. 

Drittes Kapitel. 

Zweite Perlode. 

§8. 

Die Einschlussmedien. Die Technik des Aolbewahrens. 

Diese Periode werde ich hier verhältnismässig ktirzer behandeln, 
als die vorhergehende, weil die für sie bezeichnenden Methoden, mit 
Eecht oder Unrecht, grösstentheils auch heute gebräuchlich sind und 
deshalb im geschichtlichen Theil der weiteren Abschnitte eingehender 
behandelt werden; auch für genauere Litteraturangaben über das Meiste 
des schon hier zu Erwähnenden verweise ich auf jene. Da es jedoch 
dem Leser schwer fallen würde sich aus den dort zerstreuten Angaben 
ein einheitliches Bild von der Technik dieser und der folgenden Periode 
zu verschaffen und so den grossen Fortschritt, den unsere heutige Tech- 
nik bedeutet, gehörig zu würdigen, so wird es vielleicht doch nicht 
überflüssig sein, vorher auch diese Periode in den einzelnen Zweigen 
der Mikrotechnik kurz zu charakterisiren. 

Wir datiren die zweite Periode deshalb vom Ende der dreissiger 
oder vom Anfang der vierziger Jahre, weil in diesen Jahren die 
ersten flüssigen und auch flüssig bleibenden Einschlussmedien in die 
Wissenschaft eingeführt wurden, welche, um das mikroskopische Prä- 
parat zum Dauerpräparate zu machen, nicht mehr ein vorheriges 
Trocknen an der Luft erforderten. 

Getrocknete Präparate wurden schon vor langer Zeit mit ver- 
schiedenen Firnissen bestrichen, damit sie dauerhafter werden; so hat, 
wie bereits erwähnt, Swammerdam aufgeblähte Insecteneingeweide, spä- 
ter LiEBEREüHN Injcctionspräparatc behandelt. Pritchard hat auch bei 
anderen getrockneten Präparaten Terpentinfimiss verwandt. Viel wich- 
tiger als diese Firnisse in ihrer damaligen Verwendung wurde der 
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Canadabalsam. den BoNß iinf ßath von J. F. Coopbs 1833 zuerst 
benutzt«, jedoch erst 1835 Pbitchard publicirte. (Hakting [1] Bd. HI 
p. 418). Nur liat die erste Gebrauchsweise des Canadabalaams dem- 
selben beinahe gar keinen Vorzug ober den Lufteinschluss g'esicbert, 
da das Object doch erst an der Laft getrocknet werden rousste und 
man dazu den Balsam noch meist vorher erhitzte, um ihn beim Ge- 
brauch flfissiger za machen, sein Erstarren jedoch zu beschleunigen. 
Für die meisten Objeete war der LufteinschlusB entschieden vorzuzie- 
hen, da in Balsam sogar das Wenige, was von der feineren Stmetnr 
noch sichtbar geblieben war, infolge der starken Lichtbrechung aus- 
gelöscht wurde, abgesehen davon, dass die Objecto, welche nicht von 
Haus ans so hart waren, wie z. B. Knochen, Chitinpanzer, Kiesel- 
nnd Kalkschalen etc., nur im Falle ihres absoluten Trockenseins nicht 
ganz zu Grunde gingen. So ist auch die Aussage Eheenbero'b voll- 
kommen verständlich, obwohl nie auf „fossile Baeillarien" , auf welche 
sie sich bezieht, noch am wenigsten passt. dass sie sich „in Oelen 
und klaren Balsamen" „für eine längere kürzere Zeit" zwar erhalten 
und ^wie im Wasser" sehr schön sichtbar sind, allein mit der Zeit 
trocknet das Einschlussmedium ein und verdirbt das Object (p. XVII). 
Die noch unentwickelte Technik der Anwendung der Balsame a!a 
EinachluBsmedien verursachte, dass sie bis weit in diose Periode hin- 
ein nur in ganz beschi^uktem Grade und nur in gewissen Filllen mit 
wirklichem Vortheil gebraucht werden konnten. Erst durch radicale 
Aenderungen in der ganzen Fixirungs- und Conservimngstcchnik konnte 
das Montiren und Untersuchen der vorher nicht zu trocknenden Prä- 
parate in Balsamen jene Wichtigkeit, welche sie gogenwärt.ig besitzt, 
bekommen. Die Möglichkeit, nicht getrocknete Objecte in Canada- 
balsam aufbewahren zu können, war, obwohl das Entwässern in Alko- 
hol absotutus und Aufhellen in Terpentinöl vor dem Einschltiss schon 
1851 durch Loükhakt Clabkb [1] für Gehirn- und Bückenmarkspräpa- 
rate empfohlen wurde, gegen die Mitte der sechziger Jahre noch sicher 
nicht auch für andere Objecte allgemein bekannt. Sonst würden wir 
bei Beale, der in der llikrotechnik zu dieser Zeit noch ziemlich 
beschlagen ist, 1868 kaum Folgendes lesen können: „Sämmtliche in 
Canadabalsam einzuschli essen den Präparate müssen vorher gänzlich ge- 
trocknet werden. Das Austrocknen muss bei einer nicht höheren 
Temperatur als 100 bis 200 Grade geschehen" (nach Fahebshbit)'. 

*) „All preparatiuns tu be mount«d in Canada balsam mnet be thoroagblj 
dried first. The deBiccation must be effeeted by a temperature ot' not raore 
tbaa l'roni 100 tu 200 degreea, etc." (Beale [1] p, 76). Dagegen finden wir 
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Die ganze Methodik Beale's. welche bei der Behandlung vorher nicht 
getrockneter Gewebe auf einer Durchtränkung mit Glycerin basirt, 
schliesst ein Aufheben derselben in Canadabalsam oder in irgend einem 
anderen Lack oder Fimiss vollkommen aus. (Beale [1] besonders 
Seite 290-307: New method of preparing specimens for researches 
with the aid of the highest magnifying powers yet made. In der 
Auflage von 1880 p. 357-372 sind dieselben Methoden wörtlich 
wiederholt, obwohl sie bei der damaligen Entwickelung der Schnitt- 
methode absolut kei'ien Sinn mehr hatten.) 

In seiner hier citirten vierten Auflage von 1868 ist Alkohol als 
Mittel des Wasserentziehens unter den allgemeinen Methoden, obwohl 
die Methode von Clarke als specifische Methode der Untersuchung des 
Centralnervensystems der Wirbelthiere eingehend mitgetheilt wird (p. 
144-146)^, gar nicht erwähnt und spielt bei ihm blos als Conser- 
virungsmedium für anatomische Präparate und als Bestandtheil seines 
Carmins eine Rolle. In diesem wirkt er jedoch, obwohl in einer von 
Beale nicht beabsichtigten Weise, bei seiner Universalmethode auch 
als Fixirungsmittel, indem er das Eiweiss schon in der dort vorge- 
schlagenen Stärke, sobald Säure zugesetzt wird, coagulirt, worauf wir 
noch zurückkommen werden. 

So kann man sich über die Anschauung vielleicht sämmtlicher 
Mikrographen der Periode bis in ihr letztes Decennium hinein gar 
nicht \vundern, dass Glycerin für weiche Gewebe das ist, was Canada- 
balsam für harte (Beale, Harting, Frey u. m. A.) und dass Glycerin 



in der dritten Auflage des Mikroskops von Frey (1868) auf Seite 109 und 
110 das Wesentlichste für die Vorbereitung des nicht zu trocknenden Objectes 
zum Einschluss in Canadabalsam bereits mitgetheilt. Für 1868 waren also 
seine diesbezüglichen Vorschriften noch sehr modern. Um so veralteter, 
geradezu naiv kommen uns diese Wort für Wort wiederholten kleinen Kunst- 
grifl'e Frey'ö in seiner achten Auflage von 1886 vor (S. 147 und 148). — 
Auch in der deutschen Ausgabe von Harting (1866) wird das Entwässern und 
„Aufhellen" (Anwendung der Vormedien des Einschlusses) zwar erwähnt, 
aber nicht sehr viel Gewicht darauf gelegt (Bd. II p. 300). 

1) Auf p. 146 hebt Beale sogar ausdrücklich hervor, dass es das Princip 
dieser ^lethode ist, den Spiritus durch Terpentin zu ersetzen, und dieses durch 
den Canadabalsam, ohne die Schnitte zu trocknen. Auch setzt er 
folgende, für seine eigene Kenntniss der Methode äusserst bezeichnende 
Worte hinzu: „The method at first is attended with some difficulty, and 
practice is necessary to ensure complete success. Experience, also, may 
suggest, aecording to circumstances, certain modifications of the exact process 
here given, which, to a certain extent, must be considered as general". 
Leere Phrasen, welche die ünerfahrenheit in der Methode schlecht verhüllen. 
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als das eigentliche Einschlussmediara des Histologen za betrachten ist, 
zn welchem er, sobald es sich um feinere Structurverhältnisse handelt, 
greifen miiss. Da man nämlich eiue künstliche, hauptaäclilich durch 
Färbung ins Auge stechende Differenz irung der feineren Stmcturele- 
mente nur zum Tlieil erzielen konnte, so war man lediglich auf die 
natürlicheu Liditbrechungsdifferenzen derselben angewiesen um sie 
nberhaupt wahrnehmen zu können; und da diese hei dem (wenn auch 
durch Entwässern und Durchtränken mit einem Vonnedium vermittel- 
ten) Einseliluss in Balsam wegen dessen stäi'kerer Lichtbrechung ver- 
schwanden oder wenigstens viel weniger auffallend wurden, so musste 
der Balsam für histologische Zwecke auch weniger geeignet erscheinen. 

Kurz, der Balsam spielt in den mikromorphologi sehen Unter- 
suchungen der zweiten Periode, ilir letztes Decennium, die siebziger 
Jahre, natürlich schon ausgenommen, eine noch ziemlich untergeord- 
nete EoUe, und deshalb konnten wir den Anfang dieser Periode erst 
von dem Emporkommen der wässrigen oder wenigstens nicht harzigen 
Einschlussmedien datiren. Von Einschtussmedien überhaupt aber, weil 
der Zweck der Anwendung derselben damalB nicht nur das Einschliessen 
Jem heutigen Sinne war, sondern gleichzeitig auch das Fixiren und 
Conservireu, ja sogar meist auch das Differenziren, insofern ein solches 
erfolgte. Wenn wir also, besonders im ersten Drittel der Periode, 
die Einschlussmedien besprechen, so haben wir das Wesentlichste auch 
!r die Fixiniuga-, Conservirongs- und Differenzirangstechnik mitge- 
theilt, 

Der Erste, welcher ein Mittel ausfindig machte, um nicht ge- 
trocknete Objecte bleibend flüssig aufzubewahren, war 1839 öoadby mit 
seiner universalen Conservirungsflüssigkeit. Sie machte besonders in 
England grosses Aufsehen, und die GoÄDsy'schen Präparate wurden ein 
Stolz der englischen Hikrographen, anfangs wenigstens, als man noch 
nicht wissen konnte, was aus ihnen mit der Zeit wird. Jetzt hingegen 
wissen wir, dass die GoADST'sche Flüssigkeit ebenso wenig, wie andere 
Lösungen, welche Sublimat enthalten, zum dauernden Einschluss mi- 
kroskopischer Präparate geeignet ist (s. Abschnitt V und XIV). 

Dennoch Jtann man sagen, dass seine Erfindung in der Mikro- 
technik Epoche maclite, denn durch sein Beispiel wurde die Uebei-- 
zeugung altgemeiner verbreitet, dass maji auch anders, als durch 
Trocknen an der Luft Lebewesen und deren TheUe für mikroskopische 
Untersuchung aufbewahren kann, ja, dass man dies auf feuchtem Wege 
sogar besser kann. 

Der Erfolg der flüssigen Conservirungsmediep hatte aber auch 
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seine schlechte Seite. Die Forscher haben sich nämlich anf lange 
Zeit der bequemen Ansicht hingegeben, es genüge das Object — am 
besten ganz frisch und höchstens durch Zerlegen resp. Ausbreiten, 
womöglich durch blosses Comprimiren, in gehörig dünnen Schichten 
der mikroskopischen Untersuchung zugänglich gemacht — mit der 
Flüssigkeit einfach zu durchtränken und darin mit einem passenden 
Rahmen, welcher Objectträger und Deckglas miteinander luftdicht ver- 
einigt, einzuschliessen. In dieser Weise sollten die natürlichen Struetur- 
verhältnisse, bis auf die feinsten histologischen Einzelheiten, unbe- 
grenzte Zeit aufbewahrt werden können. 

Der unbefangenere Theil der Forscher jener Zeit, auch abge- 
sehen von den Skeptikern, welche von keinem künstlichen Eingriffe, 
ausser mit Messer, Scheere, Nadel und Compressorium, irgend etwas 
Gutes erwarteten, modifizirte jene Ansicht dahin, dass nur ein gewisser 
Theil der natürlichen Eigenschaften in den Dauerpräparaten zu er- 
halten ist, und dass man sich deshalb die richtige Erkenntniss der 
Verhältnisse für wissenschaftliche Zwecke immer erst an Moment- 
präparaten bei möglichst vielseitigem Prüfen durch Eeagentien ver- 
schaffen muss. Sie wollten die Technik der Dauerpräparate am lieb- 
sten den fabrikmässigen Erzeugern von mikroskopischen Präparaten 
überlassen und hielten von manchen wichtigsten Neuerungen, u. A. 
vom Einbetten und von den Mikrotomen, dass sie nur dazu gut seien, 
mikroskopische Cabinetstücke herzustellen, welche man von Liebhabern 
theuer bezahlen lassen kann. Das ist das zweite wesentlichste Vorur- 
theil der Periode, welches von den Publicationen der selbständig ar- 
beitenden Mikromorphologen auch in die mikrotechnischen Hand- und 
Lehrbücher übergegangen ist und sich hier als ein rother Faden durch 
die ganze Periode durchzieht. 

Gleich am Anfange der zweiten Periode entstehen nämlich meh- 
rere Werke, welche die Mikrotechnik zu ihrem besonderen Gegen- 
stand machen. Wohl hat es an Werken, welche die nothwendigen 
Manipulationen des Mikroskopikers behandeln, auch in der ersten 
Periode nicht gefehlt, jedoch wird in diesen die Mikrotechnik entweder 
blos als methodologische Einleitung behandelt (so bei Hooke 1665, 
beim Botaniker J. Hedwig 1798, bei Ehrenberg 1838) oder an der 
Hand der einzelnen wissenschaftlichen Eesultate (Leeuwenooek 1695, 
JoBLOT [2] 1754, Gleichen 1778) oder von „mikroskopischen Ge- 
müths- und Augenergötzungen" (Ledermüller [1] 1761 und [2] 1778); 
ja, auch die speciell dem Mikroskope gewidmeten Schiliften wollen neben 
der Theorie und Beschaffenheit desselben lediglich seine Handhabung 



bei ütitBr^iichnngen lehren, viel weniger aber die BeliandlunK de"! Ob- 
jectes selbEt, da man ja damit iiDch beinahe nichtii anzufangen wnsste, 
nm es für feinere mikroskopische Arbeiten kiinstliLh geeigneter zn 
machen. (Grindel tok Ach 1687, BnNASHUi 16tl, Joblot [1] 1716, 
ButBR [1] 1742 und [2| 1753, Mayen 1747, Adams 1747, Senebibb 
1775, J. F. W. KüCH 1803, Brbwster 1837, Cheväiobr 1839.) 

Beriilimtere mikro technische Lehr- tind Handbücher schrieben in 

zweiten Periode: J. VooBi, 1841, Dojabdin 1842, H. v. Mohl 
1846, QüEKBTT 1848, Robin 1849, Hartino [2] (die erste holländi- 
sche Ausgabe in 3 Bänden) 1848-1854, Schacht 1851, Cakpester 
[X] 1856, Hoco [1] 1854, Beale 1857, Frey 1863, Hakting [1] (die 
dentsche Original ausgäbe) 1866, Näöeli und Schwenoener 1867, Dippel 
1867-1872, ßANTiER 1875, Schäfer 1877. Diese Werke sind später 
in mehreren Auflagen erschienen und haben die Mikroteehnik der 
Periode beherrscht. 

Sie spiegeln gewiss getreu den Stand der Mikroteehnik in ihrer 
Zeit wieder, wenigstens ihre ersten Auflagen, wo die Äutnron die ziem- 
lich langsamen Fortscliritte der Technik zu verfolgen noch im Stande 
gewesen sind ; und es wäre auch ein Unrecht, manclie nach ihren letz- 
ten Auflagen benrtheilon zu wollen. Wenn man aber von unserem 
gegenwärtigen Standpunkte aus die älteren der aufgezählten Werke 
dnrehstndiit. und mit einander vergleicht, so fallen einem hauptsächlich 
zwei Dinge uuf. Erstens sieht man, wie arm an Mitteln die Mikro- 
teehnik noch war, und wie verkehrt auch die vorhandenen Mittel in 
vielen Beziehungen angewendet wurden. Zweitens sieht man, wie 
wenig sich die meisten Autoren heim Niederschreiben gewisser Vor- 
schriften denken und wie wenig Selbständigkeit sie in ihren Lehr- 
büchern entfalten. Es herrscht ein nicht geringer Conservativismus 
in ihnen, eine Art Sehen vor Neuerungen nebst Misstrauen gegen 
fremde Resultate, abgesehen von denen einiger grössten Autoritäten, 
deren Vorschriften, Ideen und tJrtheile getreu hergesagt werden, und 
zwar Jahrzehnte lang, von einer Auflage nach der anderen. Die 
Werke, deren Autoren sich mehr mit thierischer Morphologie beschäfti- 
gen, schöpfen ihre Ideen und Uitlieüe hauptsächlich aus Bealb, die 
von Botanikern verfasaten besonders ans Müsl und Habtinö; einige aus 
erster, andere blos aus zweiter Hand. 

Dieselbe Genügsamkeit, um nicht zu sagen Unbeholfenhoit , in 
technischer Hinsicht zeigen die allerbesten, in Bezug auf die Erkeiint- 
niss der feineren Bauverhältnisse der Lebeweseu allerdings erfolgreich- 
sten Original arbeiten der Mikrgmorphologen; was jedoch nicht als Ge- 
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ringschätzung ihrer Technik, sondern als Beweis für die grossen 
Fortschritte unserer gegenwärtigen Technik gelten mag. 

Wollen wir nun das eben Gesagte an der Mikrotechnik der zwei- 
ten Periode besonders erläutern, so müssen wir zunächst zu den con- 
servirenden Flüssigkeiten zurückkehren. 

Die GoADBY'sche Flüssigkeit ist im Wesentlichen eine sehr dünne 
Sublimatlösung, ungefähr ein Gewichtstheil Sublimat auf 10000 Theile 
Wasser, mit etwa 10 ^/o Kochsalz und 5^/o Alaun. Das eigentlich con- 
servirende Princip ist hier das Sublimat gewesen, welches dem Prä- 
parate die grössere Dauerhaftigkeit verleiht, es aber für mikroskopische 
Untersuchung allmählich auch untauglich macht ^. Sublimat zerstört 
oder verhindert jedes organische Leben sogar in noch grösserer Ver- 
dünnung und schützt so gegen Fäulniss und Schimmelbildung, welche 
das Kochsalz und der Alaun nicht verhindern würden; letztere ver- 
hüten aber bis zu einem gewissen Grade die deformirende Wirkung des 
Wassers auf die Structurelemente. 

Unzufrieden mit den Eesultaten, welche mit seinem Liquor bei ver- 
schiedenen Thieren erzielt wurden, änderte Goadby selbst wiederholt 
die Zusammensetzung, indem er bald den Salz- und Alaungehalt auf 
die Hälfte reducirte, bald den Salzgehalt auf das Doppelte steigerte, 
den Alaun aber ganz wegliess. Die Wirkung der Flüssigkeit erlitt 
dadurch natürlich nur unwesentliche Moditicationen ; ihre Vortheile und 
Nachtheile blieben dieselben; und obwohl sie von manchen hervorragen- 
den Forschern für gewisse Fälle gelobt wurde, einigte man sich bald 
darin, dass sie für die (in unserem Sinne) mikroskopischen Dauerprä- 
parate nicht viel tauge. Auch hat man seit den fünfziger Jahren mit 
demselben wirkenden Princip verschiedene andere Conservirungsflüssig- 
keiten zusammengestellt; mit solchen ist besonders Paoini's Name ver- 
bunden. In diesen ist der Alaun vollkommen weggelassen, das Koch- 
salz auf etwa 4 Promille reducirt oder auch ganz weggelassen und 
an seine Stelle ein wenig, etwa 2 Promille, Essigsäure gesetzt ; dagegen 
steigerte man den Sublimatgehalt gegen den der GoADBY^schen Flüssig- 
keiten schon wesentlich. Das kochsalzhaltige PACiNi'sche Gemisch ent- 
hält etwa 2 Promille, das essigsäurehaltige blos 1 Promille Sublimat, 
beide mit einem geringen Glycerinzusatz, ersteres von etwa 2*5 Pro- 
cent, letzteres von etwas mehr als 4 Procent 2. 



1) Cfr. Abschnitt XIV. 

-) Berechnet nach den Vorschriften, welche in den verschiedenen Auf- 
lagen von Frey von der zweiten an, gegeben sind (in der dritten Auflage, 
1868 auf p. 112, in der 8. Auflage 1886 auf p. 151). Bei Harting [1] ist für 
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Es ist sehr bezeichnend für jene Zeit, wie an sserorrl entlieh genna 
die Zusammensetzung Holcher Flüssigkeiten von den Auturen vnrge- 
BChrieben ist, als ob auf einifre Zehntel Promille der vorgeschlagenen 
Ingredienzieti etwas ankommen würde. Ist es doch evident, dass in dem 
ersten von den beiden Picnii'scheu Gemischen das Glyeerin, and in dem 
zweiten neben dem Glyeerin auch die Essigsänre keine wirkliche Bedeu- 
tung hat, da von beiden zu wenig vorhanden ist, um die zerstörende 
Eigenschaft des Wassers auf die todten Gewebselemente nnd die ti-libende 
Wirkung des Sublimats auf dieselben (eiu Nachdunkeln) zu paralysiren. 

Am reellsten sind unter diesen sublimathaltigeri Coiiservirungs- 
flüasigkeiten, welche wir als die erste Classe zusammenfassen wol- 
len, noch .jene Vorschriften, welche, wie die von Habtino, nur das 
Sublimat behalten, es aber in einer Concentration von 1 zu 200 bis 
zu 500 vorschlagen, jedoch auch nur für ganz besondere, wenige Falle 
(HiKTiNO [Ij Bd. n p. 300). Indess auch für diese eignet sich die 
SubUmatlÖsung, als Aufbewahrungamedium, für die Dauer niclitj wohl 
aber als Fixiningsmittel in der richtigen Weise angewandt: eine Wahr- 
heit, welche erst am Ende der zweiten Periode hat erkannt werden 
sollen. Bis dahin haben die stärkeren reinen Sublimatlösungeu, ge- 
rade weil man in ihnen auch dauenid einschliessen wollte, einen immer 
schlechteren Ruf bekommen, wogegen die schwächeren, mit anderen 
SubfitanKen gemischten, weil sie das Object beim Dauereinschlnss lang- 
samer zu Grunde richten, sich z. Th. bis auf heute gehalten haben. 

Das verwerfendste ürtheil über die Sublimatsolutionen als Conser- 
virungsmedien. uamcntlidi über die GoADBY'sche Flüssigkeit, hat eigent- 
lich der Botaniker Reckiti' [I] (p. 242) schon in deu vierziger Jahren 
(1845) dadurch ausgesprochen, dass er behauptete, gewöhnliches Was- 
ser verdiene beim ConseiTiren von Pflanzenpräparaten vor der Goadby- 
echen Flüssigkeit den Vorzug, und so ganz Unrecht hat er auch nicht 
gehabt; in Wasser eingeschlossen gehen die mikroskopischen Präparate 
bloB etwas rascher zu Grunde, Manches ist aber darin eine Zeit lang 
ebenso gut, wie in Hublimatsolutionen zu untersuchen. 

Ihre Verdienste um die Fortschritte der Mikromorphotogie hatten 
jene schwachen Sublimatsolutionen, abge.>?ehen von dem Verdrängen der 
in Luft eingeschlossenen Präparate aus den Sammlungen der Forscher, 
nichts desto weniger, und zwar dadurch, dass sie für sehr viele Gegen- 



die Bweite FlüBHigkeit nicht 43 Thle. Glyeerm, sondern hlos 13 Thle. angegehen 
(Bd. n p. 303). Lee citJrt die bei Fbet angegebene zweite Formel in aÜHU 
■einen Auflagen falsch mit 115 Thln. Waseer anstatt 215 (3. AuÄ., 1898 
p. 237; 1. AuH., 1885 p. 239). 
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stände bessere Unters uchungsine dien sind als das Wasser oder die 
physiologische Kochsalzlösung, welche weniger differenziren und 
die Untersuchung oft auch woniger lange ohne auffallendere Ver- 
änderungen des Präparates fortzusetzen gestatten. Anfangs heben sie 
nämlich manche, für jene Zeit schwierig zu entziffernde Verhältnisse 
eben wegen des beginnenden Verdunkeins, welches in verschiedenen Ele- 
menten der Gewebe verschieden rasch vor sich geht, sehr deutlich 
hervor. Später freilich verhüllen sie sie dafür ganz oder vermögen sie 
von dem Zugrundegehen nicht zu schützen, wie die äusseren Formen der 
Zellen und die mikrotopographischen Beziehungen der Gewebsbestand- 
theile, welche sich in ihnen wirklich viele Jahre lang erhalten können. 

In der zweiten Classe von Conservirungsflüssigkeiten 
(der leichtflüssigen, dünnen), welche wir hier aufzählen wollen, ist 
entweder a) der Zusatz von Kreosot, Carbolsäure, Kampher, 
Alkohol oder aber b) die grössere Concentration der Lösung eines 
Salzes (Chlorcalcium, kohlensaures Kali, essigsaures Kali, arsenig- 
saures Kali, Chlornatrium, doppeltchromsaures Kali eventuell mit 
schwefelsaurem Natron, Wasserglas etc.), einer Säure (Essigsäure, 
Holzessig, Chromsäure, arsenige Säure, Salicylsäure etc.) oder von Al- 
kalien (besonders Aetzkali und Natron) das conservirende Princip. 

Die Flüssigkeiten der Gruppe a) dieser Classe haben, da ja der 
Alkohol allein in seinen verschiedenen Verdünnungen doch immer wenig 
als mikroskopisches Einschlussmedium benutzt wurde, weil man keinen 
befriedigenden Verschluss für ihn auffinden konnte, nie eine grössere 
Eolle gespielt. Eine der ältesten ist wohl (1844) das THWAiTES*sche [1] 
Fluidum in seiner ersten Form: 1 Theil Alkoliol zu 12 Theilen Wasser 
mit so viel Kreosot, wie sich im Alkohol löst (p. 104), wozu nach 
Beale ([1] p. 55 und [2] p. 65) noch Kreide „chalk, as much as may 
be necessary" und Kampher kommt. Manche von ihnen sind ganz nutz- 
los, so z. B. die eine ToppiNG'sche Flüssigkeit aus den fünfziger Jahren, 
welche aus nichts Anderem als aus 1 Theile Alcohol absolutus auf 
5 Theile Wasser besteht. Alkohol fixiit nämlich zwar in gewisser Hin- 
sicht auch bei einer so starken A^erdünnung, indem er Eiweiss allmäh- 
lich noch coagulirt; aber eine conservirende Eigenschaft hat er keines- 
wegs, da er die schädlichen osmotischen Eingriffe der Flüssigkeit auf 
das Object nicht verhindert, welches daher stark macerirt wird. 

Dasselbe gilt von der Mehrzahl der in Gruppe b) dieser Classe ge- 
hörenden, vielfach empfohlenen Flüssigkeiten. Und doch wurden diese 
von einem Buch in das andere, von einer Auflage auf die andere immer 
wieder übertragen und angelegentlich empfohlen, ohne zu prüfen, ob 
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sie auch wirklich leisten konnten, wüs sie bezweckten. Dafiir wurden 
sie aber von den besseren selbständigen Fürscliern allmiihlich vollkom- 
men ad acta gelegir. 

Zu Allfang der vierziger Jahre werden als Conaervirungsfliissig- 
keiten dieser Ordnung erwähnt (und zwar u, A, von Oschatz 1841 und 
1843, von Pappenhelm 1843, von Pubbinjb 1844) Wasser, Lösnngen 
Ton Koclisalz, koliiensanrem Kali, Aetztali, Essigsänre nnd arseniger 
Säure, Diese sind aber, mit Ausnahme des tohlensanren Kalis und der 
arsenigen Säure, welche in gesättigter Lösung empfohlen wurden, be- 
reits wichtige differenzirende Zusatzflüssigkeiten der vorhergehenden 
Periode, und wirkliche Dienste leisteten sie der Wissenscliaft auch 
später nur in dieser Weise. Dagegen hat als Anfbewahrangsmedinm 
eine gewisse reelle Beiientung die gesättigte Chlorcalciumlösung, 
welche ebenfalls zu dieser Zeit zum ersten Mal verwendet wurde : Har- 
TiNO sagt ([1] Bd. ni p. 420), dass er sie seit 1841 benutzt. Ebenso 
die von dem Ende der fünfziger Jahre datirende MüLLEK'sche Finssigkeit, 
welche Kali bichromicum zuerst in einer zur Conservirung ge- 
nügenden Menge enthält. Während sich aber die pflanzliche Mikro- 
morphulogie vorwiegend des Chlorcnlciams zum Aufbewahren bediente, 
spielten in der thierischen eine Zeit laug die LQsungen von Kali 
lichromicum die grösste KoUe. Dem letzten Decennium der Periode 
gehört die Anwendung des Kali aceticum fnr thierische Gewebe (em- 
pfohlen 1871 von M. Schütze [6]) an, welches in die Pflanzenhisto- 
logie bereits 18G3 durcli Sanio eingeführt wurde. 

Die üben besprochene erste und die zweite Classe von Conser- 
vimngsmitteln waren besonders für die erste Hälfte dieser Periode, 
nämlich die vierziger und fünfziger Jahre charakteristisch ; dagegen ist 
für die sechziger Jahre der wichtigste Eepräsentant der dritten nun 
folgenden Classe von Conaervirungsmedion (der schwerflüssigen, 
dicken), nämlich das Glycerin, bezeichnend. Das Glycerin fand unter 
den gebrauchlichsten Medien der vorhergehenden Decennien blos in der 
Chlorcalciumlösung einen mächtigen Rivalen. Die Botaniker gaben bis 
zo Ende der sechziger Jahre noch immer dem Chlorealcium den Vor- 
zug; aber in der thierischen Mikrotechnik kann man in Betreff 
der Aufbewahrnngsraedieu die sechziger Jahre wohl 
mit Recht durch die Herrschaft des Glycerins bezeich- 
nen. Dagegen könnte mau die siebziger Jahre in dieser 
Beziehung vielleicht schon die Zeit des Canadabalsams, 
resp. anderer harziger Medien, nennen. 

Die Benutzung des Glycerine datirt aber keineswegs erst von den 
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sechziger Jahren, ebensowenig wie die des Canadabalsams von den Sieb- 
zigern. Das Glycerin hat ein gewisser Warrixgtos ( ^of Apothecaries' 
Hall- : Beale [1] p. 54 und [2] p. 64) in den vierziger Jahren in die 
Wissenschaft eingeführt. Es fand besonders bei den Engländern, wo 
es zuerst in einer reinen und concentriiten Qualität als das sogenannte 
Pbice's patent gh'cerine zu haben war. bald eine vielseitige Verwen- 
dung in der Mikrotechnik. In der methodologischen Einleitung zur drit- 
ten in 1849 erschienenen Auflage von Schleiden [2]. wo die ^vorzüg- 
lichsten- chemischen ^mikroskopischen Keagentien** auf Seite 120 auf- 
gezählt werden, wird das Glycerin noch nicht erwähnt. 

Aber auch viel später, bis zum Ende der fünfziger Jahre, wird 
das Glycerin von den besten Forschem des Continents gar nicht be- 
nützt. Zum Aufhellen greifen sie zu verschiedenen Säuren (nament- 
lich Essigsäure) und Natron oder Kali causticum. Zum Aufbew^ahren 
benutzte man neben den Li')smigen von Kali bichromicum noch bis in 
die sechziger Jahre hinein mit Vorliebe die gesättigte Lösung von ar- 
seniger Säure. Erst in den sechziger Jahren kam das Glycerin, wel- 
ches von Quekett schon 1848 sehr empfohlen worden war. auch bei den 
deutschen Forschern in Aufnahme, um allerdings bald alle übrigen Auf- 
hellungs- und Einschlussmedien in den Hintergrund zu drängen. 

Mittlerweile hatte Beale eine ganz besondere Technik zur Unter- 
sucliung feiner Structuren mit den stärksten A'ergrösserungen auf die 
Einwirkung des Glycerins auf die Gewebe gegründet, sie seit 1860 in 
verschiedenen Schriften (namentlich über Ners^en- und Muskelgewebe) 
mit manchen Modificationen mitgetheilt und in der 1864 erschienenen 
dritten Auflage seines ,,How to work with the Microscope'' zusammen- 
gefasst. ausführlich begründet und angelegentlich empfohlen (p. 280-307 
in [1]. in der letzten Auflage von 1880 p. 357-380; die so gewonne- 
nen Resultate über Nerven- und Gangliengewebe s. p. 407-430). Wegen 
des grossen Einflusses, welchen Beale auf die Mikrographen seiner 
Zeit, besonders in England, ausgeübt hat, wird es wohl nicht unin- 
teressant sein, die wichtigsten der 7 Punkte, w^elche nach ihm die 
„Conditions to be fulfilled in the Demonstrating Minute Structures by 
the Highest Powers'' ([1] p. 292-293) sind, und welche auf die damali- 
gen Ideen in der Mikrotechnik ein scharfes Licht w^erfen. 

Wie zunächst die mikroskopischen Schnitte jener Zeit beschaffen 
waren, zeigt der erste Punkt, aus welchem wir erfahren, dass von vie- 
len Gew^eben Schnitte, die für starke Vergrösserungen genügend dünn 
gewesen wären, nicht zu erhalten waren. 

Zur Entschuldigung der Schneidetechnik der sechziger Jahre 
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dient allerdings der Umstand, daas die Objectiv Systeme, mit welchen 
Beale seine starken Vergösse rangen erzielte, eine Brennweite von nur 
'/2B englischen ZoU, ja sogar die all erstärksten nur von ^/se Zoll hat- 
ten, also einen Arbeits abstand, wie sie auf dem Continent nie verfertigt 
wurden; und dass die gegenwärtigen besten Apochromate von Zeiss 
wenig unter eine äquivalente Brennweite von Vis" (bis 1'5 mm) gehen. 

Für solche Objective und nach unseren heutigen Begriffen waren 
die damaligen Schnitte, mit welchen sich die besten Forscher be- 
gnügten, und welche sie schon sehr fein nannten, viel zu dick. Wie 
wäre es auch anders raöglich gewesen, da doch z. B, Hbikbich Mülleä 
[1] in seiner oben bereits citirten bahnbrechenden und als mustergültig 
gepriesenen Retina-Arbeit vom Jahre 1857 sein Verfahren, um „sehr 
dünne Schnitte" zu erhalten, in der folgenden Weise beschreibt (p. 6): 
„Ein Stück Netzhaut", welches „wochen- oder monatelang in Chrom- 
BäurelSsung oder anderen Flüssigkeiten" gelegen hatte, „wird auf den 
Objectträger gebracht, ein etwas convexes Messer an dessen Seite in 
Senkrechter Lage aufgesetzt und dann in einer wiegenden Bewegung so 
darüber hingeführt, dass vom Rande ein ganz dünnes Stückchen ge- 
trennt wird, welches sich dann umlegt. Wenn man das Messer so halt, 
dass es sich mit dem Rand des Netzhautstückchens unter einem sehr 
spitzigen Winkel kreuzt, so wird wenigstens das eine Ende der Schnitte 
in der Regel dünn genug. Verdünnte Alkalien oder Säuren können die- 
selben durchsichtiger machen helfen". 

Ueberhaupt scheinen die Forscher der sechziger Jahre eine gewisse 
Abneigung gegen das Schnittemachen gehabt zu haben. Sie 
haben Alles versucht, um reelle Schnitte zu vermeiden, und in der 
That haben solche verhältnissmässig sehr wenig zu ihren Resultaten 
beigetragen. Nur für den feineren Bau des Centrain er vensystems haben 
Schnittpräparate eine grössere Wichtigkeit erlangt. So zog z, B. Max 
ScHULTZE bei seinen verschiedenen wichtigen Untereuchungen Flächen- 
oder Ausbreitungs-, Quetsch-, Macerations- und Zapfpräparate den reel- 
len Schnitten stets vor. Um nur Einiges zu eni'älinen, so schildert er 
in seiner Turbellarienarbeit [7], in der ersten histologischen Bear- 
beitung dieser Thiergruppe, reelle Schnitte gar nicht, in sämmtliche 
histologische Feinheiten drang er entweder an Compressionspräparaten 
oder an frisch, sowie nach Macerirung abgerissenen Kürperstuckchen ein. 
In seiner dritten Retina-Arbeit |1] (1866), wo er zum ersten Mal das 
Osmiumtetraoxyd zu diesem Studium herbeizieht, hat er isolirte Retina- 
Btücke, welche der Einwirkung der Osmiumtetraoiydlösung ausgesetzt 
gewesen waren, in Wasser durch Zerzupfen nach der Richtung der Radial- 
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fasern in Blätter gespalten (p. 270) und sagt von diesen Blättclien, ans 
welchen sich bei weiterem Zerzupfen die Stäbchen- und Zapfenfasem 
isoliren lassen, sie seien als natürliche Spaltungsproducte selbstverständ- 
lich viel werthvoller als dünne Schnitte, und in dieser Weise habe er 
alle „nach Ueberosmiumsäure-Präparaten gezeichneten Durchschnitts- 
bilder erhalten" (p. 184), nachdem ihn weder die nach Härtung in 
Müller' scher Flüssigkeit gemachten „besten vSchnittpräparate durch die 
Fovea centralis, noch Zerzupfungen unter der Lupe" nach Macerirung 
in den von ihm zuerst [6] eingeführten, bis auf Vöo^/o verdünnten 
Chromsäurelösungen befriedigt hatten (p. 181, resp. 179). (Untersucht 
hat er die Osmiumpräparate stets in Wasser und die frischen Retina- 
stückchen in Jodserum, in welchem sie zur Isolirung der Elemente 
auch macerirt wurden. Glycerin scheint er ganz vermieden zu haben.) 

Man kann die sechziger Jahre noch getrost zu dem Zeitalter 
der Quetsch -Flächen- und Zupfpräparate rechnen; wogegen 
die siebziger Jahre schon den Uebergang zu unserem Zeitalter 
der Mikrotomschnitte, d. h. zur dritten Periode der Geschichte 
der Mikrotechnik bilden. Natürlich gab es auch in den sechziger Jah- 
ren, abgesehen von den Untersuchem des Centralnervensystems der 
Wirbelthiere, welche sich seit der Einführung der Chromsäure (1840) 
hauptsächlich der Schnittmethode bedienten, Forscher, die ihre Probleme 
vorwiegend an Schnittpräparaten zu lösen suchten, z. B. 1863 Schrön 
[1] die Beschaffenheit des Eierstockes der Säugethiere (z. Th. an Schnit- 
ten, die nach Härtung in Alkohol- oder Kalibichromicum und „Imbi- 
bition nach der GERLACH^schen Methode" in Balsam eingeschlossen 
worden waren, p. 411). Andererseits giebt es nicht wenige bedeutende 
Arbeiten auch aus den siebziger Jahren, bei welchen wir die Schnitt- 
methode, obwohl die Natur des Gegenstandes sie keineswegs ausschloss, 
dennoch vermissen. 

Kehren wir aber zu den BEALE'schen Bedingungen des Gelingens 
von Präparationen, welche füi* sehr starke A^ergrösserungen geeignet 
sind, zurück. 

Da hinreichend dünne Schnitte nach ihm oft nicht zu erhalten 
sind, so müssen die eben herstellbaren, um das Präpai'at doch dünn 
genug zu machen, einem Drucke, einer „in many instances very streng 
pressure" unterworfen werden. In Wasser liegende Gewebe werden 
aber schon bei einem massigen Druck oft ganz zerstört; die nöthige 
Pression kann nur dann bewirkt werden, wenn das Gewebe in ein sol- 
ches zähflüssiges Medium, („viscid medium") eingetaucht und davon 
vollkommen durchdrungen ist, welches sich mit Wasser in jedem Yer- 
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hältniss uüd auch mit Chemikalien, deren "Wirkung auf das Object in 
dieser oder jener Hinsicht erwünscht ist, mischt. 

Dieses Medium soll die delikatesten und veränderlichsten Strac- 
turen vor dem Erweichen und Zerfallen schützen und sie auch auf die 
Dauer unver&ndeit erhalten. Es soll also nach unserer heutigen Ter- 
minologie fisiren und conserviren. Es soll besonders zum dauernden 
Einschlass geeignet sein, da es von der allergrössten Wichtigkeit ist, 
dass die Forscher im Stande seien, ihre Präparate anderen zu zeigen^. 

Die Medien, welche allen diesen Forderungen genügen, sind das 
Glycerin oder der Sjmp, d. h. die Lösung von Zucker in Wasser (3 Pfund 
auf 1 Pint oder etwas mehr als ^/a Liter Wasser). Beale bediente 
sich aber doch beinahe nui' des Glycerins. Nun wissen wir, dass das 
Glycerin zwar ein ausgezeichnetes Einscblnssmedium des durch andere 
Agentien tixii'ten and noch anderswie vorbereiteten Gewebes ist, aber 
selbst keine fixirenden Eigenschaften besitzt. Aber es lag 
eben im Geiste der Zeit, alle diese Eigenschaften im Einschlussmedinm 
seibat zu suchen. Gerade weil das Glycerin keine fixirenden 
Eigenschaften, vom Wasserentziehen abgesehen, besitzt, ist es da- 
zu geeignet, als Vehiculum fUr jene Eeagentien zu dienen, deren Ein- 
wirkungen man untersuchen will, obwohl auch die letztei'en stark dui-ch 
die Anwesenheit des Giycerins modiflcirt werden^. So kam es, dass 
beim BsALE'schen Verfahren die Fixirung, so wie sie eben war, 
eineraeits von der Injectionsmasse , mit welcher BEiLG die Gefässe 
füllte, andrerseits von der Tinctionsflüssigkeit, in welcher das Ob- 
ject lag, bewerkstelligt wurde. In beiden befanden sich nämlich 
Ligredienzieii, welche, bei saurer Eeactiou der Flüssigkeit, eine lang- 
same Coagulirang des Eiweisses herbeiführen mussten, was Glycerin 
allein nicht thut. So waren die wichtigsten Veränderungen bei den 
Objecten Beale's, weil unbeabsichtigt, auch uncontrol lirbar, und eine 
grössere Schwäclie kann eine Methode nach unseren heutigen Be- 
griffen in der Mikrotechnik gar nicht haben. 

Femer ging Beale von der aucli hente gültigen Voraussetzung aus, 
dass die feineu Structuren nur dann gut erhalten werden, wenn das 

') „That ubflervera should be able to eihibit their preparations to 
otherB", Beale [l], p. 293. 

^) Auf diese Thataache wurde ich zuerst durch Versuche, welche im pby- 
Biologiach-chtmiachen Latoratorinra der hiesigen UniversitSt unter Leitung 
meines lieben Freundes, Prof. Dr. UdfAsszkt, von Herrn Privutdotenten 
Dr. Franz Eoch ausgeführt wurden und z. Th. noch im Gange sind, auf- 
merksam gemacht. 
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Object von dem zu diesem Zwecke dienenden Medium schon sehr bald 
nach dem Tode des Thieres vollkommen durchdrungen wird, also wenn 
alle Theile des Gewebes sehr rasch mit dem Medium in Berührung 
kommen können. Deshalb ist es nöthig, entweder sehr dünne Stück- 
chen des Objectes einzulegen oder die Gefässe des nicht zerstückelt 
eingelegten Thieres mit der Flüssigkeit zu injiciren. 

Es ist nun ein weiterer Punkt der BEALE^schen Forderungen, dass 
man die Gefasse von den anderen Bestandtheilen des Gewebes positiv 
unterscheiden könne; deshalb muss der zu injicirenden Conservirungs- 
flüssigkeit eine farbige Substanz beigemengt werden, welche in den Ge- 
lassen verbleiben soll. Als solche Substanz benützte Beale das in der 
Injectionsflüssigkeit äusserst fein suspendirte Berlinerblau, mit Zusatz 
von etwa 7^/o Alkohol und etwas Salzsäure ^ 

Andrerseits ist es aber eine noch wichtigere Forderung, dass man 
die Materie, „in welcher active Veränderungen vor sich gehen", von 
der Materie, „welche in einem passiven Zustande" ist, unterscheiden 
könne. Dazu ist das beste Mittel die Tinction mit Carmin. Deshalb 
soll die Flüssigkeit, in welche das bereits injicii-te Thier einzulegen ist, 
eine mit Glycerin gemachte Camiinlösung sein. Diese BEALE^sche 
Carminlösung enthält aber ausser etwa 2 g starker Ammoniaklösung 
mehr als 1 5 g Alkohol auf etwa 1 40 g Flüssigkeit, und sie soll noch 
mit Alkohol verdünnt werdend Nach der späteren Vorschrift, welche 
eine Verbesserung des in-sprün glichen Verfahrens sein soll, befände sich 
in der Canninlösung an 3 Vo Alkohol (d. h. die von Beale an- 
gegebenen Gewichte auf Gramme überrechnet und die Zahlen etwas 
runder gemacht: 1 g Carmin, 2 g ,.strong liquor ammoniae", 62 g 
Price's Glycerin, 23 g Alkohol von nicht erwähntem Grade) ^; und 
diese Lösung soll vor dem Eerlinerblau injicirt werden: also 
eine Alkoholmenge. welche etwa dem Drittelalkohol Eanvier*s ent- 
spricht, das Ei weiss ziemlich rasch coagulirt und von Ranvier auch als 
eines der besten Fixirungsmittel empfohlen wird (Ranvier [2b] p. 118). 

Allerdings ist hier die coagulirende Wirkung des in der Tinc- 
tionsflüssigkeit enthaltenen Alkohols durch den grossen Glyceringehalt 
derselben momentan auf gehoben '"^y so lange die durch das Ammoniak be- 
wirkte alkalische Reaction dauert, oder wenigstens keine Säuerung ein- 



1) Die Angaben über die genauere Zusammensetzung dieser Injections- 
masse befinden sich bei Beale [1] auf Seite 29G, über die erste Carminlösung 
auf Seite 109, dass sie mit Alkohol verdünnt werden soll auf Seite 295, über 
die zweite Carminlösung auf Seite 304. 

2) Cfr. die Anmerkung zur vorigen Seite. 



getreten ist. Um so grösser muss jedoch die auslaugende, estra- 
hirende Wirkung des combinirten Glycerins und Alkohols sein. Aber 
nach dem Carmin injicirte Bealb nicht nur die sanre Berlinerblaumixtur, 
sondeni legte das Objeet nach der Tinction auch in ein mit Essigsäure 
ziemlich stark angesäuertes Glycerin, wo sich die Coagulirung des Ei- 
weisses vollzog, welche friiher, so lange das Glycerin alkalisch oder 
neutral war, nicht eintreten konnte, oder erst nach längerem Stehen 
eingetreten wäre (s. über die coagulirende Wirkung des Alkohols bei 
ABwesenkeit von Glycerin im V. Abschn.). Das Eiweiss der Gewebe 
musste, wenn in ihnen auch nur lO^/o Alkohol entkalten war, bei dem 
Znsatz von Essigsäure durch dag angesiluerte Glycerin sofort eoaguliren. 

So weit ist also das BEiLE'sche Verfahren eine sehr unvollkom- 
mene, weil sehr langsame und hinausgeschobene Alkoholfixirung, mit 
gleichzeitigem Maceriren und vorhergehendem Extrakiren von manchen 
Substanzen aus dem Gewebe, welche in dieser Weise für die Unter- 
suchung verloren gehen. Aber auch das weitere Verfahren war derart, 
dass ein wichtiger Theii der Gewebe für die Untersuchung immer ver- 
loren gehen musste. Diese Manipulationen, äusserst bezeichnend für die 
sechziger Jahre und die ganze ältere Mikrotechnik. waren die folgenden. 

Gegen die, wie es scheint, von mancher Seite gemachten Ein- 
wände, dass das Glycerin die Gewebsbestan dtkeile zum Schrumpfen 
bringe, vertheidigte Beale sein Verfahren lediglich mit zwei Behaup- 
tungen. Die Gewebe besitzen nach ihm „eine bedeutende elastische 
Eigenschaft und, obwohl sie, in ein Medium von hedeutender Dicke 
eingetaucht, schrumpfen, bekommen sie ihr ursprüngliches Volum wie- 
der üurnck, wenn sie darin eine Zeit lang belassen werden" 
(Bbale [1] p. 293)*. Zweitens sei übrigens bei seinem Verfahren die 

1) „TisBues poBBCSB a conaiderable elastic property. and althougk they 
»hrink when irameracd in a medium of consideraijle density, they gradually 
regain their original voluine if kft in it for eome time. In practice, the 
BpeeimcQ is flrst immersed in weak glycerine or syrup, and the density of 
the fluid is gradually increaaed." Eine älinliche Selbatbernkignng wie .beim 
Trocknen der Gewebe an der Luft, Hier glaubte man auch, dass die Gewebfl- 
elemente, sobald ihr Wassergehalt wieder ersetzt wird, auch ihre uatfirliche 
Beschaffenheit und Dimensioneu wieder erlangen. Vom concentrirten Glycerin 
wissen wir aber jetzt, daas darin die infolge von WaBserentziehung zuerst 
stark scbrampfenden Gewebe, wenn überhaupt, nicht infolge ihrer eigenen 
Elasticität, aonderu durch die macerirende, auflockernde Wirkung deB Glyce- 
rins ihr friUierea Volum zurückerlangen. Auch hat das Glycerin eine fort- 
gesetzte auslaugende Wirkung auf die Gewebe, indem es das coogolirte Bi- 
weiss zwar sehr langsam, aber deutlich nachweisbar wieder llst (efr. den 
aaV. Abschn.). 
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Bedingung, die Concentration der Flüssigkeit sehr allmählich bis zur 
grösst möglichen zu steigern, auch wirklich erfüllt. In der That ent- 
hielten aber die ersten Flüssigkeiten, mit welchen die frischen Gewebe 
in Berührung kamen, in der Tinctionsflüssigkeit nach der zweiten Vor- 
schrift etwa 2 Theile stärksten Glycerins auf einen Theil Alkohol, und 
in der Injectionsmixtur ebensoviel Glycerin auf einen Theil Wasser: 
also Concentrationsgrade, welche die feinerm Structuren schon stark 
alteriren mussten. 

Nachdem nun das Object einige Zeit lang, bis mehrere Tage, in 
dem mit Essigsäure versetzten stärksten Glycerin gelegen hatte, wird 
ein kleines Stückchen abgekniffen, z. B. mit einer feinen Scheere, auf 
den Objectträger gebracht und hier mit Nadel, Scheere und Messer 
bei schwacher Vergrösserung weiter zergliedert. Einzelne ausgewählte 
Stückchen verbleiben noch einige Stunden im stärksten Glycerin. Von 
hier kommen sie wieder auf den Objectträger und werden zuerst mit 
einem dickeren Deckgläschen provisorisch bedeckt. Der Objectträger 
kann über einer Lampe massig erwärmt werden und das Deckgläschen 
wird durch leichtes Tupfen mit einer Nadelspitze auf das Object auf- 
gedrückt. Die kömige Substanz (granulär matter), welche nun das 
mikroskopische Bild möglicherweise verdunkelt, wird in der Weise 
entfernt, dass das Deckgläschen bei abermaligem Erwärmen des Ob- 
jectträgers über das Object, welches dabei seine Lage nicht verändern 
soll, hinweggeschoben, und nun durch Abspülen mit angesäuertem Gly- 
cerin Alles, was sich durch den Strom des Glycerins auf dem erwärm- 
ten und geneigten Objectträger mitnehmen lässt, fortgeschwemmt wird. 

Jetzt legt Bealb das Deckgläschen wieder auf und übt durch 
dasselbe allmählich einen grösseren Druck auf das Object aus. Sieht 
das Bild noch nicht recht klar aus, so wiederholt er die obige Proce- 
dura Ausschwemmen und Anpressen, eventuell von Tag zu Tag noch 
mehrere Male, bis das Bild durch keine Kömchen mehr getrübt und 
die erhaltene Schicht genug dünn ist. Dann ersetzt er das dickere, 
provisorische Deckgläschen durch das dünnste, welches zu haben ist, 
und das Präparat ist nach beliebigem Umrahmen mit einer Kittmasse 
zur Untersuchung mit den stärksten Yergrösserangen geeignet. 

Das ist im Wesentlichen das Verfahren Beale's, auf welches er bei 
der F>fursclmng der schwierigsten histologischen Feinheiten das grösste 
Gewicht legte und welches damals in weiten Kreisen als das Nonplus- 
ultra der Mikrotechnik galt. Er hielt es für allerlei Lebewesen in der 
gleichen Weise geeignet; er hat dieselben Manipulationen auch an 
Schnitten des Centralnervensystems der Wirbelthiere mit Erfolg vor- 
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grenommeD ^. Doch ist hier nicht der Ort, nm sie kritisch zu erörtern ; 
trotz ihrer Mängel und Irrthümer hat die Mikrotechnik BsiLE's nicht 
wenig dazu beigetragen, die wissenschaftliche Welt von der fundamen- 
talen Wichtigkeit der Proceduren, welche der mikroskopischen Unter- 
sudmng vorangehen müssen, zn iiherzeugen^. Mit dieser harmonirte 
die andere Deherzeugang von Beals leider nicht gut, dass sein Ver- 
fahren eine Univeraalmethode sei, welche bei allen Thieren nnd allen 
Geweben gleich gute ßesultate gehft. 

Andrerseits ist bei der damaligen Beschaffenheit der 
Linsen und der Beleuchtungsapparate, besonders aber bei der ge- 
ringen Diff erenzirung der feineren Structurelem eute , 
welche er erreichen konnte, auch die Ueberzeugung Beale's vollkom- 
men illusorisch gewesen, dass er durch die Steigerung der Vergrösse- 
rungen über eine gewisse Grenze auch mehr zu sehen im Stande wäre. 
Die 3000fachen und noch stärkeren Vergrösserungen , welche er be- 
nutztCj konnten die histologische Erkenntniss bei ihm gar nicht mehr 
fördern. Jene Grenze, über welche die Vergrösserung damals nutzlos 
gesteigert wnrde, entsprach unseren heutigen mittleren Vergrösserun- 
gen, etwa einer 400-500fachen, so dass die andere Partei der For- 
scher der sechziger Jahre, welche behauptete, bei einer stärkeren als 
200-300maligen Vergri5sBerung nicht mehr, sogar nur unbequemer 



i) Ein ähnlichea mit Ausklopfen (Äuspinseln) und Ausschwemmen des 
GewebeB verbundenes Macerations verfahren kann in der That Präparate lie- 
fern, welche die feinsten Verästelungen der Nerven viel leichter, als die 
tadeUosesten modernen Schnittreihen verfolgen lassen. 

^ Auf Seite 290 sagt Beale [I]: „It has long been my opinion that 
real advance in aar knowledge of rainute atructnre dejends mainly upon 
improvementa in the niethoda nf demonetiation. Experiment has proved that 
the arrangement of tlie eleinenta of the tissuea of man and the higher ani- 
mals in recent atate is not to be made out hy esamination in water, serinn, 
vitreous humour, and uther aoluüons uauaUy employed for thia purpoae etc." 
In schroffem Gegensatz hieran stehen folgende Worte von La Valette St. 
Oeokge ttua dem Jahre 1866: „Als UntersuchungaflüHBigkeii" — für Eier von 
Säugethieren und Arthropoden — „wurde Jodserura benutzt, welches ein für 
viele Dinge so brauchbares Medium ahgieht, dasa ea auf dem Tische keines 
Hikroskopikers fehlen sollte. Wo es immer angeht, mSchte es nützlicher sein, 
Zellen nnd was aus ihnen hervorgeht, frisch zu untersuchen, als deren wenn 
auch noch" so „schiln eiahalsamjrte, jedoch hSufig sehr veränderte Leichen. 
Für diesen Zweck ist dem nach M. Schultze's Vorschrift durch geringen Zu- 
ta,tz von Jod leicht zu coriaervirenden Amnioswasser gewisa die erste Stelle 
einzuräumen, " (v. La Valette St. Geokgb [1] p. 57.) Noch absprechendere 
Urtiieile über die sich allmählich entwickelnde Mi^utechnik finden wir in den 
.«Mtomischen Lehrbflcbeni von Hyhil, 
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sehen zu können, beinahe noch mehr Recht hatte, als die Vertheidiger 
der stärksten Linsen. 

Aus der Kategorie der schwerflüssigen Einschlussmedien 
(yiscid media Beale*s gegenüber den leichtflüssigen, limpid 
media), der dritten Classe, welche in der zweiten Periode in 
die Wissenschaft eingeführt wurden, müssen wir noch die Lösungen 
von Gummi arabicum und von Gelatine nebst deren Combinationen mit 
den bereits erwähnten, Glycerin und Syrup, anführen. Besonders die 
Combination von Glycerin mit Gelatine und die des ersteren 
mit Gummi arabicum standen in grosser Ehre. 

Der Gelatine begegnen wir zu diesem Zwecke zuerst in den Ee- 
cepten von Deane. Das erste, aus welchem Jahre, konnte ich nicht 
ermitteln, combinirte Gelatine mit Honig, mit Zusatz von etwas Alko- 
hol und Kreosot; das zweite Gelatine mit Glycerin und Wasser und 
lieferte so den Glycerinleim , den Glycerine Jelly der Engländer, 
welcher besonders von Diesen noch heute viel benutzt wird. 

Das conservirende Princip ist natürlich auch im Glycerinleim nur 
das Glycerin. Die Gelatine hat neben dem Glycerin nur insofern Be- 
deutung, als sie die Flüssigkeit zu einer bei gewöhnlicher Temperatur 
erstarrenden Masse macht, welche dem Präparat mehr Schutz gewährt, 
als das flüssig bleibende Glycerin, welches, damit sich das Deckgläschen 
nicht verschiebe und auch kein Staub eindringe, stets eine besondere 
Umrahmung erfordert. 

Dieselbe Bedeutung, aber in noch höherem Grade, so dass das 
Medium wie Canadabalsam benutzt werden kann, hat in der Farrants*- 
schen Lösung neben dem Glycerin das Gummi arabicum. Die Com- 
bination von Glycerin mit Gummi arabicum hat Fabrants^ 1858 in 
die Wissenschaft eingeführt; später kam zu diesem Gemisch noch eine 
concentrirte Lösung von arseniger Säure in Wasser hinzu. In dieser 
Form ist die FABRANTs*sche Lösung, besonders bei den Engländern und 
für Zwecke der Studirenden im histologischen Practicum, bis auf heute 
in Gebrauch geblieben. 

Was nun endlich die vierte Classe der Einschlussmedien, 



1) Die meisten Autoren schreiben den Namen dieses Forschers falsch 
Faerant anstatt Farrants (R. J.). Beale [1] p. 58 schreibt ihn richtig. 
Auch erwähnt er als Bestandtheil der FARRANTs'schen Flüssigkeit die arsenige 
Säure noch nicht. Auch Karting und Frey schreiben ihn richtig, der letz- 
tere erwähnt die FARRANTS'sche Lösung immer als arsenige Säure enthaltend. 
Dagegen schreibt Leb ([1] p. 233 und [3] p. 241) stets Farrant, ebenso Fql 
[2] p. 138 u. A. m. 
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wohin wir die Balsame, Firnisse oder Harze etc. reihen, betrifft, 
sind diese die einzigen, welche vom Anfang an ihrer eigentlichen 
Bestimmnng gemäss nur als Einsehlnsamedien benatzt wurden, da ja 
ihre Natnr, namentlich, dass sie sich mit Wasser nicht mischen, eine 
andere Verwendang von ihnen gar nicht erlaubte. Aber gerade diese 
Nothwendigkeit, die Präparate vorher zn entwüssern, stand, wie bereits 
erwähnt, lange Zeit ihrer allgemeinen Verwendung im Wege. 

Wenn ich mich nicht irre, so war J. LocKHiST Claske 1851 
(Beale [1] p. 145) der erste, welcher eine Methode zum Vorbereiten 
des Präparates für Balsameinschlnss ohne vorheriges Trocknen an der 
Luft ausfindig machte^. Er vertrieb nämlich den Weingeist ans seinen 
Schnitten des Central nerve nsysteras von Wirbelthieren durch Einlegen 
derselben in Terpentinöl, woraus die Schnitte direct in Balsam gelegt 
werden konnten. Anfangs war auch dieses Verfahren ziemlich unvoll- 
kommen, denn das Entwässern in Alkohol en'eichte nicht den gehöri- 
gen Grad, nm das Schrumpfen der Schnitte in Terpentinöl, so weit es 
möglich ist, zu vermeiden. Cläeke berichtet nämlich, dass das Terpen- 
tinöl den Alkohol in Form von opaken Kügelchen vertreibe : ein Zei- 
chen des ungenügenden Entwässerns. 

Auch wai- es lange Zeit, bis zur Einführung des Nelkenöls durch 
BiiSDFLBisoH [1] (1865). ein allgemeiner Brauch, die Schnitte erstens 
sehr lange in Alkohol zu lassen, etwa 34 Stunden oder länger, und 
sie zweitens vor dem Einlegen in Terpentin so lange an die Lnft zu 
legen, bis sie heinahe trocken geworden waren. Wie gross dabei 
die Wahrscheinlichkeit gewesen ist, die mannigfachsten Verzerrungen 
durch Schrumpfang heiTorzumfen, kann eich Jedermann denken^. 

Immerhin bedeutet Cläbke's Methode einen Portschritt in der Mi- 
krot«chnik, welcher der Einfülirung des Glycerins mindestens gleich- 
bedeutend ist, denn durch sie tritt das so wichtige Moment der An- 
wendung von Vormedien beim Einsehluss und bei der Einbettung 
zuerst in die Reihe der mikroskopischen Proceduren ein. Ein gewisser 
weiterer Fortschritt in der Anwendung des Canadabalsams ist die Ein- 



') Wenigstens spricht z. B. auch Rindfleisch [1] (p. 138) 1865 vom vor- 
herigen Durchtränken der Schnitte mit; Terpentiuül behufs BaleameiaachlüaBe, 
von der „bekannten CLiRitB'Kchen PrfiparatiouanieChode''. Desgleichen 
Bbüb [1] (p. 144 u. f.) und Stieda [1] (p. 430). Die Arbeiten von Claeke 
[2a] und [2b], die ich kenne und in denen die Terpentinmethode genau mit- 
getheilt wird, sind aus dem Jahre 1857 resp. I65S. 

S) Cfr. EranFLEiscH [1] p. 138 n. f. — i'KHi läist Bogar 1886 (B. Aufl. 
des „Mikroskop" p, 147) noch die Schnitte in der bereits von EiNnFr.KisCH 
1865 niit Recht getadelten Weise behandeln^ s. oben p. 12, 
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ftihrung dos Chloroforms (Sheaeman Ealph 1857)^ als Lösungsmittel 
desselben, da Chloroformbalsam angenehmer zu behandeln ist, rascher 
erhärtet und heikle Tinctionen viel weniger angreift als Terpentinöl- 
balsam. Auch andere harzige Medien wurden bereits lq den sechziger 
Jahren empfohlen, so Dammarharz, Copallack, Mastix, Colophonium 
(nach Thiebsch aus venetianischem Terpentin bereitet) und Sandarak. 
Die beiden letzteren lassen eine Vereinfachung des Verfahrens zu, da 
sie in Alcohol absolutus löslich sind und so ein anderes Vormedium 
überflüssig machen, d. h. direct nach Alcohol absolutus dem Präparate 
zugeführt werden. Eine grössere Beliebtheit hat nur das Dammarharz 
erworben, welches lange Zeit, sogar bis heute, mit dem Canadabalsam 
rivalisirte. 

Die ersten Vormedien, welche für den Harzeinschluss anstatt des 
Terpentinöls empfohlen wurden, sind Mitte der sechziger Jahre das 
Nelkenöl (durch Rindfleisch [1] 1865) und das Kreosot (durch Stibda^ 
1866, eigentlich zuerst bereits 1863 von Kütschin empfohlen). Letz- 
teres wurde deshalb vorgeschlagen, weil es kein so vollständiges Ent- 
wässern, wie Terpentinöl erfordere, ja sogar unentwässerte Schnitte, 
z. B. direct aus Chromsäure, aufzuhellen im Stande sei. Ersteres sei 
nicht nur deshalb, weü es rascher wirke, und auch weniger entwässerte 
Schnitte, von welchen der Alkohol nicht abgetrocknet werden muss, 
aufhelle (Rindfleisch [1] p. 138), dem Terpentinöl weitaus vorzuziehen, 
sondern (nach Stricker [2] p. XXIII) ,,auch seines angenehmen Geruches 
wegen, femer weil es nicht so leicht verflüchtigt und endlich, weil auch 
die Consistenz der Präparate eine für die Schnittführung günstigere 
wird". 

Rindfleisch hat aber in seinem Nelkenöl, und Stieda noch mehr 
im Kreosot, der Mikrotechnik ein Danaidengeschenk gemacht, insofern 
als diese Vormedien auch in die Paraffineinbettungsmethode anstatt 
Terpentinöl eingeführt ^vurden. Man glaubte nämlich — Manche glau- 
ben es sogar noch heute — dass das Nelkenöl oder das Kreosot, welche 
dem Terpentinöl als Vormedien vor dem Einschluss in Balsam vor- 
zuziehen sind, auch zum Vorbetten bei dem Einschmelzen in Paraffin 

1) Schlecht unterrichtet, wie so oft, sagt Dippel, dass Frey zum ersten 
Mal Chloroform zur Lösung von Balsam vorgeschlagen habe. ([2] p. 502 und 
[1] Theil I p. 1005). 

2) Stieda [1] hat 1866 bereits eine ganze Reihe ätherischer Oele auf ihre 
„aufhellenden Eigenschaften" untersucht und theil te sie in zwei Gruppen, je 
nachdem sie. wie Terpentinöl, ein stärkeres Entwässern erfordern, oder aber, 
wie Kreosot und Nelkenöl, auch weniger vollkommen entwässerte Schnitte 
gut „aufhellen". 
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oder derg^leichen besser als Terpentinöl seien. In der Tliat sind sie 
aber nicht mir nicht besser, sondern zum Durchtränken vor dem Wachs 
oder Parafßn nberhanpt nicht geeii^net, da sie Paraffin nur in einem 
im Vergleich mit dem Terpentinöl verschwindend kleinem Grade oder, 
I "wie Kreosot, üherhiiupt Dicht lösen. So haben Nelkenöl imd Kreosot 
der Vervollkommming der Parafftneinbettung eine Zeit lang entschieden 
im Wege gestanden. 

Sil- 

Härttmg, Macerirung und Einbettung. 

IKe Einbettung führt uns zn den Manipulationen, welche in der 
«weiten Periode der Mikrotechnik dazu bestimmt waren, das Ohject 
Äum Zerlegen geeigneter zu machen, entweder durch Stei- 
gern seiner Consistenz überhaupt (zum bchneiden) oder durch Ver- 
mindern der Consistenz gewisser Bestandtheile gegenüber dtr von ande- 
ren, welche resistenter werden sollten (zur Isolirung der Elemente). 
£retere sind die Procednren des Härtens, letztere die des Uace- 
rirens. 

Das allgemeine Verfahren des Härtens ist in der ersten Pe- 
riode das Trocknen des Objectes gewesen. Die zweite Periode 
beginnt gleich mit der Einführung eines Mittels, dessen Anwendung 
geeignet war, das Trocknen auch in dieser Beziehung mehr, als es der 
früher schon hierfür angewandte Alkohol thun konnte, in den Hinter- 
gmnd der Mikrotechnik zu schieben. 

Ich meine die von Hannover [2] im Jahre 1840 eingefühi-te 
Chromsänre, anf welche er durch Professor Jacobson (Kopenhagen) 
anfmerksam gemacht wurde. Er hatte mehrere Mittel zum Conserviren 
nnd Harten der Eetina und des Nervensystems, unter anderen Kreo- 
sot und Kali carbonicum, versucht, aber ohne Erfolg ; endlich fand er 
in der Chromsänre die Flüssigkeit. ,in welcher nicht aliein die äussere 
Form und die innere Structur derselben" (Netzhaut und Nervensystem) 
„vollkommen erhalten wird, sondern diese anch in dem Grade erhärten, 
dass man die feinsten Schnitte machen kann, ohne dass die Elemente 
in Unordnung gerathen. Selbst die verschiedenen Farbennüancen z. B. 
des Gehirns und Rückenmarks, zeigen sich noch nach Monate langer 
Anfbewabmng, ja die gelbliche Färbnng ist sogar zum Vortheil bei 
durchsichtigen und sehr zarten Gegenständen". (Hänhovek [2] p. 547- 
548.) Hahnovek empfahl Chromsänre für allerhand Gewebe nnd machte 
anch auf ihre macerirende Wirkung „Sondening der Theife" besonders 
bei Muskelfasern aufmerksam, Er nahm 1 Th. Säui'e anf Iti-SO Th, 
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Wasser, benutzte aber auch stärkere und schwächere Lösnngen. Letz- 
tere zog er vor, da die äusseren Schichten des Objectes in starker 
Chromsäure zu rasch erhärten nnd dadurch impermeabel werden, so 
dass das Innere des Objectes verdirbt. Dies erfolgt auch dann, wenn 
die Stucke, z. B. des Grehims oder Eückenmarks, zu dick sind etc. 
Hannover theilte bereits alle Gesichtspunkte mit, welche in der Be- 
nutzung der Chromsäure bis auf heute maassgebend geblieben sind. Der 
einzige wichtigere Fortschritt in der Anwendung der Chromsäure ohne 
andere Zuthaten ist die Einführung sehr dünner Lösungen (bis zu 
Vöo^/o) als Macerationsmittel (besonders für Eetina) durch M. Schultze 
[5] 1856. 

Zu den Lösungen der Chromsäure gesellten sich in den fünfziger 
Jahren die vom Kali bichromicum und später das von H. Mülleb 
zuerst empfohlene Gemisch von Kali bichromicum und Natron 
(Kali) sulfuricum ebenfalls in wässriger Lösung. Diese Mittel vrur- 
den in gleicher Weise gebraucht, nur galt das Kali bichromicum als ein 
viel langsamer wirkendes Reagens als Chromsäure. Auf die fundamen- 
tale Verschiedenheit der Fixirung der Zellstructuren durch die beiden 
Mittel ist man erst in neuester Zeit aufmerksam geworden. Ihr Gebrauch 
wurde so allgemein, dass man die vierziger und fünfziger Jahre 
in Betreff der Härtung und der mit dieser hier unumgänglich verbun- 
denen Fixirung als die Herrschaft der Chromsäure und ihrer 
Salze bezeichnen kann. Selbst Forscher, welche anfangs, wie 
Clarke 1851, bereits mit Alkoholhärtung sehr schöne Resultate er- 
zielt hatten, gingen, Clabke 1858, zur Chromsäurehärtung über. 

Dennoch hat aber auch das Trocknen lange Zeit noch seine 
Anhänger behalten, und zwar sowohl das einfache Trocknen als auch 
das Trocknen nach einer gewissen Vorbehandlung: z. B. Räuchern, 
(„Selchen" bei Stricker [2] p. XXII) Kochen in Essig etc. Harting [1] 
bezeichnet das Trocknen noch 1866 als das in den meisten Fällen vor- 
theilhafteste Mittel, um den Objecten die nothwendige Schnittfähigkeit 
zu verleihen (11. Bd. p. 82). Beale sagt in der 4. Auflage des „How 
to Work etc." von 1868 noch u. A. Folgendes: „Das sehr zarte nervöse 
Gewebe der Retina kann in sehr dünne Schnitte geschnitten werden 
durch Trocknen des Auges, nachdem es aufgeschnitten und auf einer 
Platte flach festgesteckt wurde*' (p. 82)^. 

Mitte der sechziger Jahre ist auch der Chromsäure und der 

1) „The very delicate nervous tissue of the retina may be out into very 
thin sections by drying the eye after it has been cut open, and pinned out 
flat on a board". 
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MüiLER'sclien Flüssigkeit ein mllclitiger Riviil entstanden, und zwar 
im Osmiumtetraosyd (O3 Oi, damals, nnd sogar heute noch meist 
UebeTOsminmsäure , schlechthin aach Osmiamsänre genannt, s. im 
Absehn. V), welches zuerst 18G4 von M. Schdltze empfohlen wurde. 
Zq allererst erkannte Scnm.TZF. (|1J und [4]) das Osmiumtetraoxyd als 
ein Tiuctions-, resp. Impragniruagsmittol zum Auffälligmachen solcher 
Gewebsbestandtheile, welche leicht oxydirbare Substanzen in grösserer 
Menge enthalten und daher besonders geeignet sind, durch Reduction 
das Metall des Osmiumteti'aoxyds in feinster Vertheilung; an sich zu 
binden. Said darauf hat er das Osmiumtetraoxyd auch, und zwar haupt- 
Bächlich. als eis hervorragendes Härtungsmittel und, bei gewisser An- 
wendung, Macerationsmittel bekannt gemacht (1865 Scholtze und 
RiFDNEFF und 1866 M. Schultze [3]), welches die feinsten vStructurver- 
hältnisse ausserordentlich gut zu erhalten im Stande ist. 

Das Osmiumtetraoxyd war aber weit entfernt davon, so rasch, wie 
die Chromsäure ihren Eingang in die Laboratorien der Mikrographen 
zu finden. Die Herrschaft der letzteren war eben zu stark begründet 
nnd seit Decennien zu allgemein anerkannt, um so rasch erschüttert 
werden zu können, zumal da der Anwendung des Osminmtetraoxyds seine 
Kostspieligkeit und andere Unannehmlichkeiten im Wege standen. 
Bbale äussert sich 1868 über die „Osmiumsllure", welche er blos als 
FBrbongsmittel betrachtet, und deren tixirender und härtender Wirkung 
BP gar keine Aufmerksamkeit schenkt, in der folgenden Weise, wobei 
P speciell an die Schultze - RL'ONKFp'schen Methoden anknüpft: „Ich 
' dieses Verfahren auch versucht, habe aber damit nichts erreicht. 
^eh kann feinere Nerven mit anderen Methoden deutlich zeigen, welche 
Ich weder mit Gold- noch mit Osmiumsilnro-Losungen demonstriren 
konnte" ([1] p. 113)^. Stricker [2] erwfthnt in der allgemeinen Me- 
thodik zu dem „Handbuch der Lehre von den Geweben" 1869 (das 
leCreffende Heft des Buches ist nämlich schon in -diesem Jahr er- 
whienen) die „Ueberosmiumsäure" als Härtungs mittel gleich dem zuerst 
1867 von Fb. E. ScHiTLZK [1, la, Ib] empfohlenen Chlor])alladinm nur 
ganz nebenbei mit diesen Worten: „In neuerer Zeit wird auch die 
■Ueberosmiumsäure und Chlorpalladium in sehr verdünnten Lösungen 



') I httve also trifd thia plan, but have gained nothing by ita use, I 
i Bhow finer nerves clearly by other methods. wliich I could not demon- 
rtrat« either by gold or oamic aeid Solutions." DasBelhe sagt übrigens Beale 
8] sogar 1880, p. 131, blus mit etwas anderen Worten, da ja die Auflage 
) „durchaus reTidirte und renuehrte" ist. 
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(^:'r,-^/\oVo) als Erhärtanirsmittel angewendet- (p. XXU) *. Dagegen 
behanrlelt er die Chrf)m>äare nnd die MCLLER'sche Flüssigkeit relativ 
sehr eingehend'^. Und in der That giebt es aus den sechziger Jahren 
nur wenige wichtigere Arbeiten, abgesehen natüi-lich von den Schultze- 
schen. deren Autoren sich der Osmiumsäure bedient hätten, und tha- 
ten sie dies auch, so beklagten sie doch meist den unbefriedigenden 
Erfolg. 

Eine um so grössere Beliebtheit gewann die Osmiumsänre bei den 
Forschem der siebziger Jahre, so dass man diese beinahe als die 
Herrschaft des Osmiumtetraoxyds bezeichnen könnte. Das Vertrauen in 
dem Osmiumtetraoxyd wurde so gross, dass gewisse Forscher mit Recht 
ihre Stimme dagegen erhoben, dass man im Osmiumtetraoxyd ein all- 
heilbringendes Universalmittel suche. So trachteten sie an die Seite 
des Osmiumtetraoxyds noch andere neue Härtungsmittel hinzustellen. 
Das erste von diesen ist die MERKEL'sche [1] Flüssigkeit (ein Gemisch 
von Chromsäure- und Platinchloridlösung) 1870, welche besonders des- 
halb von grosser Bedeutung ist, weil sie das Platinchlorid zuerst 
in die Wissenschaft einführte. Platinchlorid ist nämlich sowohl für 
sich allein, als auch als Bestandtheil gewisser Gemische ein beliebtes 
modernes Fixirungsmittel. — Auch wurde bereits Ende der sechziger 
Jahre, besonders von Kanvier [1], die wässrige Pikrinsäurelösung 
als Fixirungsmittel empfohlen, welche man schon früher als Färbungs- 
mittel benutzt hatte (Koberts fl] 1863). 

Aber viel wichtiger als die der Pikrinsäure, wurde für die Mikro- 
technik die Einführung der starken, ja sogar concentrirten wässrigen 
Sublimatlösung durch Arnold Lang [1] 1878, welche er gleich vom An- 
fang an als Fixirungsmittel in den Vordergrund stellte. Damit ist 
das so lange missachtete Sublimat, welches übrigens schon früher Blan- 
CHARD — und durch diesen wurde Lang auf das Mittel aufmerksam — 
zur Fixirung mariner Strudelwürmer empfahl, in der Mikrotechnik end- 
lich zu Ehren gekommen. Ich betrachte das Sublimat in dieser An- 
wendung als die wichtigste Errungenschaft des Endes der zweiten 



1) Uebrigcns ist nach Stricker 1869 die schönste und schonendste Me- 
thode zum Erzielen einer guten Öchnittfähigkeit das Gefrierenlassen des Ob- 
jcctcs. Das Trocknen will er, besonders ohne Vorbehandlung, wie z. B. Kochen 
iu Essig, Selchen etc., blos auf gewisse Objecte und für gewisse Zwecke be- 
schränkt sehen (p. XXI-XXII). 

-) Von der Chromsäure sagt Stricker, dass man mit ihr in Tagen er- 
reicht, was bei der MüLLER'schen Flüssigkeit und dem Kali bichromicum Wochen 
erfordert. Einen anderen Unterschied in der Wirkung beider Mittel erwähnt 
er nicht 
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Periode der Mikrotecluiik. Audi beginnt so zu sagen mit der Mit- 
theilung Lüüg's der grosse EinUnss, den die zoologische Station zu 
Neapel auf die Mikrotechnik ausgeübt hat, nnd welcher mit der Äua- 
arbeituug der ersten modernen Einbettungs- nnd Schnittserienmethode 
die dritte nnd letzte Periode der Mikrotechnik inangurirt. Zur Lano'- 
schen Sublim atniethode gesellt sieh 1879 noch die Fixirung durch 
PikrinschwefeMure , eine Flüssigkeit, welche, die Klein enbbho' sehe 
genannt (Fosteb, M. and Balfoub, Fb. 1874 (]] p. 24ß und Klei- 
NESBBBB, N. 1878 [1] p. 5-6), mit den Snhlimatlösuiigen lange Zeit, 
obwohl unwürdig, siegreich concurrirt hat. 

In einer anderen Schule, welche zur Neapler in vieler Hinsicht 
in ziemlich schroffem Iregensatze stand , hat in den letzten Jahren 
der zweiten Periode wieder die Chromsänre die Oberherrschaft an sich 
gerissen, aber nicht mehr als einfaches Härtnngsmittel, sondern, 
in Folge unserer vermehrten Kenntnisse der feineren Beschaffenheit 
der Zelle in erster Linie durch die Arbeiten FLBHMisa's, als Fixirunga- 
mittel. Auch wurde die Chromsäure bald mit anderen Fiximngsmitteln 
combinirt, namentlich mit Osmiumtetraoxyd (Max Flesch 1879 [Ij), 
mit Essigsänre (Flemmiko) und gleichzeitig mit Osmiumtetraoxyd und 
Essigsäure (Flemmikg |5] 1882 p. 380-382). Letzteres Mittel, das 
berühmte FLBMMiNo'sche Chrom- Osmium-Essig Säuregemisch, flilirt uns 
jedoch Bchon in die dritte Periode über, für welche es mit anderen 
Osmium-Essigsäuregemischen ganz bezeichnend ist. 

Wir haben aber, bevor wir znr dritten Periode der Mikrotechnik 
tibergehen, die zweite iiot'h in einigen weiteren Hinsichten zu Charak- 
ter isiren. 

Eine andere Richtung des Vorbereitens der Objecto zum Zerlegen 
als die HilrtuDg ist die Macerirung für die mechanische, nicht blos 
optische Isolirung der Elemente; und ein weiteres Verfahren in der 
Bichtong des Härtens ist die Einbettung für das schonendere Schnei- 
den. 

Die ältesten, noch von der ersten Periode datirenden Maceratioua- 
mittel sind, ausser dem weniger benutzten Kochen, die (meist lOpro- 
ceDtige) Kochsalzlösung, das Kalkwasser, die verdönnte (20-30procen- 
tige) Salpetersäure nnd die (meist etwa 30-40procentige) Kalilange 
(oder Natronlauge, oder Lösungen von Ammoniak). Zu diesen gesellen 
sich, schon als Errungenschaften der zweiten Periode, die Chromsäui-e, 
welche, als Maccrationsmittel bereits von Hannover erkannt, in starken, 
bis zu Vßopro centigen Verdünnungen fiu' zai'te Gegenstäude zuerst 1856 
TOD M. ScHULTZE [5] empfohlen wurde, nnd das Kali bicliromicmn, he- 
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ziehnngsweise die MüLLER*sche Flüssigkeit, letztere nebst der verdünn- 
ten Salpetersäure noch heute eines unserer besten Macerationsmittel. 
Die Mitte der Periode gab uns noch, durch M. Schultze [2] (p. 263) 
1864, das Jodserum, welches auch als für indifferent geltendes Be- 
obachtuiigsmedium sehr hoch geschätzt wurde ^. Wenn wir noch den in 
den siebziger Jahren von Ranvier [2] zuerst empfohlenen Drittelalkohol 
und die verschiedenen Verdauungsflüssigkeiten^ erwähnen, so haben wir 
die wichtigsten der in dieser Periode gebräuchlichen Macerations- 
mittel aufgezählt. 

Was die Einbettung des Objectes betrifft, so war diese bis zum 
Ende der zweiten Periode eigentlich nichts weiter als ein Einschliessen 
in eine sich an die Oberfläche des Objectes fest anschmiegende er- 
härtende Masse nur zum festeren Halt beim Schneiden. Die mo- 
derne interstitielle (bei idealem Gelingen sogar intracelluläre) 
Einbettung behufs Sicherung des Zusammenhanges und der 
natürlichen Lage und Form der Structurelemente sogar beim 
dünnsten Schneiden ist schon eine Errungenschaft der dritten Pe- 
riode. Bei keiner Einbettungsmethode der zweiten Periode konnte 
die Einbettungsmasse die Gewebe gleichmässig durchdringen : entweder 
war dazu die Masse selbst ungeeignet, weil sie aus einer durch 
organische Membranen nicht diffundirenden Substanz bestand, oder 
aber war die Vorbehandlung des Objectes, resp. das Verfahren 
beim Einbetten so, dass es der an sich zur Diffusion geneigten Ein- 
bettungsmasse das Eindringen unmöglich machte. 

Das älteste, bereits aus den vierziger Jahren stammende Verfah- 
ren, welches als eine Art von Einbettung bezeichnet werden kann, finde 
ich schon in den ersten Auflagen der Botanik von Schleiden (z. B. in 
[2]) erwähnt. Es besteht darin, dass man kleine Objecte in Gummi- 
schleim (oder einem Gemisch von Gummischleim und Zuckerlösung) auf 
Glas aufklebt und so die Schnitte vertical auf die Glasfläche ver- 
fertigt. 

Ein anderes Einbettungsverfahren soll zuerst der Botaniker Fenzl 
in den fünfziger Jahren angewendet haben, und zwar eine Paraffin- 
methode ^. Ungefähr in dieselbe Zeit gehört das Verfahren Böttchbb*s 



1) Ein Zeugniss davon sind die auf Seite 71 (zweite Anmerkung) citir- 
ten Worte von La Valette St. George. 

2) Die Verdauungsflüssigkeiten von Beale [1] 1858, von Brücke [5], 
von Kühne [1] 1877 etc. 

3) Es ist eine Tradition unter den Botanikern, dass Eduard Fenzl der 
erste gewesen sei, welcher die Paraffin-, resp. Stearineinbettung in die Wissen- 
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[1] 1856, welcher zarte zu Bchiieidende Objecto, um sie besser schonen 
zQ können, mit conceDtrirtem Lehn umgab. Ein ilhnlicheii Veriabren 
und zwar von V. Henseh [1] (p. 509) für die Gehörschnecke empfohlen, 
nm ans dem CoHTi'schen Organ in situ Durch» chnitte machen zu künnen, 
datirt aus dem Jahre 1863. Hensbn injicirte durch einen „Einstich in das 
Tympanum secnadarium ziemlich concentrirten Leim (Gelatine lain^!)" 
in die Scala tympani „und zwar so lan^e, bis er aus dem Vestibül um wie- 
der abfliesst". Der Leim transsudirte, wenn die Schnecke nicht zu kalt 
war, „anch in den Canalis cochlearis''. Nach der Gerinnung löste Heh- 
SEN die äussere Wand der Schnecke ab, so dass der Leimguss frei lag, 
mit welcliem der Canalis cochlearis herausgenommen werden konnte. 
Nun legte er den Guss auf eine Unterlage in einen weiteren Ti'opfen 
concentrirten Leims und Hess das Ganze ein wenig austrocknen, worauf 
er die Quei-schnitte mit dem Hasirmeaser aus freier Hand verfertigte. 

Dieses primitive Einbettnngsverfahren ist nicht schlechter als alle 
späteren der Peiiode; schonender ist es gewiss als manche anderen, na- 
mentlich wenn das Trocknen nicht über eine gewisse Gi'cnze ginjj. Auch 
die raögliche Dünne der Schnitte entsprach den damaligen Anforderungen. 

Bald kam die Methode Heidehhain's |1], welcher ebenfalls in eine 
concentrirte Lösung von Gummi arabicnm einbettete. Nach der Schilde- 
rung SrsirKBK's [3] (p. XXIV) zn ni-theilen, ist diese viel weniger ratio- 
nell als die HENaEN'sche Getatinemethode, da das Object direet aus Al- 
kohol in eine Papierdüte mit der Gummilösung gelegt und das Ganze 
in Alkohol gebracht wordoj wo die Masse die gehörige Schnittföhigkeit 

Schaft eiugetiihrt habe. So sagt AnoosT KiNiTZ (EnuAan Fehzi,, Eine 
Lebcnaskiz;«!? : BotAniBche Zeitung 38. Jahrg., 18S0, Nu. 1 p. 1-13, auf p. IS): 
„Ein kleines wissti nach uftli dies Verdienst P.'s hub HOF'HEisTEit vor Jahren mir 
gegenüber heivur, JaaB uSmlich die Einbettnng kleiner Pflanzentheile iu 
Stearin, behufs Gewinuimg feiner Schnitte von ihm herrührt", etc. 

In der dritten Aullage daa „Mikroskops" von SdiiAclIT (die ersten 
Auflagen konnte ich nicht einsehen) au» dem Jahre 1862 (das Vorwort ist 
1861 geichriehen) steht anf p. 65-86: „Auch kann znr HfirBlellimg der aller- 
zarttrsteu DnrchHchnitte weieber Hölzer etc. die Injectlou mit geschmolzenem 
Stearin rmpfuhleu werden. Sa injicirt« Hölzer gewahren Durchschiutte von 
einer Zartheit, die sutiitt nicht zn erreichen ist (dag Stearin wird später dnrch 
Behandeln mit Aether oiler Benzin entfernt)". Auf p. 68-69 beschreibt Schacht 
■ein Verfahren des Binbettena sehr kleiner Gegenstände in Gnnunischleim 
eingehend: Auftragen und Trocknenlasaen von GummiBchleimschichten aiif 
Hollnndermarkfläcbe, Einetrenen von Pollen, kleinen Samen und iihnlichen 
Gegenständen in die noch weiche Masse, Schneiden parallel mit der Cmmmi- 
Hchleimsuhiehtc. Im Wesentlichen dasselbe, wie das von Biktier noch heute 
empfohlene Verfahren. 

Apithy. 6 
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bekommen soll. Der Alkohol, mit welchem das Object durchtränkt ist, 
löst das Gummi arabicum nicht, im Gegentheil, er coagulirt es und 
lässt es in das Object nicht eindringen. 

His [6] und Andere schlugen als Einbettungsmasse Paraffin vor, 
Stricker [2] (p. XXIII) empfahl eine Mischung von Wachs und Oel. 
Die Paraffin- und Wachsgemische sind zwar an und für sich schnitt- 
fähiger als Gelatine und Gummi, was nützt aber die grössere Schnitt- 
fähigkeit der Einbettungsmasse, wenn nicht auch das Object sie durch 
die Einbettung bekommt? Dann hängt ja die Dicke der Schnitte, 
welche aus dem Object zu bekommen sind, nur von dem Härtungs- 
grade, von der Schnittfähigkeit, welche es an und für sich besitzt, 
ab, und darum ist jede Einbettungsmasse, welche das Object festzu- 
halten im Stande ist, gleich gut, oder genau genommen um so besser, 
je weniger schädliche Nebenwirkungen bei ihrer Anwendung mitspielen. 

Man legte das Object entweder direct aus dem kalten Alkohol in 
die geschmolzene Masse und Hess diese sofort erstarren, oder aber 
man wendete zwar eine Art Vorbetten an, wählte jedoch zu diesem 
Zwecke unglücklicherweise eine Flüssigkeit, welche das Paraffin nicht 
viel besser, oder sogar noch weniger als Alkohol löst, erwärmte sie vor- 
her auch nicht und liess die geschmolzene Einbettungsmasse ebenfalls 
sofort erstarren. Das Moment des „Aufhellens", was wir Vorbetten 
nennen, war also beim Einbetten ganz nutzlos oder nützte nur insofern, 
als es, wie z. B. das Durchtränken mit Nelkenöl, dem Object eine zum 
Schneiden geeignetere Consistenz verlieh. Die bis zu Ende der siebziger 
Jahre meist benützten Vormedien waren Nelkenöl und Kreosot. Erste- 
res löst kalt nur sehr wenig Paraffin, nicht viel mehr als Alcohol ab- 
solutus. Auf dem Schmelzpunkt des betreffenden Paraffins mischt es 
sich damit nicht einmal : die Paraffintröpfchen steigen nach dem Zu- 
sammenschütteln immer sofort in die Höhe, und die Flüssigkeit erscheint 
ganz trübe. Erst bei einer viel höheren Temperatur wird diese klar 
und mischt sich das Paraffin mit dem Nelkenöl ; auf den Schmelzpunkt 
des Paraffins abgekühlt, scheidet es sich wieder aus. Kreosot (und 
zwar beide Sorten) ist noch viel weniger geeignet, da es sich bei 
keiner Temperatur mit Paraffin mischt, wenigstens bei keiner, welche 
ich im Reagensglas prüfen konnte. 

Also ist die Einbettungsmethode, wo man das Object direct aus 
dem Alkohol mit der geschmolzenen Masse übergiesst, nicht schlechter, 
als wenn man vorher mit Kreosot durchtränkt, obwohl letzteres Ver- 
fahren noch Mitte der siebziger Jahre besonders als dann geeignet 
empfohlen wurde, wenn die Einbettungsmasse aus Paraffin bestand 
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(FosTER und Balpour [2] p. 247). Beide Methoden sind jedoch irratio- 
nell; und doch ist die erstere auch heute noch keineswegs verlassen, 
vielmehr wird sie von Ranvier ([2b] 1889 p. 80) warm empfohlen. 

Im Allgemeinen stand die Einbettungstechnik 1874 (nach Foster 
und Balfour [1]) noch dort, wo sie 1869 (nach Stricker [2] zu urtheilen) 
war^ Die von Klebs [1] 1869 gegen sie gemachten Vorwürfe (p. 165) 
hatten ihre Gültigkeit 1874, ja sogar 1879, wenn man die verbrei- 
tetsten Verfahren in Betracht zieht, noch nicht verloren. Klebs sagt, 
der Werth der drei damals gebrauchten Methoden, nämlich der Gummi- 
methode Heidenhains, der Wachs- und Oel-Methode von Stricker und 
der Parafflnmethode von His, sei ein ziemlich beschi-änkter : „die erste 
bedingt Trocknung des imprägnii-ten Präparats, die beiden anderen las- 
sen sich nur an m Spiritus gehärteten Präparaten mit Vortheil ge- 
brauchen und selbst dann schmiegt sich die Masse nicht immer voll- 
kommen der Oberfläche des Präparates an, es bleiben Lücken, welche 
bei dem Anfertigen von Schnitten störende Bewegungen des einge- 
schmolzenen Gegenstandes zulassen^. 

Diesem Uebelstande wollte Klebs dadui-ch abhelfen, dass er, an- 
statt Gummi, Wachs oder Paraffin, als Einbettungsmasse Glycerin- 
leim vorschlug. Dieser ist, erstarrt und in Alkohol „oder Chromsäure", 
in welchen gerade das Präparat auch vorher gehärtet gewesen ist, nach- 
gehärtet, durchsichtig, lässt eine genaue Orientirung über die Schnitt- 
richtung zu und schmiegt sich an die Oberfläche des Objectes sehr 
genau an ohne es indessen durch Contractionen zu verzerren. Die 
Schnittfähigkeit der Masse scheint für Klebs hinreichend gewesen zu 
sein, da er das eingebettete Object aus freier Hand „mit dem Rasir- 
messer" oder mit „künstlichen Schneideappai*aten in feine Schnitte'' 
zerlegen konnte ([1] p. 165). 

Wie man aus seiner Mittheilung ersieht, bezweckte Klebs eine 
interstitielle Einbettung gar nicht, und eine solche kann bei seinem 
Verfahren auch gar nicht erfolgen, da das Medium (Alkohol, Chi'om- 
säurelösung etc.), womit das Object vorher durchdmngen gewesen ist, 
und welche Klebs vorher nicht durch Wasser oder Glycerin ersetzt, 
die Einbettungsmasse nicht nur nicht löst, sondeni sogar zu ihi'er wei- 
teren Härtung bestimmt ist. Dagegen ist die 1873 veröffentlichte Ein- 
bettungsmethode von Flemming [11] in Transparent seife im Princip 
ganz gut dazu geeignet, um eine interstitielle Einbettung zuzulassen, 

^) Die ersten Hefte des STRiCKER'schen Handbuches, mit der allgemeinen 
Methodik von Stricker, welche den ersten Abschnitt bildet, waren in 1869 
bereits erschienen. 
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(las Object mit der Einbettuugsmasse in der Weise durch und durch zu 
imprägniren, wie man es z. B. mit einem ätherischen Oele, etwa mit 
Nelkenöl, nach Alcohol absolutus kann. Die Transparentseife ist näm- 
lich in der Wäime sehr ^ut in Weingeist löslich, woraus die Objecte 
in sie gebracht werden, und andererseits ist ihre warme alkoholische 
Lösung sehr gut diffundirbar. kann also in die Gewebe eindringen. 

Ein grosser Nachtheil der Methode ist aber, dass man die Masse 
mit dem Object, wie Flkmming angiebt, 1-2 Tage lang. dem Trocknen 
an der Luft aussetzen musste. „Hierbei zieht sie sich und natürlich 
auch das Object mit entsprechend zusammen, oft bis auf mehr als 
die Hälfte ihres fiiiheren Volums, doch dehnt sich der Schnitt", wel- 
cher mit trockenem Messer gemacht wird, „nach dem Auswaschen wie- 
der auf seinen früheren Umfang aus. Dies geschieht auch noch, nach- 
dem man die Pasten wochenlang hat liegen lassen** (p. 124). Dasselbe, 
dass nämlich die üewebe in Wasser wieder ihre ursprüngliche Beschaf- 
fenheit erlangen, behaupteten jedoch auch jene älteren Forscher, welche 
das Object durch Trocknen an der Luft ohne Einbettung zum Schneiden 
geeignet zu machen suchten. 

„Das Object**, sagt Flemming, „durchtränkt sich selbst mit der 
Seife, so lange dieselbe noch flüssig ist, und erlangt dadurch nachher 
eine Festigkeit und Schneidbarkeit, wie sie mir an entwässerten (Nel- 
kenöl-, Tei-pentin-) I^-äparaten nur in Glücksfällen vorgekommen ist**. 
Deshalb erscheint es uns heute nicht recht praktisch, dass Flemming die 
Masse schon gleich nach dem Einlegen des Objectes erstairen Hess, 
was in einer Vieilel stunde erfolgte. Man muss allerdings bedenken, 
dass damals wohl in keinem Laboratorium Theimostaten zur Hand ge- 
wesen sind, um die Einbettungsmasse mit dem Object bei einer beliebi- 
gen Constanten Temperatur verweilen lassen zu können. Unseren heu- 
tigen Begriifen von feinen Schnitten entsprechen jedoch die mit Trans- 
parentseife zu machenden in keinem Falle. 

Dies gilt auch von der Eiweissemulsion Calbebla's [1], obwohl 
sich diese, nach meiner Erfalirung wenigstens, doch etwas dünner als die 
trockene Seife schneiden lässt. Indessen bezeichnet die Methode Cal- 
hkkla's von 1870 (Einlegen in die Emulsion in einem Papierschächtel- 
clien. Ei-starrenlassen in Alkoholdämpfen bei erhöhter Temperatur und 
Nachhalten in Alkohol) keinen wirklichen Fortschritt in der Einbet- 
tungstechnik, und dazu ist sie noch verhältnissmässig sehr umständlich ^ 

1) Dasselbe gilt vou der Bunge-Rosenberg 'sehen Talg-Natronalbuminat- 
Masse, deren Darstellung von Bresgen [1] geschildert ist und welche auch 
von Calberla [1] erwähnt wird. 



„Nach 5-20 Minuten (je iiacli der DickeJ ist das Objeut genügend mit 
der Eiweiss- oder Masselösung getrankt, und mau kann es sofort auf 
einem Stück alter gehärteter Hasse befestigen"' — sagt Calberlä 
(p. 446). Davon, was wir heute eine genügende Diirchtränkung des 
Objectes mit der Einhettungsmasse nennen, kann bei dieser Emulsion 
überhaupt keine Rede sein, geschweige denn in 5-20 Minuten. 

So kommen wir in die zweite Hälfte der siebziger Jahre, sogar 
an das Ende der zweiten Periode, ohne die richtige Einbettungsmetliode 
erreicht zu haben, Ppitzneb [IJ hat nicht einmal 1880 ganz Unrecht 
gehabt, als er bei seiner Untersuchung über die Epidermis der Am- 
phibien sagte (p. 479): pDie Schnitte müssen nicht zu gross, recht 
dfinn und gleichmässig sein. Holliuidermark ziehe ich hierbei allen 
a,nderen Einbettungen vor," Einen gewissen Fortschritt sehen wir in 
den Paraffin-, Wachs- oder Wallrathniethoden indessen doch schon. 
Man hat sich nämlich allmählich an ein Vormedium gewöhnt, welches 
Parafön etwas besser löst, und man ist znr Einsicht gekommen, dass 
es gelegentlich, namentlich wenn das Object Hf)hlräume besitzt, welche 
von der Einhettungsmasse auch gefüllt werden sollen, vortheilhaft ist, 
das Vormedium mit dem Object eine Zeit lang wai-m zu halten und auch 
die Einhettungsmasse nicht sofort um das Object herum erstarren zu 
lassen, sondern sie eine Zeit lang ebenfalls flüssig zu erhalten. 

Ich glaube, Kleinenbekg hat an Stelle des wenig geeigneten Nelken- 
öls und des ganz zu verwerfenden Kreosots zuerst das Bergamottöl ein- 
geführt, welches bedeutend mehr Parafiln als das Nelkenöl zu lösen 
im Stande ist. obwohl noch bei Weitem nicht genug'. Was die längere 
Durehtränkung des Objectes im flussigen Pai-aflin oder Wallrath et«, be- 
trifft, so lesen wir bei Fostek und Balfouk [2] (p. 248) Folgendes: „Es 
ist vortheilhaft, den Gegenstand vor der definitiven Einbettung schon 
von warmem Spermaceti durclidringen zu lassen, jedoch ist die Hand- 
habung bei so jungen Embryonen schwierig". Für solche Fälle, wo 
der einzubettende Gegenstand keine Hohlräume besitzt, in welche die 
Miitchung eindringen soll, hielten sie es für genügend, das Object (Hühn- 
chen) aus dem Alkohol, oder „vortheiUiafter", nachdem es von Nelken- 
Öl (für Wachseinbettung), resp. Kreosot (für Paraffin !) durchdrungen ist, 
aus letzteren herauszunehmen, mit Fliesspapior abzutrocknen, in eine 
flache Grube im Block der Einhettungsmasse hineinzulegen und es 
vorsichtig mit etwas von der durch stilrkeres Erwürmen flüssig ge- 
il In Betreff der Lüaltclikpit des ParafÜnf! iu lii'u ver.tcliicdpnen biä 
jetzt empfohlenen Vormedien siehe Abschn. IX. 
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machten Einbettungsmasse zu übergiessen. Offenbar war damals der 
allgemeinen Verbreitung der rationelleren Methode des Stehenlassens 
in der flüssigen Masse bei den meisten Forschern noch immer der 
Mangel eines Thermostates in Form eines handlichen Paraffinofens im 
Wege. 

Bei der von Strasser [1] 1879 angegebenen und nachher von Vielen 
benützten Methode wird vom Bergamottöl und vom Stehenlassen in der 
flüssigen Einbettungsmasse schon Gebrauch gemacht, aber von beiden 
in einem ungenügenden Grade. Mit Bergamottöl wird „kurze Zeit" 
durchtränkt, und kleinere Objecto werden aus der bei 45^ C. flüssig 
erhaltenen Einbettungsmasse — Spermaceti 4, Ricinusöl 1 (nach Klei- 
nenberg), Talg 3-4 Theile — schon nach 10-15 Mitnuten herausge- 
nommen. Also hatte das Bergamottöl keine Zeit, den Alkohol, und 
die Einbettungsmasse keine Zeit, das Oel (und den im Object zurück- 
gebliebenen Alkohol) zu verdrängen. Und hätte man das so einge- 
bettete Object nicht mit einem mit Alkohol befeuchteten Messer ge- 
schnitten, sondern trocken, wie heute bei Paraffineinbettungen, so 
hätten die Schnitte infolge der Verdunstung des noch in den Geweben 
befindlichen Alkohols oder Oels ein ziemlich trauriges mikroskopisches 
Bild gegeben. 

Als einem vorausgeworfenen Strahl einer besseren Zeit begegnen 
wir zu Ende der zweiten Periode, 1879, der ersten Mittheilung Du- 
val's [1 und 2] über die CoUodiumeinbettung, welche im Vereine mit 
Schiefferdecker's (und Merkel's) Celloidinmethode vom Anfang der drit- 
ten Periode (1882), dazu bestimmt war, die ersten Grundlagen zu der 
einen Hauptrichtung der modernen Einbettungstechnik zu liefern. In 
ihrer ursprünglichen Form gestattete die CoUodiumeinbettung weder ein 
gehöriges Durchdringen der Gewebe mit der Einbettungsmasse, insofern 
die Gewebsbestandtheile für sie überhaupt permeabel sind, noch erhielt 
die Einbettungsmasse selbst die befriedigende Schnittfähigkeit. Erste- 
res, weil man die Durchtränkung gleich mit einer dicken Lösung anfing, 
welche nur dorthin vordringen konnte, wo die Masse am leichtesten hin 
kann, nämlich in Gewebsinterstitien, welche direct oder indirect nach 
aussen communiciren. (Durch bindegewebige Membranen, Basalmem- 
branen von Epithelien und überhaupt durch eingedickte Intercellular- 
substanzen, um von festeren Zellhäuten und den Membranen bläschen- 
förmiger grösserer Kerne gar nicht zu sprechen, können dickere Collo- 
dium- oder Celloidinlösungen nicht hindurchfiltriren , wohl aber, mit 
gewissen Ausnahmen und unter Bedingungen, deren Erörterung in Ab- 
schnitt IX folgen wird, die allerdünnsten.) Die Einbettungsmasse selbst 
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konnte dag'egen nicht die gehörige Schnitt fähigkeit erlangen, weil die 
nothwendigen Finessen beim Erstarren! aasen derselben noeli nicht be- 
kannt waren. 

Einen sehr grossen Vortheil hatte die CoUodinm- oder Celluidin- 
einbettnng vor den anderen damaligen Verfahren von Anfang an vor- 
aus, dass nämlich bei ihr das Medium (Alcohol absolutus und Aether), 
woraus das Object in die Einbettnngsmasse kam, gleichzeitig das beste 
Lösnngsmittei der lötzteren ist. 

Ich irre mich vielleicht nicht, wenn ich den hauptsächlichsten 
Grand davon, warum die Mikrotome bei den besten Forschern noch in 
den siebziger Jahren so wenig Anklang gefunden haben, darin erblicke, 
dass die Objecte in ungenügender Weise vorbereitet, besonders schlecht 
eingebettet in das Mikrotom kamen. Und aus einem schlecht einge- 
betteten Object konnten die verhSÜtnissmässig schon ziemlieh guten Mi- 
krotome auch keine besseren Schnitte raaclien als die geübte freie Hand 
mit einem guten Rasirmesser. An den wenig befriedigenden Erfolgen 
des Miki-otomsehneidens waren nicht mehr die Mikrotome schuld. 

Stbickeb [2] hatte 1869 noch ziemlich recht, als er von den Mi- 
krotomen hehanptotö, dass „diese Vorrichtungen noch nicht jeneu Grad 
der Vollkommenheit erlangt" haben, „nm ihnen allgemeinen Eingang 
zu verschaffen. Es wird also bis jetzt immer noch aus freier Hand 
geschnitten ■■ etc. (p. XXII), Schon wenige Jahre später hatte diese Aus- 
sage ihre Gültigkeit verloren, besonders nachdem die Leiser 'sehen Sclilit- 
tenmikrotome, nach dem Princip des hölzernen EiVET'schen Mika-otoms 
von 1871 auf Anregung von Beaku (s. Gkönlank, Coknu et Rivet 
oder Weioert [5J) in Messing ausgefülirt, bekannt geworden waren. 
Von diesen fehlten nur mehr wenig Schritte zu dem nach den Neapler 
Vorschlägen gemachten JoNo'schen Mikrotom, und in der That functioni- 
ren die EivEr'schen Instrumente von Leitser oder Zeiss (besonders mit 
den Modiflcatioiien von Lono — s, Waldeteb [2] — und EEicttENBAeH 
[1]) ganz gut^. Dennoch wollte sich das Verhältnis s, dass sich die „Mi- 



1) Mit vollem Rechte sagt Weioert [5] in seinen jüngsten Auseinander- 
1 über die Geschichte der Mikriitome (1894), daas aämmtliche Scblit- 
tenmikrotome in erster Linie mit dem Namen BiVET'a bezeicUnel werden 
mösaen. Er war es nämlich, der unter anderen originellen Erflndmigen die 
Befestigung des Messers an einem Schlitten, welcher sich anf einer gerad- 
linigen, horizontalen Bahn bewegt, eingeführt hat und so der erste gewesen 
ist, welcher nicht mehr die Unterfiäehe der Messerklinge selbst als Fühnings- 
fläche benutzte : ein Pruicip, welches hei sämmtlichcn modernen Mikrotomen 
beibehalten wnrde. Äni richtig.iteii ist ea, die verschiedenen Schlittenmikro- 
bnne in der Weise zu bezeichnen, daaa man neben BiVBi den, welcher die 
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krotome hauptsächlich in den Händen von Präparateuren und Dilettan- 
ten befanden, während die Mikroskopiker von Fach sie grösstentheils 
verschmähten'' (Schiefferdecker [3] p. 91) noch lange nicht wesentlich 
ändern. Bei Foster und Balfour lesen wir 1875 über die Schnitt- 
reihen durch das Hühnchen, wo also Mikrotome am meisten angezeigt 
wären: „Man kann Schneidemaschinen anwenden; wir selbst ziehen ein 
einfaches Kasirmesser mit festem Stiel (d. h. ohne Einschlag) bei Wei- 
tem vor" (p. 248). Um nur noch einen Forscher, und zwar nicht von 
jenen, bei welchen es kein Interesse hat, wie sie ihre unbedeutenden 
Resultate erzielen, zu erwähnen, hat Hatschek^ [1] seine berühmte Ar- 
beit über die Entwickelung des Amphioxus hauptsächlich auf Grund 
von Querschnittreihen aus freier Hand geschrieben. 

§ 10. 

Düferenzinmg des mikroskopischen Bildes. 

Es bleibt nur noch übrig kurz zu überblicken, welche Mittel die 
zweite Periode zur Erleichterung und Vertiefung der mikroskopischen 
Analyse des bereits der Untersuchung zugänglich gemachten Objectes 
hervorgebracht hat. 



wichtigste Modification an dem RiVET'schen Original vorgeschlagen hat und 
den betreffenden Mechaniker, der das Instrument zuerst so ausführte, nennt. 
So können wir z. B. von einem RiVET-BRAND'schen Mikrotom von Leyser, 
von einem RiVET-WEiGERT'schen von Schanze (s. Weiop]rt [5] p. 11), von 
einem RiVET'schen Instrument von Jung nach den Neapler Vorschlägen 
etc. reden. Die Einführung der „fünf Punkte" von Thoma [1] ist eine so 
unwesentliche und dabei für viele Fälle ganz unpraktische Modification, dass 
es ganz ungerecht ist, von einem TiiOMA'schen anstatt RiVET'schen Mikrotom 
zu reden. 

^) Sein Verfahren beim Verfertigen der Sclmittreihen schildert Hatschek 
auf p. 10-11 ganz eingehend. Es ist, was Fixiren, Färben, Härten, Einbetten, 
Schneiden und das Behandeln der Schnitte betrifft, eine ganz für die siebziger 
Jahre charakteristische Methodik (die Arbeit wurde 1879 ausgeführt). Auf 
p. 11 sagt er: „Die Schnittserien wurden ohne Mikrotom aus freier Hand 
angefertigt, was bei so kleinen Objecten bei einiger Uebung ganz leicht ge- 
lingt. Es wurde in Alkohol geschnitten". 

Warum Hatschek durch die Anwendung eines Mikrotomes, wäre es noch 
so gut gewesen, in der That auch nicht viel gewonnen hätte, erhellt aus der 
Art und Weise, wie er sein Object einbettete und die Schnitte behandelte. 
Der Embryo wurde aus absolutem Alkohol auf einen Objectträger gelegt und 
mit einem Tropfen Nelkenöl „aufgehellt". Nach dem Wegfliessenlassen des Oels 
wurden, wenn der Embryo nur noch benetzt dalag, vorsichtig einige Tropfen 
nicht zu stark erwärmter Wachs-Oelmischung auf den Embryo geschüttet. 
Das Object wurde mit dem Wachsplättchen, in welchem es sich nun befand, 
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Das älteste, noch von der ersten Periode geerbte Mittel zu diesem 
Zwecke, welches darin besteht, dass man den veracliiedeneu Gewebs- 
bostandtheilen eine verschiedene Durchsichtigkeit und Lichtbrechung ver- 
leiht, domiiiirt noch in den vierziger uud fünfziger Jaliren. Am wich- 
tigsten ist noch immer die Zuthat von Essigsäure, um die Kerne aat- 
lUUiger zu machen, und vun Essigsäure, oder anderen vei-dünnt«n Säuren 
oder Alkalien, um undurchsichtige Gewebsschiehten aufzuhellen. Auch 
letztere Procedur muss zu den Mitteln der Differenz im ng gerechnet wer- 
den, denn ohne andere Beihülfe nützt das Aufhellen bei der Unter- 
suchung nur dann, wenn nicht alles im gleichen Gnide aufgehellt 
und durchsichtig wird; nur dann worden die auf Lichtbrechungsunter- 
schieden beruhenden Contouren des mikroskopiacheu Bildes durch das 
Aufhellen nicht vuUkummen „ausgelöscht". 

Oft waren aber die Contouren zarter Structurelemonte, untersucJite 
man sie auch in schwach brechenden i^edien, so wenig auffallend 
gezeichnet, dass man bereits zu Ende der ersten Periode auäng ihnen 
künstlich eine Fai'be zu verleihen, damit sie wenigstens von dem 

von dem Objectträger ahgeflchoben, und anch seine andere, früher dem Glase 
zugekehrte Seit« mit einem Tropfen wenig erwärmter Wachsmasne bedeckt. 
Damit <Iie neuerdings aufgetragene Masse sieh nicht ubUlse, muaste die ganze 
Hasse in einiger Entfernung vom Embryo mit einer heiaaen Nadel mehrfach 
durchstochen werden. Da es in dieser Weise der EiHhettungsmaase unmög- 
lich war, das Objeut durchzudringen, so konnte es auch nach dem Einbetten 
keine bessere Schnittfähigkeit bekommen, als welche es durch das Fixiren, 
Härten, Entwässern und Vurbetten in NflkenSI bereits erlangt hatte. (Fiiirt 
hat HaTscHkk in der Weise, ilass er in das Uhrsehftlcben vull SeewaHser, in 
welchem sich die Ampbiosneemhryoneii, bis mehrere Hunderte, befanden, etwa 
10 Tropfen einer halbpcoceutigcn OsmiumtetraosjdlGsung zutröpfelte. Nach 
dem Abgiessen des usmiimihaltigeD Seewassers setzte er direct BEALE'sches 
Cannin oder ricrucarmin zu. Nach höchstens 5 Minuten wusch er mit Wasser 
aus und ersetzte dieses durch allmählich verstärkten bis absoluten Alkohol.) 

Den Schnitt schob Hatscuek vom Messer anf den Objoctträger, behan- 
delte ihn mit einem Tropfen AJouhol ahsolutus und dann mit einem Tropfen 
Nelkenöl. Das Wachs entfernte er dadurch, dass er den Objectträger aber 
einer Weiiigeistlarape erwärmte. „Das erwärmte Nelkenöl", so beendet HAT- 
SCREK die Schilderung seines Verfahrens, „löst dos Wachs sehr rasch auf. 
Nach Entfernung des überfläsaigen Nelkenöls (man kann den Schnitt leicht 
mittelst einer Nadel aus dem erwärmten Nelke nöltnipfen heransflihren) wird 
der Schnitt in Canadabalaam aufbewahrt". 

Erst wenn wir solche Schilderungen der Methodik der besten Forscher 
von dem Ende der zweiten Periode mit der Mikrotcchnik, welche wir heute 
für ähnliche Zwecke besitzen, vergleichen, wird uns der Fortschritt uaserer 
Eimst in den letzten zwei Decenaien, welche wir die dritte Periode 
nennen, in seiner wirklichen Qrüsae erecbelnenl 
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Gesichtsfelde besser abstechen. Das älteste dieser färbenden Mittel 
ist, wie schon erwähnt, abgesehen von einigen anderen Versuchen, 
welche nicht eigentlich eine Tinction bezweckten^, eine Lösnng 
von Jod, welches bald nach seiner Entdeckung 1811 durch Coubtois 
zu solchen Zwecken verwendet wurde. Ausser zum Nachweis des sich 
damit blau färbenden Amylums, war die Jodtinctur in den vierziger 
und fünfziger Jahren noch immer das allerwichtigste färbende Rea- 
gens zum Sichtbarmachen der verschiedensten Structuren, ohne beson- 
dere Differenzirung derselben unter einander, geblieben. 

Ebenfalls aus der vorhergehenden Periode stammende Reagentien, 
welche Substanzen von einer gewissen grösseren chemischen Kategorie 
in gleicher Weise färben, waren die concentrirte Salzsäure, welche 
die „Protein Verbindungen'' schwärzlich-violett färbt, und die viel wich- 
tigere Salpetersäure, nach deren Zusatz Prote'mverbindungen in 
Folge der Entstehung von „Xanthoprote'insäure" in ihnen eine gelbe 
Färbung annehmen, welche durch Alkalien noch vertieft wird. Andere 
mehrere Reagentien aus den vierziger Jahren, so die rothe Millon'- 
sche Quecksilber- Salpetersäure -Reaction, die dunkel -rothe Raspail- 
ScHULTZE'sche Zucker-Schwefelsäure-Reaction des Eiweisses; die blaue 
ScHüLz'sche Chlorzink- Jodjodkali-Reaction der Cellulose, die Teommeb'- 
schen und MooRs'schen Reactionen des Zuckers etc. spielten in der 
thierischen Mikrotechnik immer nur eine verhältnissmässig kleine Rolle. 

Die wichtigste Errungenschaft des Anfanges der zweiten Periode 
(1840), die Einführung der Chromsäure (cfr. p. 75-76), hat auch die 
Färbetechnik mit einem Mittel bereichert, welches zum Auffälligmachen 
zarter Structuren bald siegreich mit der Jodtinctur concurrirte. Et- 
was später traten der Chromsäure ihre verschiedenen Salze auch in 
dieser Hinsicht zur Seite. 

Weder die Chromsäure oder ihre Salze, noch die Salpetersäure 
und die Jodtinctur können die verschiedenen Gewebsbestandtheile von 
einander in der Farbe wesentlich diffeienziren, wenigstens innerhalb 
einer grösseren chemischen Kategorie nicht. Die Chromsäure verleiht 
zwar den verschiedenen Geweben verschiedene Farbentöne, diese Ver- 
schiedenheit ist aber mehr nur bei makroskopischer Betrachtung oder bei 
ganz schwachen Vergrösserungen zu verwerthen. Eine umso auffälligere 
Farbe konnte gewissen Elementen des mikroskopischen Bildes durch 
eines der ältesten mikrotechnischen Verfahren, nämlich durch Inji- 

1) Siehe die Fütterungsversuche von Ehrenberg auf Seite 48 dieses 
Werkes und die Versuche Hedwiö's, um das Saftsteigen in den Pflanzen zu 
demonstriren, ebendort in der 1. Anmerkung etc. 
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ciren von Farbstoffen iu die Hohlräume des Objectes. ver- 
liehen wenien. Allerdings handelt es hei sich Iiyectionen nicht nm 
Färbungen der Gewebsbestandtheile selbst, sondern blos nm einen in- 
dii'ecten Nachweis der Existenz, des Verlaufes, resp. Vertheilnngen 
von röhrenf finnigen Körpertheilen oder überhaupt von Hohlraumsystemen 
im Körper; aber die geiUrbten Substanzen, welche injicirt werden, 
verbleiben im mikrosltopiscben Präpantt und worden so zn präponde- 
rirenden Constituenton des mikroskopischen Bildes, welche sich von 
dem eigentlichen Gewebe scharf abheben. Da es niiH von Alters her 
hekannt wai-, wie man die anatomisch verschiedenen Hohlranmsysteme, 
welche sich im Gewebe verflechten (Arterien, Venen, LymphgeiUsse, 
Drüsengänge, Blut- und Gallencapiilaren etc.), mit verschieden gefärb- 
ten Massen injiciren kann, so entschädigte seiner Zeit der Farben- 
reichthnm der Injectionsprilparate im- die sonstige Oede des mikrosko- 
pischen Bildes, welches die Gewebe gewährten. 

Gerade weil die Kunst der feinen Injectionen vielleicht der äl- 
teste Zweig der iliki'oteelmik ist, hat sie auch bereits Mitte der 
zweiten Periode ihre grösste Blüthe erreicht. Von dieser Zeit an 
haben die neneren Untersuchungsmethoden, namentlich die Tinctio- 
nen mit Carmin und anderen Mitteln, die sogenannten Imprägnirun- 
gen mit Silber, Gold und Osminm, und die verheasorten Härtungen und 
Conservirungen (für uns Fisirungen), den Forschem so viele weit wich- 
tigere Verhältnisse als der Verlauf der Gefttsse in den Organismen 
enthfUlt, dass das Interesse von den Injectionen immer mehr abgelenkt 
wurde und die Injeetionstechnik kaum irgendwelche namhafte Förde- 
rungen zu verzeichnen hatte. Ich will jedoch auf die Ursachen, warum 
die schönen Tage der Injectionen entflohen sind, hier nicht näher ein- 
gehen; vorläuJig will icli nur so viel constatiren, dass die unlängst 
(1892) verklungenen Jeremiaden Aiirf; Schneidek's ^ [1] schon in der 
Kweiten Hälfte der zweiten Periode eine ziemliche Berechtigung gehabt 
hätten, sogar für die Wirbelthiere. "Wenn auch die Studenten in 
den Laboratorien sich noch lauge Zeit eingehend mit der Injectiona- 
technik beschäftigen mussten, und man auch, ebenso wie heute, noch 
Tiele Injectionspräparate verfertigte, so ändert das an der Sache nichts, 

1) Er sagt auf Seite 1 Beiner geistreichen Arbeit Folgendes; „Leu in- 
'Jections fines. La mode n'y est pina, c'est eertain, o'est ei vrai qu'il y a 
de vastes gruupes zoologiqnea dont nnlle canule u'a effleurS un senl merabre 
depoiB trente, qnarante, oinquante ans" etc. Auf ilie Vertheidigung der In- 
jectiünen durch AiME SuHNEiiiiiK werden ivir in Abschnitt XI noch zurück- 
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denn die Präparate dienten und dienen blos zur Demonstration be- 
kannter Verhältnisse und nicht als Vorarbeiten von selbständigen, auf 
neue Thatsachen gerichteten Untersuchungen. Methoden, welche blos 
zum Erlernen und nicht mehr zum Fördern der Wissenschaft herbei- 
gezogen werden, sind todt, — können aber immer wieder aufleben. 

Essigsäure, Aetzkali. Natron und Ammoniak, Kochsalz, Jodtinctur, 
Salpetersäure. Chromsäure und Chromsalze sind nebst den Injectionen 
die wichtigsten Mittel der mikroskopischen Differenzirung, als wir zu 
dem Wendepunkt der Mikrotechnik ankommen, welchen die allgemei- 
nere Verbreitung, nicht die erste Einführung, der ältesten Tinetions- 
methode. der Caimintinction. bezeichnet. 

Hier sehen wir wieder, wie die wichtigsten Entdeckungen auch 
in der Mikrotechnik lange Zeit ohne Einfluss auf den allgemeinen 
Gang der Wissenschaft bleiben können, weil die nöthigen Nebenver- 
hältnisso, oft die scheinbar geringfügigsten, nicht vorhanden waren. 
Die Normannen hatten Amerika schon lange Zeit vor Columbus ent- 
deckt; und doch hätten wir Unrecht, wenn wir die Neuzeit von jener 
Entdeckung datiren wollten. Der Normanne der Tinctionsmethoden war 
CoRTi [IJ 1851. der Columbus derselben aber Gerlach [1 und 2] 1858. 

Als derjenige, der die Carmintinction in die Mikrotechnik. wenig- 
stens in die thierische Mikrotechnik zuerst eingeführt hat, wird ganz 
allgemein Geklacii bezeichnet. Für die pflanzliche Mikrotechnik wurde 
dieses von Hartkj [1. 2, 3, 4] und von Osborne [1]^ behauptet; in 
der Tliat waren es G(kpi»kkt und Coiin |1|. Für die thierische Mikro- 
technik war CS dagegen Corti. welcher, wenn man von den Ver- 
suchen Gceppkrt's und Cohn's'^ 1849 absieht, überhaupt der Entdecker 
einer Carmintinctionsmethode ist. die gute Eesultate gegeben hat und 
ihrem Erfinder bei einer hochwichtigen wissenschaftlichen Untersuchung 
vom grössten Nutzen gewesen ist. Die betreffende hochberühmte, auf 
ihrem Gebiete epochemachende Arbeit Corti's über die Gehörschnecke 
ist 1851 in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie erschienen; 
die ersten botanischen Publicationen Hartig's 1854, und die erste 
Mittheilung Gerlacu's [IJ 1858. 



1) Die Priorität von Oshorne (jERLACII gegenüber wird von Beale [1] 
auf Seite 108 und in [2] auf S. 124 verfochten. 

-) Au der Stelle der Arbeit von Goeppert und CoiiN, welche hier über- 
haupt in Betracht kommt, nämlich auf Seite G88, handelt es sich um die Ent- 
scheidung, ob sich die „Wimpern' der „Wimperkörperchen" in der lebenden 
Charazelle bewegen. Das Carmin betreffend wird blos Folgendes gesagt: „Die 
Wimpern Hessen sich stets deutlich als starr und regungslos erkennen. Auch 
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CoKTi's Mittheiluiig- iibw die Cürmintiinitiun ist keineswegs eine 
[ kleine, versteckte Notiz, weldie leicbt der Aufmerksamkeit des Lesers 
Sentgelien kann; er besclireibt vielmehr seine Methoden mit einigen 
f Hodificationen bei verschiedener Gfelegenheit und ganz ein- 
L^ehend. Aach handelt es sich bei ihm keineswegs um blosse Spiele- 
nrei, sondern nm eine Reihe zielbewnsster Versuche, deren ausgezeich- 
Eeaultate, oft wiederholt, sehr betont werden. Einerseits be- 
f nutzte er die Carmintiiiction zur Gesammtfärhung organischer Mem- 
, namentlich der Lamina spiralis memhranacoa des nach ihm be- 
tonten Organs, nm sich zu überzeugen, dass die Locher derselben 
Isicht blos vorgetäuscht werden {p. 151); die iindere und auch von 
K^flUn als die wichtigere bezeiclmete Verwendung war znm Hervorheben 
' der Zellgrenzen, besonders aber der Kerne, welche sich am tief- ' 
sten roth fiirben (u. Ä. anf p. 144, 153, 159). Äeussernngen , wie 
die folgende auf p, 153 wiederholen sieh bei Corti mehrmals: „La 
meilleure m^thode pour voir distincteraent le noyau et los nncl6oles 
fde ces cellnles est d'on mettre une preparatiun fraiche dans 
i Solution saturfee de sei de cuisine, et Ifigörement colo- 
avec dn carmin, et de l'y laisser pendaut plusieurs 
jours. C'est senlement apres cette mHhode de preparation que j'ai 
1 convaincre de l'existence de noyaux et des nucl^oles dans ces 
ccllules". (Die Zellreihen der ,.Zona tecta" der „lamina spiralis mem- 
braiiacea" ^.) Auf Seite 159 lesen wir: „Un excellent mojen pour 

vir das Waaser mit Carmin mischten, VPrmüchten wir keine Spur vun 
«inem Strudel erkennen, der übrigens ancb, selbst wenn eine Bewegung statt- 
'tflnde, nicht Hichthar sein könnte, da der anaspritzende Strom die Pigment- 
Jcömehen meist bei Seite stliafit, dagegen füi'bteu aicb dann die Wiraperkörpcr- 
ctien in ihrer giLuzen Masse, und allein vud allen im Charensafte enthaltenen 
-ßehilden ani'fallend und intensiv riitb, wobei ihre Structur nuch deutlicher 
tiervortrat". Erst Habtiii [I] 18B4 hat diese „WimpeTkarperchen" als eine 
„modificirte Form der Zellenkerue" betrachtet. Beinahe mit demselben Recht 
kSnnte man also schon die mit Carmin gemachten FUtt«rungsversucheEHBEN- 
BsBo's, bei welchen gewisBC Bestandtheile der Infusorien ebenfalls besonders 
^'(tnffHllig wnrden, als Tinetinnsversnche bezeichnen. 

') Wie zielbewuaat die Tinetiünsveranche vrin CoBTi gewesen sind, be- 
tweist u. A. noch folgende Stelle anf Seite 153: „J'ai eu beanconp de peioe 
■ pour me faire une idfc cxacto des rapport« et du nuinbre de ces cellnles k 
r pause de leur grande transparencc, et parce quelles se dfrangcnt dans lenrs 
KTapports avec une facilitg extreme. Apres ayoir essayg ptnsieura moyens, 
F j'ai rfinssi a colorer lea trois rang^es de cellulea en qneation avec une aolu- 
l.tion de carmin, de fafon que les partica les plus Spaisses et surttmt leg no- 
t jTftux prenaient une conleur beaucoup plus imcie, et uu me laissereut plus aucuu 
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rendre les contours des cellules tres-distincts c'est de les traiter avec 
une Solution de sucre assez chargee de carmin"^. Die beiden 
hauptsächlichsten Anwendungsweisen des Caimins bei Coeti sind in 
den durch den Druck heiTorgehobenen Stellen dieser Citate ( — im 
Original nicht hervorgehoben — ) angedeutet, an anderen Stellen der 
Arbeit sind sie genauer beschrieben. Die ammoniakalische Carmin- 
lösung, welche später von Gerlach empfohlen wurde, hat Coeti noch 
nicht benutzt, ebensowenig 1854 Hartig^. 

Gerlacu fäi'bte mit dem venneintlichen „carminsauren Ammoniak" 
in sehr starker Verdünnung. In den sechziger Jahren kamen noch 
verschiedene andere Eecepte für die Carminlösung, so zwei von Thiebsch 
[1] (1865), eines von Beale (1864 in der 3. Auflage des „How to 
work etc.") und von Schweigger -Seidel (1868 s. Cyon [1]). Kei- 
nes von diesen hat eine wesentliche Bereicherung der Tinctions- 
technik herbeigeführt. Ihr Hauptfehler ist die mehr-weniger diffuse 
Färbung, welche nur durch gewisse nachträgliche Behandlungen, na- 
mentlich durch Ausziehen des Ueberschusses von Farbe in angesäuerten 
Flüssigkeiten, in eine reinere Kemfärbung umzuwandeln ist. Wich- 
tiger ist das von Ranyier [IJ bereits 1868 zuerst empfohlene Pikrocar- 



doute 8ur le nombre et les rapports de ces cellules. II faut prendre garde 
que la Solution de carmin ne soit pas trop fonc^e ce qui empeche de distin- 
guer clairement les contours des celhües. Quand la bandelette a pris la cou- 
leur rouge jiiste qu'elle doit avoir pour ce but, on voit alors sur la branche 
ant6rieure des dents de la seconde rangle trois rangees de noyaux, et pres- 
que partout les contours des celhiles avec une clart6 süffisante". 

1) Bereits auf Seite 144 wird eine ähnliche Anwendungsweise erwähnt : 
„. . . une Solution compos^e d'une moiti6 d'eau et d'une moiti6 
d'alcohol dans laquelle on met du sucre et du carmin en quantit6 
süffisante". 

2) Wäre es also auch richtig, dass die von Gerlach [1 und 2] em- 
pfohlene Tinctionsfltissigkeit ein carminsaures Ammoniak als färbendes Princip 
enthält, wie er es selbst meint, so hat Gierke doch keinen Grund, die ersten 
Arbeiten von H artig aus 1854 unter der Rubrik „carminsaures Ammoniak" 
anzuführen. 1858 hat wohl auch Hartig durch Zusatz von Ammoniak die 
Lösung des Carmin s im Wasser entstehen lassen, er nennt aber die Farbe 
nicht carminsaures Ammoniak, sondern Carmin-Ammoniak (p. 154). 
Weiteres hierüber siehe in Abschnitt XII. Siehe auch P. Mayer [6]. Da ich 
weder die ersten zwei Arbeiten Gerlacu's, noch die von Hartig aus 1858 
selbst einzusehen Gelegenheit hatte, so benütze ich hier mit der freund- 
lichen Erlaubniss von Prof. P. Mayer die Notizen, welche für ihn seinerzeit 
H. Henking in der Göttinger Bibliothek aus der älteren Litteratur über Car- 
min gesammelt hatte. Ein langes Citat aus Gerlach [2], seine Carmin- 
tinetion betreffend, finde ich übrigens auch bei Schwarz [1] auf p. 672-674. 
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rain^. Ä1jpr ein uocli grösserer Ijewinn wai' das Hämatoxylin, 
dessen erste brauchbare Anwendimgs weise, da die Walde yer' sehen [1] 
Versuche mit dem Decoct des Campöclieholzes 1863 misslnngen waren, 
von Bohmbk [1] 18Ö5 mitgeüieilt wurde. 

Die BüiiUBR'äche HUmatuxylinmethode ist den damaligen Carmin- 
tinctioneu nicht nur ebenbürtig, sondern in vieler Hiusicht sogar 
überlegen. In der Voi-sclu'ift Bohheb's ist der wichtigsten Bedingung 
einer sofort brauchbaren, rasch und sehr distinct, die Kerne, insbe- 
sondere die sich theilenden Kerne, sehr auffilUig färbenden Häma- 
toxylinlHsung bereits genug gethan. Diese ausserordentlich einfache 
Bedingung habe ich, um meinen Auseinandersetzungen im betreffenden 
späteren Capitel etwas vorzugreifen, darin erkannt, dass die aus Krj- 
atallen von Hämatoxylin bereitete Hämatoxjlintinctur, welche zur sonst 
wie immer zuzubereitenden Farblösung gebraucht wird, nicht frisch ge- 
macht, sondern möglichst (bis 1 Jahr) alt, abgestanden und braun, je 
dunkler um so besser, sei. Und im Sinne Böhmes's soll man die anzu- 
wendende Lösung der Hämatosyliukry stalle in Aleohal absolutus, welche 
allmählich zu einer dunkelbraunen Flüssigkeit wird, vorrätlüg halten. 
Eine solche Tinctur macht jede weitere „Reifung" des zubereiteten 
Farbstoffes vollkommen übei-flüssig. Dieser Punkt der ursprünglichen 
Vorschrift wurde viel zu wenig beachtet, sonst hätte man sich (iber 
das Problem der Reifung und die verschiedeneu Vorschi'iften von Hä- 
matoxylin nicht so viel den Kopf zerbrochen. 

Auch die beste Zuthat zu der aus den Hämatoxylinkry stallen berei- 
teten abgestandenen Tinctur (welche durch Oxydation bereits 
iu eine Hämateinlösung umgewandelt wurde) wai- für wässerige Lö- 
sungen bereits von BOhkeu im Alaun angegeben. So hat auch die 
Hamatflxylintechnik in den sechziger Jahren keine weitere Förderung 
zu verzeichnen. Dagegen hat gegen Mitte der siebziger Jahre sowohl 
die Hämatoxylin-, als auch die Carmintechnik eine Bereicherung er- 
fahren, welche f^ lange Zeit von der grössten Wichtigkeit gewesen 
ist, wenn sie auch fui' die lieutige Mikrotechnik nicht viel Werth be- 
halten hat: ich meine die Einführung von Ki.einrnbero's [1] (und be- 
reits 1874 bei FosTKB und Bai.fouu [1] p. 248) Hämatoxylin und 
die genaueren Angaben über die Zubereitung, sowohl als auch die 

*) Die ersten Doppelfärbongen mit Carmin und nachher einwirkender 
Fikrinsäure hat schon 1867 Schwarz [1] gemacht, welcher auf dem Continent 
Oberhaupt der erste gewesen zu sein Bcheint, der die Pikrinaäuxe in die mikro- 
Bkopisehe Färlierei eingeführt hat. In England hat Eobeets [1] die Pikrin- 
Bfinre bereits 1863 »la Tinctionsmittel benutzt (y. 488). 
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weitere Verbreitung von Kanvier's ([Sa] p. 95 und bereits 1875 
in [2]) Pikrocarmin. Kleinenbebg's Hämatoxylin^ ist die erste 
alkoholische Hämatoxylinlösung. und die erste, welche sich 
zum Durchfärben ganzer Organismen oder grösserer Stücke des Ob- 
jectes eignet: auch ist es zur Stückfärbung allen damaligen Carmin- 
lösungen. von welchen zu diesem Zwecke das BEALE'sche Carmin noch 
die beste war. weit überlegen. Ranvier ^s Pikrocarmin war dagegen 
die erste handliche Form von Carmin. welche rasch färbt, leicht an- 
zuwenden ist und die Kerne schärfer als die früheren Carmine her- 
vorhebt. 

Während aber in der Hämatoxylintechnik in den letzten Jahren 
der zweiten Penode eine vollkommene Stagnirung eingetreten ist, be- 
schenkte uns in der Carmintechnik gerade das letzte Jahr der Periode 
mit zwei Methoden, welche alle bisherigen mit Recht in den Hinter- 
grund gedrängt haben. 1879 hat Grenacher [1] sein Alaun carmin 
(p. 465-4G6) und sein alkoholisches Boraxcarmin (p. 468) 
zum Gemeingut der Wissenschaft gemacht. Die beiden anderen, von 
ihm gleichzeitig veröifentlichten Fonneln. nämlich das wässerige 
essigsaure Boraxcarmin (p. 466-4G7) und das Salzsäure- 
c arm in (p. 4G8-4G9) haben eine viel geringere, das letzte heute 
mehr gar keine, Bedeutung. Dagegen ist das alkoholische Borax- 
carmin für lange Zeit, mit Recht oder Unrecht, zum König der Tinc- 
tionsmittel geworden, besonders wenn wir die vergleichend anatomi- 
schen und entwicklungsgeschichtlichen Forschungen in Betracht ziehen, 
und diese haben ja die Biologie am Ende der zweiten und am Anfang 
der dritten Periode behen*scht. Inzwischen wurde auch eine andere 
Form des Carmins bekannt, welche, obwohl von ausgezeichneten Eigen- 
schaften, neben dem Alauncarmin Grenacher's. mit welchem sie glei- 
chen Zwecken dient, doch nie recht aufkommen konnte: es ist die 
von Carl Partsch |1| 1877 empfohlene Alaun Cochenille (p. 180). 

Etwa von gleichem Alter mit dem Hämatoxylin ist in der Mikro- 
technik das Indigo c a r m i n , zuerst von Thiersch [1] 1 865 empfoh- 
len (s. ein Referat im Arch. niikr. Anat. Bd. I, 1865, p. 150). 
Eine grosse Rolle hat es dort nie gespielt und ist heute ganz vernach- 
lässigt, obwohl es als Contrastfärbung neben dem Eosin und der Pi- 



^) Wir sprechen hier vorläufig schlechthin von Hämatoxylinlösungen, 
da die betreffenden Farblösnngen unter diesem Namen in die Wissenschaft 
eingeführt ^mrden. Eigentlich sind sie, sobald sie zum Färben geeignet sind, 
zu Häm a te ^*n 1 ö s uu ge n geworden. (S. in Absohn. XII.) 
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trinsäiiTe .alle Achtung vejdient. (Uesundera Dach Fixii'iiug' in Heu- 
HAira'sclier Flüssigkeit und Kernfiu'bung mit Siifrunin.) 

Eine um so glorreichere Geschichte haben die Anilinfarben, 
welche in den siebziger und in der ereten Hälfte der achtziger Jahre 
das Carmin und Hämatoxylin beinahe zu verdi'ängen bedrohten. In 
den siebziger Jaliren hatten sie auch noch ein ziemliches Kccht dazu, 
man bei der mangelhaften Teclinik der damaligen, oft in Stich 
lassenden Carmin- und Hämatoxyliniarbung in vieler Hinsicht eine 
TJeberlegenheit der TheerfarbstufCe anerkennen musste. zumal da die 
Technik der letzteren bereits in der zweiten Hälfte der siebziger 
Jahre, seit der Einfübmng des sugenannten HEBMANH'schen Kern- 
färbungsverfahrens (1875, vor E. Hermann [1] vou Bötecueb 
|3 nnd 3] 1869, aber in etwas verschiedener Welfee empfolilen) und 
durch die Arbeiten von Flemminq q. A., eine gewisse Vollkommenheit 
erreiclit hatte. 

Die ersten Tinctionen mit einer Anilinfarbe, der „Lila-Anilin- 
Farbe", wurden 18G2 von Beneks [1] veröffentlidit (p, 980). Schon 
1 nächsten Jahre berichtete Walckykk [1] üher Versuche mit Fuchsin 
(salzsaures Eoaanilin = Anilinruth, Magenta, Solferino etc.), Anilein 
(Anilin- Violett) und Pariser-Elan (Aiiilin-Blau); in demselben Jalire 
(1863) wurde das Fuchsin in England von W. Roberts [1] unter dem 
Namen Magentaroth nnd salpetersiures Bosamtm in Deutschland von 
Fbet ([1] p. 111) empfohlen; der ei-stere empfahl auch die Pikrin- 

are zuerst (p. 489), Das Fuchsin gewann untei den Mikioskopi- 
kern bald eine grosse Beliebtheit welche in den sechziger Jaliren 

1 keinem anderen Theerfarbstofl enoicht wurde obwohl lon solchen 
zu den bereits erwähnten bis 1869 noch ,.Parme soluble" (Fbe? [ö] 

38, p. 346 : ist Anilinbiau [Bleu de Lyon], in Wasser lijslicli gemacht 
durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäuro) nnd das Safranin hin- 
zugetreten war. Bis zu dem Ende der Periode ist die Reihe der em- 
pfohlenen Theerfarbstoffe eine sehr lange gewoi-den ; die Palme unter 
ilmen hat, besonders durch die Arbeiten Flümminb's, das Safranin vor 
dem Fuchsin au sich gerissen, und Weigert bemühte sich {[Ü] 1878) 
umsonst den Vorrang dem Bismarckbraun zu sichern, welches nach 
ihm dem Carmin, Picrocai-min, Eosin und anderen Theerfarbstofifen weit 
vorzuziehen sei. In den siebziger Jahren Ringt übrigens jene Spielerei 
jnit einer grossen Zahl von Theerfarbstofl'eu, welche die Mikrotechnik 
mit so viel Ballast überbürdete und welche ihren Höliepunkt gegen 
die Mitte der achtziger Jahre erreicht hat, bereits an; die mikrosko- 
pischen Pi'iiparate fangen an in den buntesten Faiicn zu prangen, 
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ohne indessen, mit gewissen wenigen Ausnahmen, mehr zu zeigen, als 
die bescheidener gefärbten. 

Trotz der grossen Präpotenz, mit welcher die Theerfarbstoffe in der 
Geschichte der Mikrotechnik sich vordrängen, wage ich es zu behaupten, 
dass wir ihnen in der ernstlichen Förderung unserer Wissenschaft, abge- 
sehen von der Bacterienforschung, weit weniger verdanken, als sogar den 
Metallsalzen, namentlich dem salpetersauren Silber und dem Gold- 
chlorid. Eine Ausnahme bildet nach den neuesten Erfahrungen das 
Methylenblau, welches in seiner Art bis jetzt unersetzlich ist und in der 
Zukunft eine immer grössere Rolle spielen wird, wenn sich die übrigen 
Theerfarbstoffe, vielleicht noch Safranin und Methylgrün, Pikrinsäure, 
Eosin und Säurefuchsin ausgenommen , immer mehr auf ihr eigentliches 
Gebiet, auf die tiacterienforschung, beschränkt haben werden. 

Die Differenzirung der Gewebselemente durch ße- 
duction von Silbersalzen ist eine beinahe ebenso alte Färbungs- 
methode, wie die Carmintinction. Ebenso wie bei der Carmintinction 
der ersten Methode (von Gerlach 1858), welche allgemeineren Anklang 
gefunden hat, mehrere unbeachtet gebliebene vorausgegangen sind (so 
von GöPPERT und Cohn 1849, von Corti 1851 u. s. w.), hat auch die 
Versilberungsmethode von Recklinghausen [1] 1860, die so 
grosses Aufsehen erregte, ihre bescheideneren Vorgänger gehabt in den 
Mittheilungen von Flinzer [1] 1854, von Hartig [3] 1854, welcher 
mit salpetersaurem Silber den Zellkern färbte, und von His [1] 1856. 

Sowohl die Silbermethode, als auch die jüngere, von Cohnheim 
[1] 1866 eingeführte Goldmethode, welche in Betreff der Färbung, 
die sie giebt, ganz unrichtig mit der ersteren zusammengepaart wird, 
hat eine ganze Litteratur von Controversen hervorgerufen. Dagegen 
ist dem Osmiumtetraoxyd auch als Färbungsmittel ein ungetheilter 
Beifall zugekommen ; die Bräunung der Gewebe bei der Osmiumfixirung 
ist erst in der dritten Periode, als die Färbetechnik bereits grössere 
Fortschritte gemacht hatte, zu einem störenden Ballast in den Augen 
vieler Mikroskopiker geworden. 

Trotz der grossen Anzahl von Forschern, die sich mit ihnen be- 
schäftigten, sind Silber- und Goldmethode in der ganzen zweiten Periode 
in ihren Kinderschuhen geblieben. Kein Wunder, dass sie manche 
Forscher nicht recht ernst nehmen wollten und die mit ihnen erzielten 
mikroskopischen Bilder nicht nur für äusserst capriciös und unzuver- 
lässig, sondern durchweg für trügerisch erklärten, von welchen keine 
Schlüsse von wissenschaftlichem Werth auf die natürlichen Structuren 
des Objectes gezogen werden können. 
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Unzuverlässig, capriciös sind die beiden Methoden in der That 
gewesen; das waren jedoch, in geringerem Grade, sogar die Carmin- 
und Hämatoxylin-Tinctionen dieser Periode. Aber eben so, wie sich aus 
den Carmin- und Hämatoxylin-Tinctionen, allerdings erst in der dritten 
Periode, vollkommen sichere Methoden herausgebildet haben, steht diese 
Vervollkommnung auch den Silber- und Goldfärbungen bevor; bis heute 
ist sie blos zum Theil eingetroffen. 

Das ursprüngliche RECKLiNGUAUSFJNVche Verfahren der Silber- 
imprägnirung hat in der zweiten Periode gar keine erwähnens- 
werthe Weiterbildung erfahren ; wesentlich Besseres leistet keine der 
zahlreichen Vorschriften. Nur eine wollen wir, als den ersten Schritt 
in einer Richtung, in welcher der Silberimprägnirung die halbe For- 
scherwelt zu erobern beschieden war, hier erwähnen : die Methode 
GoLGi's [1] 1873, das Einwirkenlassen der Höllensteinlösung auf kleine 
Stücke des Centralnervensystems, welche vorher in doppelt chromsau- 
rem Kali erhärtet wurden. Dieses Verfahren ist nämlich sozusagen 
die Embryonalanlage der berühmten GoLoi'schen Schwarzfärbun gs- 
methode durch Chromsilber. 

Ebenso würde ich in der Geschichte der Goldmethode innerhalb 
der zweiten Penode blos ein Verfahren als solches bezeichnen, welches 
in gewisser Richtung wesentlich bessere Resultate zu liefern im Stande 
ist, als die ursprüngliche CoiiNiiEiM'sche Vorschrift. Gerlach's [3] Ver- 
fahren (1872) ist für allgemeine Zwecke rationeller, als das Cohn- 
HEiM'sche, da nach ihm Schnitte mit dünner Lösung von Goldchlorid 
oder Goldchloridkalium durchtränkt werden und so die Färbung gleich- 
massiger erfolgen kann. Gerlacu's Idee, welche in der zweiten Periode 
nicht weiter verwerthet wurde, ist die Grundlage, auf welcher die 
Goldmethode weiter entwickelt werden muss, da die intensivste Fär- 
bung der leitenden Substanz, wie ich mich überzeugt habe (cfr. p. 135 
und Abschnitt XII) , keineswegs von dem frischen , von tixirenden Rea- 
gentien unbeeinflussten Zustande des Objectes abhängt. Eine sehr be- 
liebte und verbreitete Goldmethode ist das Verfahren LOwit's |1] 1875. 
Nach meiner Ueberzeugung bedeutet es der CoiiNiiEiM'schen Methode 
gegenüber keinen wirklichen Foilschritt ; es wäre nicht geeignet ge- 
wesen, die Skepsis eines Beale's gegenüber den Resultaten Cohnheim's 
zu vertreiben. „Schon Cohnheim's Zeichnungen", sagt er, „erwecken 
in meinem Sinn Zweifel an der Genauigkeit seiner Beobachtungen 
und seine Methode hat, wenigstens in meinen Händen, bei weitem 
nicht so befriedigende Resultate geliefeit, wie die, welche ich mit an- 

7* 
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deren Untersuch ungsmethoden bekommmen habe." (Bealb [1] p. 113 
und [2] p. 1301.) 

Irrationell in der Ausführung, unzuverlässig in den Resultaten 
und dennoch zu den wichtigsten Entdeckungen führend, ist die Silber- 
und Goldmethode ein bezeichnender Repräsentant der ganzen Mikro- 
technik der zweiten Periode. Im Gegensatz zu dem mikrotechnischen 
Nihilismus der ersten Periode, hat die zweite eine Unzahl von ver- 
schiedenen Mitteln und Methoden aufeinandergehäuft, ohne sie jedoch 
ihrem Wesen nach zu ergründen und in der Praxis die Wege, welche 
sowohl der Natur des angewandten Mittels, als auch der Beschaffen- 
heit des behandelten Objectes am meisten entsprächen, gefunden zu 
haben. Die hauptsächliche Bedeutung der zweiten Periode für die 
Mikrotechnik sehe ich dai'in, dass sie die Laboratorien der Chemiker 
auf der Suche nach mikroskopischen Reagentien durchgestöbert und 
bereits beinahe alle Substanzen, welche auch nur einen Anschein von 
Brauchbarkeit für unsere Zwecke besassen, der Mikroskopie zugäng- 
lich gemacht hat. Dieselben näher zu prüfen und die richtigen Me- 
thoden ihrer Anwendung festzustellen, d. h. auf Grund der Vorarbeiten 
der zweiten Periode eine rationelle Mikrotechnik aufzubauen, ist der 
dritten Periode übrig geblieben. Inwiefern letztere diese Arbeit bis 
heute vollenden konnte, wird in den folgenden Abschnitten des Nä- 
heren dargethan. Wir wollen aber im nächsten Capitel, um den 
Ueberblick zu erleichtem, vorläufig die wichtigsten Enningenschaften 
der dritten Periode kurz registriren und die allgemeine Richtung ihrer 
Mikrotechnik schildern. 

Viertes Capitel. 
Dritte Periode. 

§ 11. 

Einfluss der Modegegenstände biologischer Forschung 
auf die Fortschritte der Mikrotechnik und umgekehrt. 

Mit der höheren Entwicklung jeder Wissenschaft ist eine grosse 
Specialisirung in der Arbeit der Forscher verbunden. Als eine natür- 
liche Folge dieser Specialisirung erscheint auch die der Technik, wel- 
cher sich jene Richtung des Forschens überhaupt bedient. Eine für 
specielle Forschungen angepasste und daher in ihrer Art 

1) „Cohnheim's drawings alone excite doubt in my mind concerning the 
accuracy of his observations, and, at least in my hands, the mode of prepa- 
ration recommended has not aiforded results nearly so satisfactory as those 
I have obtained by adopting other methods of investigation." Und diese 
Aeusserung ist in der Auflage von 1880 unverändert stehen geblieben! 
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vollkommenere Te e hn i k mnss aber nicht noth wendigerweise eine 
einseitige Technik sein. Diese ist immer mangelhaft, weil sie, 
wie werthvoll die Methoden, auf welche sie sich beschränkt, sonst 
auch sein mögen, nie zum tieferen Ergründen ihres Gegenstandes and 
zn vollkommen sicheren Resaltaten in der Erkenntniss der Verhält^ 
nisse führt. Und doch wird die mikj-o technische Einseitigkeit sogar 
der besseren Forsclier auf dem Gebiete der Biologie, besonders seit den 
achtziger Jahren, immer anffallender. 

Anf den allgemeinen Gang der Entwickeinng der Mikrotechnik 
mösste aber jene Einseitigkeit der einzelnen Forscher von günstigem 
Einflnss sein, wenn die verschiedenen besseren Forscher auch in ver- 
schiedenen Eiclitungen arbeiteten nnd so die Mikrotechnik in ver- 
schiedenen Richtungen gleichzeitig vertieften; ihre eigene Entwicke- 
inng würde also dadurch keine einseitige werden. Leider sehen wir 
jedoch in den zwei letzten Decennien, daas sich die grosse Mehrzahl 
der besten Mikroskopiker zu gewissen Zeiten immer auf ein nnd das- 
selbe biologische Problem, ja sogar auf ein und dasselbe, bald mit 
Becht, bald mit Unrecht als besonders geeignet erachtete üntersuchangs- 
object wirft und sich dabei einer nnd derselben Hikrotechnik bedient. 
Dem zufolge bearbeitet man anch von der Hikrotechnik beinahe aus- 
schliesslich nur ein gewisses Gebiet nnd lässt die anderen für längere 
Zeiten uncultivirt. 

Ob nun das Auftauchen solcher Mo de gegen stände der biologischen 
Wissenschaft selbst von Nutzen oder nachtheilig ist. lassen wir diesmal 
dahingestellt sein ; dass es aber für die Mikrotechnik im Ganzen 
besonders erfreulieh wäre, wird man kaum behaupten können. Ein 
Glück noch, wenn zwei oder mehr solche Modegegenstände auf einmal 
existiren und die wissenschaftliche Welt unter sich theilen. 

Zwei Themata dieser Art waren zu Anfang unserer Periode die 
Entwickelungsgeschichte der Selachier und der feinere Bau des Zell- 
kernes, namentlich des sich in mitotischer Weise theilenden Kernes. 

Die hauptsächlichste Stätte, wo das erste Thema im Anschluss an 
die Arbeiten Gegenuaue's^ und Sejiper's^, welche sich noch mit einer 



1) PiP. hier hesondera geraeinte berühmte Arbeit C. Gegenbaur'b (Unter- 
HUchungcn zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. III. Heft: Das 
Kopfskeli't der t^elachier, ein Beitrag zur Erkenntniss der Genese des Kopf- 
Bkeleta dir Wirbelthiere. X, 31G pp. 4", mit 22 Tfln. Leipzig, Enoeuiann, 
1872) ist tibrigens blos zum geringsten Theil eine raikroakopische Unter- 
suchung. 

2) Semper, C, Die Stamm esverwandtachoft der Wirbelthiere und Wirbel- 
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ziemlich primitiven Mikrotechnik behelfen mussten, weiter bearbeitet 
wurde, war die zoologische Station in Neapel. Eine grosse Anzahl der 
auf diesem Gebiete massgebend gewordenen Forscher arbeitete ent- 
weder hier (so u. A. Balfour, Dohrn, P. Mayer, van Wijhb) oder be- 
diente sich wenigstens in irgend einer Weise der Mittel der Station. 
Bei ähnlichen Untersuchungen kam es nun zunächst hauptsächlich 
darauf an, den Aufbau der Organe aus den Zellen und die gegensei- 
tigen Beziehungen der Organe zu einander durch den ganzen embryo- 
nalen Körper zu verfolgen. Dieses war zwar schon bei der Mikro- 
technik der vorhergehenden Periode möglich, jedoch zu einer Zeit, 
wo die besten Forscher jeden aus freier Hand gemachten Schnitt auf 
einem besonderen Objectträger behandelten, ungemein schwierig und 
zeitraubend, abgesehen davon, dass die damals erzielten Schnitte sehr 
ungleichmässig dünn gewesen sind und sich bald als zu dick erwiesen, 
obwohl sie nicht einmal das Verbleiben der Elemente in dem Schnitt 
und in ihrer natürlichen Lage sichern konnten. Es galt also eine 
Technik auszuarbeiten, welche das Schneiden wesentlich erleichterte, 
Verschiebungen und Verletzungen der Theile im Object vorbeugte, die 
mögliche Schnittdicke herabsetzte und das Festliegen einer grösseren 
Anzahl von Schnitten auf einem und demselben Objectträger in der 
natürlichen Reihenfolge in gleicher Orientirung bei den weiteren Ope- 
rationen sicherte. Dieser Aufgabe unterzog sich auf der zoologischen 
Station zu Neapel eine kleine Gruppe von Forschem, welche zum haupt- 
sächlichsten Gründer der modernen Paraffin-Schneidetechnik wurde 
und in mikroskopischer Hinsicht eine Schule gemacht hat, die ich hier 
schlechthin die Neapler Embryologenschule der achtziger Jahre 
nennen will. 

Eine ganz andere Jilikrotechnik bildeten jene Forscher aus, 
welche sich, mit W. Flemming an ihrer Spitze, mit dem zweiten der 
genannten Themata beschäftigten. Sie gründeten in mikrotechnischer 
Hinsicht die deutsche Cytologenschule der achtziger Jahre. Ihnen 
kam es wieder besonders auf die gute Erhaltung und Färbbarkeit des 
Zellkernes an. Beinahe alle von ihnen vorgeschlagenen Fixirungs- 
mittel — die beiden FLEMMiNG'schen Flüssigkeiten in erster Linie — 
ergeben mehr oder weniger gute Kembilder, namentlich während der 
Mitose, einige verwischen aber die Zellgrenzen, andere verändern die 
äussere Form der Zelle, und alle richten den Zellkörper nicht selten ganz 



losen — in: Arbeiten aus dem zool. zoot. Institut in Würzburg. Bd. II, 1875, 
p. 25-76, mit Taf. I-III — , und mehrere andere Untersuchungen über dieses 
Thema aus den siebziger Jahren, 
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u. Hauptsüclilirh Jen Forsdiern jener Schule ist jedocli der grosse 
Aufschwung der feineren KernfUrbiingsmethoden, in erster Linie der 
Technik der Theei'farbstoffo zu verdanken. Ein Anawuchs der letzteren 
sind verschiedene Melirfachfärbungen , vun welchen die Wissenschaft 
nicht einmal so viel Nutzen wie die Farbstefffabri kanten gezogen hat. 
Während also die, eine Gruppe von Forschem, das Ohject nach dem 
FixLren in Sublimat oder KLEiKBNHEKa'scher Pikrinschwe feisäure und 
Durchfärben des ganzen, unvernehrten Objectes womüglich in 
Boraxcarmin (höchstens noch in Kleinenbekg's Hämatoxylin) in Chloro- 
form-, Benzol- oder XylolparaÖin einschmolz und in endlose Schnitthän- 
der zerhobeite, welche sie in Canadahalsam einschJoss, flxirte die andere 
Gruppe das vorher in kleine Theile zerstückelte Object in Chrora- 
säure oder Osmiumtetraoxyd, meist aber in verschiedenen Mischungen 
von Chrom-, Osmium- und Essigsäure, förhte es ja nicht vorher und 
hatete sich, es mit Paraffin gründlich durchzuschmelzen. Sie zog das 
Einklemmen zwischen HoUundermark oder das einfache Umgiessen mit 
Paraffin oder Celloidin, damit sie das flhject nicht durchtränken, noch 
immer vor und Rtrbte die unter Alkoholhenetzung gemachten Schnitte, 
welche meist recht dick ausfallen mussten und auf deren Reihenfolge 
es ihr nicht ankam, in dem Uhrglase in verschiedener Weise. Uebri- 
gens vermied man das Schneiden noch immer am liebsten; falls dies 
nicht mehr anging, wurden die Schnitte erst, nachdem sie mit einem 
Pinsel oder Spatel durch die verschiedenen Flüssigkeiten geführt waren, 
auf den Objectträger gelegt, dort ausgebreitet, mit Löschpapier von 
[dem Vormediiim befreit und so. meist in Dammai-ümiss, eingeschlossen. 
Demgeniäss blieb die Schiieidetechnik lange Zeit die schwache 
Seite der Cytologen schule, welche, besonders anfangs, mit Vorliebe 
t leicht von dem flsirten Material abziehbare Häutchen zur Untersuchung 
t Wählte. Sie bezeichnete die hauptsächliche Kunst der Emhryologen, das 
I -voUkoDunene Durch schmelzen des Objectes mit Paraffin, als eine rohe 
k Methode, welche die histologischen Feinheiten nur zerstören kann'. Der 

1) Plemmin« ([8] p. 355) urtheilt Über das DurcbBchmelzen des Ob- 
I jectes mit Paraffin 1884 noch in der folgenden Weise: „Wo ich an HSr- 
l'tungK- und Schnittpräparaten möglichst naturgetreue Erhaltung von Zell- 
[ und EeruBtructuren und dabei gleichmässige scharfe Färbungen haben wollte, 
I' Aabe ich das Durchfärben und Durchschmelzen überhaupt niemula ange- 
I wendet, denn es ist dafür keine durchweg aicheru Methode. Ich weiss zwar 
f reichlicher Erfahrung, dasa man damit bei sehr sorgfältigem Verfahren 
I und bei geeigneten Objecten gan£ ebenso gute Erfolge haben kann, als 
I audenveitig, man ist dessen aber nicht ganz sicher, und kann hei ganz 
i gleichem Verfahren in einem Falle Vcraerruugen durch die Parafündurch- 
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EmbiTologre da<repen. welcher auf diese histologrischen Feinheiten nicht 
neuperig war. hatte noch mit der Beschreibung: der mikroskopischen 
Topographie der einzelnen Entwickelungsstadien seines Objectes vollauf 
zu thun und war ganz zufrieden, wenn ihm die Reihen der auffallend 
gefärbten Zellkerne als Wegweiser heim Verfolgen der Keimblätter dien- 
ten. Die Veberzeugung wurde noch nicht allgemein — was sie übrigens 
auch heute noch nicht ist — dass man die wahre Bedeutung der im 



Schmelzung (oder Celloidindurehtränkung) und durch die Wiedererstarrung 
erhalten, während im anderen Alles tadellos conservirt sein kann. . . . Wo 
ich also keine ganz gleiehmässigen Schnittserien zu machen habe, und die 
Schnitte nicht unter 10 bis ir> ii Feinheit zu haben brauchen, bette ich auch 
bei allen anderen Vorbehandlungen** — als der Fixirung in dem stärkeren 
l'hroni-Osmium-Essigsäureiremisih ..meine Präparate stets noch in Durch- 
tränkimir mit Alkohol in Paraftin von möglichst geringem Wärmegrad, oder 
auch HoUundermark, oder mit Hülfe von Cellnidin ein, schneide sie unter 
Alkoholbenetzunir und färbe die Schnitte; das macht nicht grössere, eher 
gerinirere Mühe als das I>urchschmelzungs verfahren, wenn dieses ganz sorg- 
fältig gehandhabt sein soll, und gestattet, was ausser der sicheren Conser- 
vation eine Hauptsache ist, viel freieren Spielraimi im Tingiren und in der 
sonstigen Behandlung". 

Daran, wie viel die feinere Beschaffenheit der Zellen — ganz abge- 
sehen Von den Verzerrungen der Lage und Form und von dem Verlust even- 
tuell grosser Giengen der Bestandtheile des Oewebes — in dem durch totale 
Durchtränkimg mit der Einbettungsmasse nicht geschützten Object durch 
den mechanischen Insult des Messers beim Schneiden leiden 
kann, imd wir sehr dieser Insult durch die richtige interstitielle und 
intracelluläre Einbettung vermindert wird, haben die Cytologen gar 
nicht sredachr. Auch das scheinen sie damals meist nicht ge>>'usst zu haben, 
dass man die triM?knen Paraftin- 04ler feuchten l'elloidinschnitte direct vom 
3Iesser auf dem (^bjectträger befestigen und so in jeder beliebigen Weise auch 
nachträglich färben kann und damit auch die verschiedenen Beschädigungen 
der Schnitte beim Uebertragen aus einem Thrglase in das andere voll- 
kommen vermeidet. — Andere urtheilten über die mikrotechnische Schablone 
der Embryol«>gen. über ..die 3Iethode der Normal-Anatomie" noch ungünstiger. 
So sagt Brass ([1] p. 49). dass man „die complicirten und verwickelten Ein- 
bettungs- und Schnittmethoden**, in welchen sich gerade die Neapler Em- 
bryologenschule am meisten auszeichnete, möglichst zu vermeiden hat, wo 
es auf Conservirimg feinster Structurverhältnisse ankommt. Nach seiner und 
mancher Anderer Meinung ..vernichten** jene 3Iethoden ,,zum Theil die 
feinere Struetur der Zellen vollständig und sind ganz dazu angethan, falsche 
Bilder zu erzeugen**. Uebrigens haben die betreifenden Forscher meist gar 
keinen Begritf von der schon damals erreichten Höhe der Schneidetechnik 
der Neapler ^likrographen gehabt, wie es z. B. aus der citirten Arbeit von 
Brass (p. 49) ganz deutlich hervorgeht. Dagegen war der Neapler Schule 
ilie hochentwickelte Fixirungs- imd Färbungstechnik der Cytologen ziemlich 
fremd geblieben. 
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embryonal eti Körper zu verfoI(j;enilen Elemente vielfach erst dann er- 
kennt, wenn auch ihr feinster histologischer Chai^ter durch die Fixi- 
mng erhalten nnd durch die Färhnng differenzirt ist. Deshalb blieben 
die Embryologen kiihi den Bemühnngen gegenüber, bessere Fixirungs- 
mittel ffir die histologischen Feinheiten zn erfinden, nnd deshalb spra- 
chen sie mit einer gewissen Geringschätzimg von den Theerfarhstoffen'. 

So standen sich in der ersten Hälfte der achtziger Jahre zwei 
mikrotechniscLe Schablonen ziemlich schroff gegeniiber, nnd während 
sie selbst mehr nnd mehr vervollkommnet wnrden, blieb das übrige 
Feld der Mikrotechnik eine Zeit lang beinahe ganz unbearbeitet. 

Die Schablone, nach welcher die Embryologen im Vor- 
bereiten ihres Objectes znr mikroskopischen Untersuclinng verfahren, 
ist in erster Linie auf Grund der Mittheilungen von W. Gibsbbbcht 
[1] und [2] und P. Ma\er [1 J J und 4] resp. von A. Andres, W. 
GiKSBfiEcnT und P. Mayfr festgestellt worden Ebenso wichtig aber, 
wie diese eigenen Mittheilungen waren die verschiedenen Kunstgriffe 
der genannten Forscher insbesondere ^on P JLater, welche, auf der 
zoologischen Station von Neapel gew is^ennaassen zur Tradition ge- 
worden, erst durch andei-e eine Verfiffentlichung erfahren. Ueberhaupt 
war die zoologische Station yon Neapel das eigentliche Centrum, von 
wo sich die moderne Paraffin-Schneidetechnik über die ganze wissen- 
schaftliche "Welt verbreitete. Umfassende Referate über die in der 
Station übliche Methodik von Forschern verschiedenster Länder tru- 
gen dazu bei^. Gerade durch den Vergleich eines solchen aus dem 
Jahre 1884 von A. Gravis [1] mit der P. MAYER'schen Beschreibung 
[I] der bis zu dem Jahre 1879 auf der Station üblichen und noch 
ganz das Gepräge der zweiten Periode an sich tragenden Methoden 
sieht man den grossen Fortschritt in dieser Bichtnng am besten. 



') Paüi Mateb sagt ([1] p 30 3] J „Von <Ier Verwendung der Anilinfarh- 
Bh ffe ist man in der Zool Station völlig zurTickgekommen .... So lange 
es sich also nicht um Sichtbirmachnng von Diffcrenziruugcn in Membranen, 
von Btaditn des \ erknuLherungspruceases u. b. w. handelt, kann von der 
gruBBen Cruppe dieser Mittel völlig abgesehen werden". Die hauptsächliche 
Ursache dieses absprechenden Urtheils hegt jedocli darin, dass die Neapler 
Mikrographcn Ende 1079 mit der Technik der Tinetion durch Thcerfarb- 
Btoffp wtlchc doi,h durch Flfmhi>( her its eine ziemliche Vervollkommnung 
erfahren halte ebenso wenig v rtraut n iren, wie die meisten Cytologen der 
deutschen Liburatonen noch 1884 mit der Neapler Schneideteehnik. Dieses 
geht ans den wenigen Zeilen welche P ÄLvykr in seiner citirten Arbeit 
den Thcerfarbstoflen widmet deutlich genug hurvor. 

2) &ü unter Anderen \\ tut man C Ü [1] 1882, Gravis [1] 1884, Ca- 
bMklaksAü y DB Lleüpakt [1] 1885 II. 8. w. 
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Die c y 1 1 ^ i s c h e Schablone der Behandlung des Untersuchungs- 
objectes verdankt ihre Entstehung, wie erwähnt, in erster Linie den 
Mittheilungen von W. Flkmming vom Jahre 1878 an ([1] 1878, [la] 
1879. [2\ und [Sa] 1880. 13]. |4| und |4a] 1881), welche in seinem 
ausführlichen Werke über Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung [5] 
1882 zusammengefasst und auch in methodischer Hinsicht vermehrt 
wurden. Zu diesen kam endlich |(>] 1884 die Veröffentlichung des 
stärkeren Chrom-Osmium-Essigsäuregemisches, welches viele 
Mikrogi'aphen lange Zeit als ein univei-sales Fixirungsmittel betrach- 
teten. 

Je nachdem nun ein Forscher in der Schule der Cytologen oder 
der Embryologen seine mikrotechnischen Kenntnisse gesammelt hatte 
und ihm dort die betreffende Schablone als die allein seligmachende 
gepriesen wurde, verfuhr er. was für einen Gegenstaud und was für 
ein Problem er auch vor sich hatte, meist ausschliesslich entweder 
nach der einen oder nach der anderen. Mit welchem Nutzen für die 
Wissenschaft, ersehen wir zur Genüge aus solchen histologischen Arbeiten 
der achtziger Jahre, welche nach Paraftinserien des in toto tingirten 
Objectes gemacht wurden, oder aus solchen embryologischen Arbeiten, 
welchen einzelne, in dem Uhrglase tingirte Schnitte des zwischen Hol- 
lundermark eingeklemmten Embryos als Grundlage dienten. 

Erst sehr allmählich kam es wenigstens zur Combinirung der Voi- 
theile der beiden Schablonen, wodurch zugleich ein grosser Theil der 
beiderseitigen Nachtheile vermieden wurde. Auf Seiten der Cyto- 
logen war hierbei das Wichtigste, dass auch sie das Schonende des 
vollkommenen Durclitränkens der Gewebe mit der Einbettungsmasse 
einsahen und antingen, kürzere Serien sehr viel dünnerer Schnitte als 
früher zuerst auf dem Objectträger festzulegen und dann den weite- 
ren Manipulationen des Färbeiis etc. zu unterwerfen. Die Embryo- 
logen dagegen Hessen die Pikrinschwefelsäure bei Seite und küm- 
uieilen sich etwas mehr um eine feinere Fixirung; auch sie fingen 
an. anstatt das ganze Object die auf dem Objectträger aufgeklebten 
Schnitte zu färben. 

Andererseits wurde bei den Cytologen die Hegemonie der Chrom- 
Osmium-Essigsäure nach und nach erschüttert. Als auch die Structur des 
ruhenden Kernes und des Zellleibes ihre Aufmerksamkeit mehr in An- 
spruch zu nehmen begann, wurde die Cliromsäure in dem Osmium-Essig- 
säuregemisch dui'ch ^[etallsalze. zuerst durch Platinchlorid, dann für 
gewisse Zwecke auch durch Kali bichromicum und Eisenchlorid 
ersetzt. Auch der Alkoholcisessig und die Mischungen von Pikrin- 
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I säure mit Osniinmtetraoxyd und Essigsäure, besonders aber die 
" concentrirte wässerige Subliinatlösung' kamen zu ihren Rech- 
ten. In den letzten Jahren wnrden endlich die chromatischen Figuren 
des sich theilenden Kernes von dem Schauplatz cy tologischer Beobachtung 
beinahe ganz verdrängt, und Beschaffenheit und Verhalten von Attrac- 
tionasphäre nnd Centrosoma — nebst dem Bau des Centralnervensystems 
' sowie Verlauf und Endigung der Nerven - — zu dem Modethema feinerer 
mikroskopischer Untersuchung. Das in den Vordergrund getretene 
Centrosoma hat aber besonders auf Grund der Arbeiten von van Beneden 
I und Neyt ([1] 1887). F. Hekmank ([IJ 1889 und [2j 1891). Flemminh 

I ([8] und [9] 18SI1) und M. Heioenhain ((!] 1892 und [2] 1894) auch 
S- die cytologische Technik ganz wesentlich verändert. Nun sind die' 
■ ailerdfinnsten Schnitte zum Eri'orderniss geworden, welche gar nicht 
ft anders, als nach vollständigem Durchtränken des Objectes mit der Ein- 
P bettungs.m»sse gemacht und gar nicht anders, als auf dem Objectträger 
durch Oapillarattraction tixirt, richtig gefärbt werden können. Von 
den Farbstoffen steht entschieden das so viele Modiücationen in der 
Anwendung gestattende und so feine Nuancen in der Färbung gebende 
Hämatoxylin (d. h. meist Hämatein) obenan; gegen die Hämatoxylin- 
fftrbungen^ wird sicli weder die sonst aucli sehr gerühmte und zur Mode 
I gewordene EKRLicü-BiomirscUe Färbung mit dem Ciemisch von 



') Bei M. Heioenhain ([1] p. 113) leflcn wir löftü iibpr die Anwendung 
dpB SublimatB ilurch die Cytologen Folgendes : „Ea iat mir nicht recht be- 
greiflich, warum dieses Mittel, welches die feinsten Details der Kem- 
niid Frohiplasmastructur so vorsüglich erhält, hishcr noch ho wenig Eingang 
iu die Technik der Celluliirhistologie finden konnte". Nach unserer Deber- 
zeiigiing iat der Grund, weshalb die Cytologen das Sublimat nicht ange- 
wandt haben, derselbe, aus welchem die Embryologen nicht üiir Chtom- 
Osmium-Essigeäure greifen wollten. Jede Schule brauchte jene Mittel mit 
Vorliebe, deren Anwendung von ihr selbst ausgegangen ist; nnd das Subli- 
mat hat sich in seiner modernen Verwendung von Neapel aua verbreitet. 
Die Koryphäen , welche gewisae Mittel in Mode gebracht haben, sind für 
dieselben zu sehr eingeuammen, imi es filr uothwendig zn finden, auch etwas 
Anderes z\i versuchen, auch sind nie in dieser Beziehung oft etwas zn be- 
quem und wellen manchmal deshalb keine ihnen bisher fremde Methodik sicli 
aneignen. Und wie die Hrnesen zu arbeiten pflegen, so trachten es auch die 
Kleinen zu machen. Revolntiuuäre fJchUler werden todt gemacht, und nur 
wenn das nicht gelingt, ändert sieh die Technik der Schale. 

-) Noch immer spreche ich hier, nm einen allgemeineren Ausdruck ge- 
brauchen zu können, schlechthin von Hämatoxylinfärbungen, ohne in Betracht 
au ziehen, was für eine aus dem Hitmatiixylin derivirte chemiache Substanz 
die Pßrbuttg selbst bewirkt oder in der FarllQsung bereits vorhanden ist, 
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Rubin, Orange und Methylgrtin, noch die Fleidong ' s c h e 
Dreifachfärbung mit Safranin, Gentianaviolett und Orange 
auf die Dauer behaupten können. Es ist übrigens unter dem Zwange 
der Schwierigkeiten des zuletzt erwähnten Modethemas wieder eine ganz 
neue Methodik erst im Begriffe sich zu entwickeln, welche für eine 
Reihe von Jahren zur neuen Schablone cytologischer Mikrotechnik zu 
werden droht. 

Wenn nun auch das Auftauchen von Modemethoden mit dem eines 
Modethemas nicht immer so deutlich in ursächlichen Zusammenhang 
gebracht werden kann, und wenn man auch nicht leicht zu erkennen 
vermag, welches von beiden die Ursache und welches die Wirkung 
Sei, so sehen wir in der Geschichte der Mikrotechnik doch wiederholt 
das Gegentheil des im Obigen erörterten Falles, dass nämlich neu auf- 
getauchte, glückliche Methoden gleichzeitig eine auffallend grosse An- 
zahl von Mikrographen zu einem Thema treiben, welches gerade in 
der betreffenden Methode ein ausgezeichnetes Hülfsmittel der Bearbei- 
tung gefunden zu haben scheint. So stellen neue Methoden neue Mode- 
themata in den Vordergrund. 

Entschieden so ist es mit dem zweiten hauptsächlichsten Mode- 
thema der mikroskopischen Forschung der Gegenwart, mit dem Bau 
des Centralnervensystems und derVersorgung des Körpers mit 
Nerven, sowie mit den drei neuen Jilethoden der Behandlung des Ner- 
vensystems gegangen, welche in kurzer Zeit nacheinander, von 1884 
bis 1886, veröffentlicht, oder wenigstens dann erst in weiteren Krei- 
sen bekannt geworden sind. Diese drei Methoden sind die Weigert- 
sche Hämatoxylinfärbung in ihrer ursprünglichen Form 1884 
(Weigert [1]), die EHRucii'sche, fälschlich so genannte vitale Methy- 
lenblaufärbung 1886 (Ehrlich |1]) und die GoLGi'sche Schwarz- 
färbung durch Chromsilber, die in ihrer ursprünglichen Form 
zwar bereits aus 1873 (Golgi [1]) datirt und schon 1880 (Golgi [2]) 
zweckmässig modificirt wurde, jedoch erst nach dem Erscheinen des 
Hauptwerkes von Golgi (1886 [3J), besonders nachdem Kölliker (1887 
[1]) auf sie aufmerksam gemacht hatte, allgemeinere Anwendung fand. 

Nun haben alle 'drei Methoden eine ausgedehnte Litteratur her- 
vorgerufen; das, was besonders auf Grund der GoLGi'schen Schwär- 
zung des mikroskopischen Bildes zusammengeschrieben wurde, macht 
selbst eine ganze Bibliothek aus. Die Herstellung und die, wenn 
auch oft peinlich genaue, bisher jedoch fast immer kritiklose Be- 
schreibung von GoLGi'schen Bildern nimmt heute eine unverhältniss- 
mässig grosse Menge von wissenschaftlichen Arbeitskräften für sich in 
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Ansprach. Die grosse Förderung, deren sich unsere Kenntnisse von dem 
Centralnervensystem der Wirbelthiere durch die GoLoi'sche Methode zu 
erfreuen hatten, ist nicht zu leugnen ; nicht weniger wurde aber durch 
sie in der letzten Zeit auch litterarisch gesündigt, und es deutet auf 
keine gesunden Zustände in der Wissenschaft, wenn die ganze, schein- 
bar glänzende forscherische Laufbahn gewisser Mikrographen auf einer 
so einseitigen und Alles in Allem doch rohen Methodik beruhen kann. 
Dieses Urtheil hoffen wir im XU. Abschnitt des vorliegenden 
Bnches durch eine eingehende Kritik der Golgi 'sehen Methode recht- 
fertigen zu können. Hier dagegen wollen wir eine weitere Erörterung 
des Zusammenhanges zwischen dem Erscheinen von Modemethoden und 
Modethemata mikroskopischer Forschung unterlassen und in den fol- 
genden Paragi'aphen lieber die wichtigsten Momente der Entwickelung 
der Mikrotechnik in der dritten Penode kurz aufzählen. 

« 12. 

Neue Mittel und Methoden der dritten Periode: Fixinmgstechnik. 

Die Mikrotechnik hat in der dritten Periode besonders grosse 
Fortschritte gemacht : a) im Haltbarmachen natürlicher mikroskopischer 
Structuren bei den Eingi'iffen der weiteren Behandlung und für Dauer- 
präparate (Fixirungstechnik), b) im Zerlegbarmachen des Unter- 
suchungsobjects in feine Schnitte ohne mechanische Beschädigung der 
feinsten Structuren (Einbettungstechnik), im Schneiden selbst 
und in der Befestigung der Schnitte auf dem Objectträger in gewünsch- 
ter Lage (eigentliche Schneidetechnik), c) im Auffällig- oder 
wenigstens Sichtbarmachen fixirter, seltener erst nachträglich zu fixi- 
render Structuren (F ä r b e t e c h n i k). In anderen Richtungen der Mi- 
krotechnik (Untersuchungsmethoden des lebenden Objec- 
tes, Macerirungs meth öden, Inj ectionstechnik, Technik 
des Aufbewahrens mikroskopischer Präparate und die des Unter- 
suchungsobjectes, aus welchem erst später mikroskopische Präparate 
verfertigt werden sollen, mit einem Woil die Conservirungs- 
methoden etc.) hat die dritte Periode unvergleichlich weniger Fort- 
schritte herbeigebracht, als in den drei obigen. Unsere Aufzählung der 
neuen Methoden wird sich also in diesem Paragraphen auf jene be- 
schränken. 

Die Fortschritte auf unserem Gebiete können überhaupt erstens 
darin bestehen, dass den bereits eingeführten Mitteln entweder durch 
Constatiren bekannter Vorzüge bei immer mehr Objecten oder durch 
Entdeckung von neuen Voitheilen eine allgemeinere Verbreitung ge- 
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sichert, oder aber die Art und Weise ihrer Anwendung in rationeller 
Weise modificirt wird (Vertiefung der Technik); zweitens darin, 
dass früher empfohlene und allgemein gebrauchte Mittel als irrationell, 
unzweckmässig oder wenigstens überflüssig nachgewiesen und so mehr 
und mehr verlassen werden (Reinigung der Technik); drittens 
darin, dass man neue, in der Mikrotechnik bisher nicht angewandte 
oder für andere Zwecke gebrauchte Mittel oder neue Combinationen 
von Mitteln einfuhrt (Bereicherung der Technik). 

Was nun zunächst die Fixirungstechnik, und zwar Fort- 
schritte der ersten Art betrifft, so wollen wir vor Allem das Sublimat 
erwähnen. 

Nachdem die erste Empfehlung dieses Fixirungsmittels ^ von Blan- 
CHARD (angeblich bereits viel früher von Köllikek und 1855 von Vib- 
CHOW : s. im Referat über Technik des Jahres 1880 [in Zool. Jahresbericht 
für 1880, I. Abth. p. 41, von Max Flesch]) in Vergessenheit gerathen 
war, wurde es, wie im § 9 bereits erwähnt, durch A. Lang [1] als Fixi- 
rungsmittel in die Mikrotechnik eingeführt, und zwar schon am Ende 
der zweiten Periode, 1878. Bei Forschem, welche sich mehr nur mit 
der mikroskopischen Topographie des Thierköipers beschäftigten, also 
bei Anatomen (Zoologen) und Embi*yologen, hat das Sublimat schon 
in der ersten Hälfte der achtziger Jahre allgemeinen Eingang gefun- 
den. Bei feineren histologischen Untersuchungen, besonders bei Wir- 
belthieren, lernte man es erst später würdigen (R. Heibenhain [3] 
1888). Für cytologische Untersuchungen wurde es, wie gesagt, sogar 
erst in den letzten Jahren, zuerst von M. Heidenhain [1] 1892, em- 
pfohlen. 

Alle die verschiedenen Mittel, deren Combination mit Subli- 
mat man später empfahl, hatte, mit Ausnahme des Osmiumtetraoxyds 
und des Alkohols, schon Lang 1878 [1] und 1879 [2] vereucht, so 
Kochsalz, Essigsäure, Pikrinsäure (in Form der Kleinen- 
BERG'schen Pi4crinschwefelsäure) und Alaun. Die Combination 
mit Alaun wurde von anderen Forschern nicht weiter benützt, und 
auch die Pikrinschwefelsäure \\Tirde durch einfache, kaltgesättigte Pi- 
krinsäurelösung ersetzt. Letztere Combination, das RABL'sche Pikrin- 
sublimat (aus mündlichen Mittheilungen schon seit Jahren als sol- 
ches bekannt, von Rabl selbst aber erst 1894 [4] veröffentlicht), mit 
oder ohne Zusatz von Essigsäure, besonders aber das Sublimat mit einer 



1) Die Rolle, welche das Sublimat in den Einschlussmedien spielte, haben 
wir schon im 8. Paragraph besprochen. 
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grösseren Men^e von Essigsäure, bis zu 25f/(, (angeblicli zuerst von 
VAN Beneren empfohlen), der Sublimateiaessig, sind entschieden ala 
ein Gewinn für die Mikroteclinik zn betracliten; ebenso die Anwendung 
der heissen SablimatlBsungen, wo es sieh um sehr schwer 
d archdringliche, oder sehr contractile Objecte handelt (zuerst ebenfalls 
von Lahg, uber ans anderen Gründen, für Turbellarlen, empfohlen), 
und die der alkoholischen Lösungen von Sublimat. Eine Li3snng von 
3-4 gr. Sublimat und Va gr. Kochsalz in 50% Alkohol, der Suhli- 
matalkohol, wird sich, nach au serer Ueberzeugung, als das ffti- die 
Uehrzahl der Objecto beste Mittel der allgemeinen, nicht specielle 
Zwecke verfolgenden Fixirung bewähren. 

Beinahe so hoch wie der Sublimatalkohol steht in dieser Hinsicht 
die kalt gesättigte wässrige Lösung von Pikrinsäure. Dass 
die vorzüglichen Eigenschaften derselben vielfach nachgewiesen wur- 
den, betrachten wir als einen nicht geringen Foitschritt, zumal da 
dadurch die Pikrinschwefelsaure (ebenso auch die PikrinsalzsUure, weni- 
ger die Pikrinsalpetersäiu-e) noch mehr von ihrer Berechtigung ver- 
loren hat. Es ist ja ein Fortschritt der zweiten Art, dass die Pikrin- 
scliwefelsänre immer weniger, von namhaften Forschern beinahe gar 
nicht mehr, gebraucht wird. Der Fortschritt erscheint um so grösser, 
als die Pikrinschwefelsäure 1881 (eigentlich 1879) von F. Mayes [1], 
nnd noch einige Jalire weiter auch von Anderen, als das wichtigste ■ 
Fixirungsmittel gepriesen wui'de. P. Mateb verfuhr in der Anwendung J 
der Pikrinschwefelsäure wenigstens mit einer gewissen Kritik, indem 
er ihre Vorzüge besonders bei Seethieren betont und sie für manche 
Dinge als weniger geeignet dahinstellt. Andere Forscher wollten alles 
ohne Unterschied nur mit Pikrinschwefelsäure behandelt haben. 

Ebenso vortheilhaft ist es fiir die Mikrotechnik, dass die Anwen- 
dung der Chromsäure und der chromsauren Salze, sammt der der 
MöLiiER'schen Flüssigkeit, für allgemeine Pixirangsz wecke aus der Mode 
gekommen ist. Die chromsaaren Salze zu discredltiren bemühten sich 
FLEmuHG nnd seine Schuler am meisten. Wenn wir ihnen in der 
Verdammung der Chromsalze als allgemeiner Fixirungsmittel auch voll- 
kommen Recht geben, so müssen wir doch hinzusetzen, dass die Chrom- 
salze, besonders die MOi.i.ek' sehe Flüssigkeit, fiir gewisse specielle Zwecke 
—~ ganz abgesehen von den Fällen, wo die Fixirung mit ihnen eine 
Bedingung des Eintretens specieller Tinctionen, wie der Waldeveb' sehen 
Nerve umarkfärhung und der GoLoi'sclien Schwarzftlrhung, ist — doch 
rehabilitirt zu werden verdienten, namentlich wo man gevrisse intra- und 
extracelluläre Zellproducte fixiren will. (Vergl.den V.Abschn.) Auch 
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als Macerationsmittel bleibt die MCLLKR'sche Flüssigkeit eines der besten. 
Im Gegensatz zu den cliromsauren Salzen hat die Cliromsäure gerade 
in Flemming den eifrigsten Vertheidiger gefunden (s. z. B. [4] p. 327- 
328). In der letzten Zeit hat aber sogai' Flemming die Chromsäure- 
fixirungen aufgegeben; diese werden, ausser für das Centralnerven- 
system der Wirbelthiere, wenn es hier nur auf das Verfolgen mikro- 
topographischer Verhältnisse ankommt, nur noch dann angewendet, 
wenn blos die makroskopischen Formen bewalirt werden sollen und auch 
die Billigkeit der Fixirung ins Gewicht fällt. 

Das vSchicksal der Cliromsäure theilen ungefähr auch die un- 
vermischten wässrigen Lösungen des Osmiumtetraoxyds. Wäh- 
rend dieses in den siebziger Jahren eine Zeit lang so zu sagen das 
universale Fixirungsmittel für feinere Structuren (w^elche sie aber nicht 
erhalten hat) gewesen ist, beschränkt sich ihre Anwendung heutzu- 
tage mehr und mehr auf gewisse Thiergruppen (Spongien, Protozoen 
etc.), wo man sie noch immer nicht entbehren kann, und auf Mo- 
mentpräparate im histologischen Practicum. 

Das über die Chromsäure und das Osmiumtetraoxyd Gesagte gilt 
jedoch von ihren Mischungen miteinander und mit Essigsäure noch 
nicht. Im Gegentheil ist die von Flemming eingeführte Chrom- 
Osmium-Essigsäure für eine grosse Anzahl von Forschem als das 
beste Fixirungsmittel auch für allgemeine histologische Zwecke. Ihre 
erste Foito, die schwache Chrom- Osmium-Essigsäure, welche 
Flemming 1882 ([5] p. 381) veröffentlichte, verlor, als derselbe For- 
scher [6] 1884 mit der stärkeren Formel hervortrat, sehr viel 
von ihrer Wichtigkeit, docli wird sie hie und da heute noch gebraucht^. 
Beide Mischungen wurden eigentlich blos zur Fixirung der Kernstruc- 
turen, namentlich der chromatischen, eingefühlt; die erste wnirde ziem- 
lich kühl empfangen, die zweite jedoch nicht nur für das Studium 
der Karyokinese, sondern, wie gesagt, auch für allgemeine histolo- 
gische Zwecke freudig aufgenommen und als die wichtigste Emingen- 
schaft der modernen Fixirungstechnik begrüsst. 

Seit den FLEMMiNG'schen Flüssigkeiten heiTSchen in der Mikro- 
technik beim Studium feinerer Structurverhältnisse die verschiedenen 
Combinationen bereits bekannter Mittel. Die zweite Periode hat, ^de 
erwähnt, schon alle für das Fixiren brauchbaren Stoffe aufgestöbert; die 
dritte hat keinen neuen von irgend einer Wichtigkeit zu linden gewusst. 

1) So n. A. von 0. Hertwig ergleich der Ei- und Samenbildung bei 
Nematoden in Areh. f. mikr. Anat. Bd. XXXVI, 1890, p. 1-138, Taf. I-IV, auf 
p. 22 u. 135), und Flemming selbst ([9] p. ^96j. 
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In der Mehrzahl der Fiximn^rs^emische der dritten Periode ist 
die Essigsäure als das wesentlichste iixirende Priucip zu betrachten, 
und zwar deshalb, weil sie viel rascher, als die übiigen Bestandtheile 
der betrefifenden Gemische zur Wirkung kommt; die letztei'en dienen 
lediglich dazu, die weitere Einwirkung der Essigsäure von einem 
gewissen Zeitpunkt an, am besten sehr bald, zu paralysiren und das 
Gewebe gegen die weitere Behandlung viel widei*standsfähiger als die 
Essigsäure allein zu machen. Zu diesem Zwecke hat sich von den 
beiden Mitteln, mit welchen Flehhino die Essigsäure combinirte, die 
Osmiumsäure besser als die Chromsäure be wählt. Deswegen hat man 
die Osmiumsäure auch beibehalten, die Chromsäure dagegen, welche 
wieder die Färbbarkeit der chromatischen Substanz im wichtigsten 
kernfärbenden Theerfai'bstoff, im Safnmin. ganz besondei*s erhöht, mit 
anderen Mitteln zu ersetzen oder auch wegzulassen gesucht. 

So empfahl F. Hermann [1] 1889 anstatt Chromsäure Platinchlo- 
rid, welche den Kernen eine vielleicht noch bessere Tingirbarkeit in 
Safranin als die Chromsäure verleiht; und die leider sehr theure Her- 
mann 'sehe Platinchlorid-Osmium-Essigsäure hat selu* bald allgemeine An- 
erkennung gefunden und die FLEMMiNu'sche Lösung vielfach verdrängt. 
Lee hält sie sogar für die „finest fixative yet discovered" ([3J 
p. 35). Ebenso gut, für manche Fälle sogar besser als durch Platin- 
chlorid, ist die Ersetzung dA* Chromsäure durch Pikrinsäure, welche 
zwar 1882 schon Flemmino erwähnt ([6] p. 381), aber neuerdings in 
anderer Zusammensetzung zuerst Otto vom Rath [2] 1891 wieder vor- 
geschlagen hat. Noch bessere Dienste aber als beide leistet hier das 
Sublimat. Die Sublimat-Osmium-Essigsäure übertrifft, falls man sie 
in der im V. Abschnitt beschriebenen Weise anwendet, in den meisten 
Hinsichten alle übrigen Fixirungsmittel. Gewisse Nachtheile von ihr, 
welche z. B. bei embryologischen Untersuchungen schwer ins Gewicht 
fallen können, verursachen blos in der weiteren Bearbeitung des Ma- 
terials Schwierigkeiten und sind bei eigentlichen histologischen Unter- 
suchungen kaum merkbar. 

Die Essigsäure, namentlich der Eisessig, tritt als fixirendes Prin- 
cip in den Fixirungsmethoden, wo kein Osmiumtetraoxyd mit in das 
Spiel kommt, natürlich noch mehr in den Vordergrund. Dass der 
Eisessig ohne andere Zuthat, bei kurzer Einwirkungsdauer, für ge- 
wisse Zwecke und von gewissen Bestandtheilen der Zelle 
vorzügliche Fixirungen liefert, haben uns zuerst 1887 van Beneden 
und Nett [1] gezeigt. Den Eisessig mit Alcohol absolutus 
zu combiniren hat dagegen bereits 1886 Carnoy ([2] : ein Th. Eisessig 

Ap&thy. 8 
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auf 3 Thle. Alcohol absolutus) versucht, und zwar mit demselben 
guten Erfolg, wie 1887 van Beneden und Neyt ([1] : gleiche Theile 
von Eisessig und Alcohol absolutus). Von dieser Zeit an werden 
beide Fixirungsmittel, der Eisessig und der Alkohol-Eisessig, 
vielfach angewandt. Mit Unrecht werden sie aber auch für allge- 
meine histologische Zwecke empfohlen. 

Wenn nun auch die Essigsäure und das Sublimat in ihren ver- 
schiedenen Combinationen mit anderen Mitteln als die am meisten 
geschätzten fixirenden Principien zu bezeichnen sind, so fehlt es doch 
in der letzten Zeit keineswegs an Urtheilen, welche Essigsäure und Su- 
blimat verdammen. So ist eine kleine cytologische Schule entstanden, mit 
R. Altmann an ihrer Spitze, welche besonders die Essigsäure aus dem 
Arsenal der cytologischen Untersuchungen vollkommen auszumerzen 
bestrebt ist. Ebenso wie Flemming Anfang dieser Periode die chrom- 
sauren Salze als cytologische Fixirungsmittel verpönte, die Essigsäure 
dagegen hoch stellte, verurtheilte unlängst Altmann ([1] und [2J) 
die Essigsäure und pries die chromsauren Salze, besonders das 
Kali bichromicum. Sein bevorzugtes Fixirungsmittel war aber das 
Osmiumtetraoxyd und das Gemisch von Lösungen von Osmium- 
tetraoxyd- und Kali bichromicum. Zu diesen gab er letzthin 
(1892) auch das molybdänsaure Ammoniak mit geringem (z. B. 
0*25-procentigen) Zusatz von freier Chromsäure [3]. 

Viel wichtiger als seine verschiedenen Gemische ist — heute 
noch leider nur aus theoretischen, nicht praktischen Gesichtspunkten 
— das von Altmann 1890 [1] eingeführte Princip des Aus- 
trocknens frischer Gewebsstücke unterhalb der kriti- 
schen Temperatur (mehr als 20^ C. unter Null), im Vacuum. 
Durch ein solches Austrocknen wird keine eigentliche Fixirung her- 
beigeführt, oder sollte wenigstens keine Fixirung eintreten. Der even- 
tuelle grosse Vorzug der Methode besteht gerade in der durch sie ge- 
gebenen Möglichkeit, das Object ohne vorheriges Fixiren einzubetten, 
in feine Schnitte zu zerlegen und die Fixirung erst an den auf dem 
Objectträger festsitzenden Schnitten vorzunehmen. Eine solche nach- 
trägliche Fixirung der Schnitte könnte gegenüber der Fixirung in toto 
oft dieselben Vortheile haben, wie die nachträgliche Färbung der 
Schnitte gegenüber der Färbung des ganzen Objectes (s. meine eige- 
nen Versuche im IV. und V. Abschnitt). 

Und damit sind wir zu dem letzten wichtigen Moment in der 
Geschichte der Fixirungstechnik der dritten Periode angelangt. Wir 
müssen jedoch noch einen grossen Fortschritt derselben besonders er- 



— 115 — 

wähnen, welcher zwar nicht auf ein gewisses Jahr oder auf eine ge- 
wisse Schrift zu beziehen ist, sich aber ganz entschieden erst in der 
dritten Periode allmählich bewerkstelligt hat. Ich meine die Erkennt- 
niss des Wesens und der Zwecke des Fixirens, welche die erste Grund- 
läge einer rationellen Fixirungstechnik ist. 

Erst auf Grund dieser Erkenntniss — worin sie besteht, zeigen 
wir des Näheren im V. Abschnitt — wird es uns möglich, die ein- 
zelnen vorgeschlagenen Methoden richtig zu beurtheilen und zu wür- 
digen. Es scheint uns dadurch geboten, die Fixirungsmethoden in zwei 
Gruppen zu theilen, welche ganz verschieden beurtheilt werden müs- 
sen. Eine Fixirung kann entweder eine allgemeine oder eine 
differenzirende sein. Eine allgemeine Fixirung zeigt uns 
sämmtliche oder wenigstens die meisten Structurverhältnisse eines Ob- 
jectes in nahezu gleichem Grade wohl erhalten und geeignet, durch 
die gewöhnlichen allgemeinen Tinctionsmethoden (z. B. Carmin 
oder Hämatoxylin) deutlich hervorgehoben zu werden; sie dient zur 
allgemeinen mikromorphologischen Orientining. Eine differenzirende 
Fixirung zerstört oder verhüllt gewisse Stnicturelemente, um andere 
desto deutlicher hervortreten zu lassen und speci fischen Tinctio- 
nen besondei-s zugänglich zu machen; oder sie erhöht wenigstens die 
specifische Tiugirbarkeit gewisser Stnicturelemente, während 
die übrigen, mehr oder weniger gut erhalten, einer allgemeinen Tinc- 
tion noch fähig bleiben. So kann ein Mittel ausgezeichnete diflferen- 
zirende Fixirungen in einer gewissen Richtung bewirken, aber zum all- 
gemeinen mikromorphologischen Studium gar nichts taugen, und um- 
gekehrt. Der Eisessig ist z. B. ein vorzügliches dififerenzirendes 
Fixirungsmittel ; im Hervorheben der Kemstructur, namentlich der 
achromatischen Structurelementc und der fädigen Bestandtheile des 
ruhenden oder sich theilenden Zellleibes kommt ihm kein anderes 
Mittel gleich; dagegen ist der Eisessig und der Alkoholeisessig 
zur allgemeinen Fixirung sehr ungeeignet und der feineren Structur 
der Nerven- und Muskelfasern ganz besonders schädlich. Der Subli- 
matalkohol und die wässerigen Sublimatlösungen sind aus- 
gezeichnete Mittel der allgemeinen Fixirung und sind dabei differen- 
zirende Fixirungsmittel für die contractilen und die leitenden Primi- 
tivfibrillen : die ei'steren treten bei jeder Tinction sehr scharf hervor, 
die letzteren werden einer speciüschen Tinction nach unserer Gold- 
chlorid-Ameisensäuremethode zugänglich. Die GoLGi'sche 
Kalibichromat-Osmiummischung fixirt im Allgemeinen sehr 
mittelmässig, oft schlecht, macht aber die nervösen Elemente einer 

8* 
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besonderen Schwärzung durch Arjrentum nitricum fähig. Die w&ßse- 
rige Lösung der reinen Pikrinsäure fixirt im Allgemeinen, 
sehr gut. hat aber keine besonderen differenzirenden EigenBchaftes 
u. s. w. 

Genug jedoch von den P^ortschritten der Fixiningsteclmik ; gehen 
wir zu denen der Einbettungstechnik über! 

« 13. 

Neue Mittel und Methoden der dritten Periode: Einbettongs- and 

Schneidetechnik. 

Auch hier besteht ein wesentlicher Theil des Fortschrittes darin, 
(iass eine ganze Reihe von Einbettungsmethoden der zweiten Periode 
als dem Zwecke nicht entsprechend aus der Mikrotechnik eliminirt 
wurde; es sind zwar noch immer auch einige irrationelle hier und 
da in (lebrauch geblieben, im Allgemeinen beschränkt man sich aber 
heutzutag(^ auf zwei Einbettungsmethoden, nämlich auf die Parafiin- 
und auf die (VUoidineinbettung, oder auf die Combination der beiden. 
Dennoch würde eine dritte Metliode, die Einbettung in Glycerinleim, 
welche besonders von Klkhs |1] 1869 empfohlen wurde (s. p. 83), 
mehr Beachtung verdienen und eine moderne Bearbeitung gewiss loh- 
nen. Ein Versuch in der letzteren Richtung ist in diesem Werke 
gemacht (s. Abschnitt IX). 

Die von Flemminü vorgeschlagene Einbettung in Transparentseife 
([IJ 1873), die CALBEKLA'sche Eiweissemulsionmethode ([1] 1876), die 
STKU'KER'sche AVachs-Oelmethode ([3J 1869), die KLEiNENBERG'sche Sper- 
maceti-Ricinusölmethode (1874 Fostek und Balfour [1]) u. s. w. haben 
blüs historische Bedeutung. Dasselbe gilt auch von der Einbettung 
in üummischleim, welche eigentlich die älteste Einbettungsmethode ist 
(s. p. 80); leider wird sie, namentlich von der Schule Ranvikb's, com- 
biuirt mit Einklemmen zwischen Stücke von Hollundermark noch immer 
angewandt. Auch das einfache Umgiessen des aus dem Alkohol ent- 
nommenen Objectes mit einer Paraffinmasse oder mit Celloidin wurde 
von den modernen Einbettungsmethoden noch immer nicht vollkommen 
verdrängt ^ 

Was die Paraffineinbettung betrifft, so besteht ihr erster 



1) Bios in Fällen, wo aus specielleu Gründen nicht anders eiQgebettet 
werden kann, hat dieses Verfahren einen Sinn; so z. B. nach der GOLGl'schen 
Färbung, für welche noch keine praktische Methode der interstitiellen Ein- 
bettung erfunden ist, die die Färbung nicht schädigen würde. 
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Fortschritt zu Anfang der dritten Periode darin, dass W. Giesbbecht 
([1] 1881) das erste ^te Vermittlungsmedinm zwischen dem Alcohol 
absolutus und dem Paraffin einführte. Die früher gebrauchten sind, 
wie bereits erwähnt, entweder ganz schlecht, so z. B. das Kreosot 
und das Nelkenöl, oder nicht gut genug, da sie nur wenig Parafün 
zu lösen im Stande sind, z. B. das BergamottöP. Jenes Medium ist 
das Chloroform, welches auch alle anderen, später vorgeschlagenen 
in jeder Hinsicht weit übertrifft. 

Der zweite wesentliche Fortschritt, welcher auch aus dem Gies- 
BRBCHT'schen Verfahren resultirte, ist der, dass durch ein längeres Ver- 
weilen in constanter Wärme über dem Schmelzpunkt des Paraffins 
dem Vermittlungsmedium die Möglichkeit gegeben wurde, das Object 
vollkommen zu verlassen, und dem Paraffin, es vollkommen zu durch- 
dringen. Man hat die fundamentale Wichtigkeit dieses Processes 
endlich erkannt, und diese Erkenntniss hat zuerst zur Einführung von 
handlichen Wasserbädem für Paraffiueinbettung geführt, von welchen 
die erste allgemeiner eingebürgerte Form in der Andbes- Giesbbecht-. 
MATEB'schen Mittheilung (1883) gegeben wurde. Eine bedeutende Ver- 
vollkommnung derselben ist das sogenannte Neapler Wasserbad von 
P. Mayeb [4] 1887. Ein weiterer Fortschritt in mehreren Beziehungen 
sind die etwas grösseren, ebenfalls gut regulirbaren, aufrecht stehenden 
Thermostaten mit Glasthür, wie sie seit einigen Jahren u. A. auf der 
zoologischen Station zu Neapel in Gebrauch sind. 

Das GiE8BBECHT*sche Verfahren hat es femer ermöglicht, das Ob- 
ject einerseits aus dem Alkohol in das Vermittlungsmedium in einer 
schonenderen Weise, als es vorher der Gebrauch gewesen ist, 
and andererseits aus dem Vermittlungsmedium in das zur schliesslichen 
Einbettung dienende Paraffin ganz allmählich zu überführen. Was 
nun das erstere, das sogenannte Senkverfahron zur üebertragung 
des Objoctes aus specifisch leichteren Medien (aus Alcohol absolutus) 
in specifisch schwerere (in Chloroform oder andere Vermittlungsmedien) 
betrifft, so ist diese üebertragung keine wesentlich allmählichere, 
nur viel schonendere, als wenn man das Object aus Alcohol 
absolutus direct in Chloroform wirft (s. den IX. Abschnitt). Dagegen 



1) Es ist eigenthümlich, dass ein Forscher, M. Heidenhain ([1] 1892), 
der sich sonst als guter Techniker erwiesen hat, in der neuesten Zeit beim 
Einbetten in Paraffin wieder auf das Bergamottöl verfallen ist, welches doch 
ziemlich tief unten in der Reihe der „Aufhellungsmedien", besser gesagt 
Vermittlungsmedien zwischen dem Alcohol absolutus und dem Paraffin (Vor- 
medien der Paraffineinbettung) steht. (S. den IX. Abschn.) 
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ist die GiESBBECflr'sche Uebertra^ong des Objectes ans Chloroform in 
Paraffin wirklich die denkbar allmählichste, da sie, nach snccessiver 
Zuthat von kleinen Stückchen Paraffin znm Chloroform, auf der Ver- 
dunstung des letzteren bei der Schmelztemperatur des betreffenden 
Paraffins beruht, und das Object in dieser Weise, nach der Theorie 
wenigstens, endlich in ganz reinen Paraffin zu liegen kommt. 

Da aber das Object bei der GiESBRECHx'schen Senkmethode in der 
That nicht allmählich in Chloroform überführt wird und die Erhaltung 
der feinsten Structuren durch diesen Umstand doch nicht beein- 
trächtigt erscheint; da weiter die Nothwendigkeit einer allmählichen 
Uebertragung aus Chloroform (resp. aus einem anderen Vermittlungs- 
medium) in Paraffin in neuerer Zeit auch vielfach bestritten worden 
ist : so kommt es uns fraglich vor, ob die späteren Vorschläge der Mi- 
krographen, diese zweimalige Uebertragung allmählich und nach ihrer 
Meinung dadurch möglichst schonend zu gestalten, einen rationellen 
Zweck haben und so eine weitere Vervollkommnung dieser Technik 
bedeuten. Diese Fragen werden wir aber erst im Capitel über Ein- 
bettung in Paraffin erörtern können und glauben daher über die Ent- 
wickelung der Einbettung in Paraffin an dieser Stelle, ausser der Er- 
wähnung noch eines Momentes, nichts weiter mittheilen zu müssen. 
Dieses wichtige Moment ist, dass die Ueberzeugung allerdings ziem- 
lich spät, eigentlich erst in den letzten Jahren, allgemein geworden 
ist, dass keine Zuthat zum Paraffin (z. B. Wachs, Oel, Vaselin, Fett, 
Stearinsäure etc.) dasselbe als Einbettungsmasse geeigneter, weder 
schnittfähiger, noch schonender macht. Gegenwärtig wissen wir, dass 
hier alles auf die richtige Auswahl der Paraffinsorte, auf eine sorg- 
fältige Reinigung vor dem Einbetten und ein rasches und starkes, die 
ganze Masse möglichst gleichzeitig betreffendes Abkühlen beim Er- 
starrenlassen ankommt. Die verschiedenen vorgeschlagenen Methoden 
des Ausgiessens der das Object enthaltenden Einbettungsmasse müssen 
also in erster Linie von diesem Gesichtspunkte aus beurtheilt werden. 

Zur Einbettung in Celloidin übergehend, müssen wir zu- 
nächst der Mittheilung Schiefferdecker's [1] 1881 gedenken, welche 
den ersten Schritt in der Weiterentwickelung der Methode bedeutet. 

Die ursprüngliche Form derselben ist, wie erwähnt, die von Ma- 
thias DuvAL [1 und 2] 1879 zuerst vorgeschlagene Einbettung in 
feucht zu haltendes (nicht eintrocknendes^) Collodium. Schon in dieser 

1) In lufttrockenem Collodium hatte 1877 schon Latteux ([1] p. 236) 
gewisse trockene, weiterem Schrumpfen nicht ausgesetzte Gebilde, wie zum 
Beispiel Haare eingebettet und geschnitten. 
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Form konnte die Methode mit den damaligen Paraffine inbettnngen 
in vieler Hinsicht siegreich conenrriren. Die Methode der letzteren 
hat sich aber am Anfang der dritten Periode in einigen Jahren derart 
vervollkommnet, dass ihr als interstitieller Einbettnug gegenüber die 
Vortheile der Duval' sehen Methode, welche meist keine inter- 
stitielle Einbettnng sein konnte, vollkommen illusoriäch gewor- 
den sind, um von der Schnittfähigkeit des reinen Paraffins, welche die 
der DnvAi.' seilen Collodiummasse weit übertraf, gar nicht zu reden. 
Als UmhüUnngsmittel jedoch, welches dazu dient, das mit keiner 
EinbettungBmasse interstitiell und intracellnlär durchtränkte 
Ohject beim Schneiden schonender festzuhalten, blieb die Col- 
lodiummasse dem Paraföu nach wie vor Überlegen. 

Während nun in den französischen Laboratorien die Collo- 
diummethode lange Zeit in ihren DüViL'schen Embryonal Stadien 
gehlieben ist, hat sich die C elloidi nmethode in den deutschen 
und ungarisclien Laboratorien derart entwickelt, dass sie den Vorrang 
in mancher Hinsicht sogar vor den modernsten Pai'afflneinbettnngs- 
methoden unbestreitbar behaupten kann. Diese Position hoffen wir 
durch die im IX. Abschnitt mitzutheilende Handhabung der Methode, 
welche sich auch auf mehrere hier zuerst von mir veröffentlichte Kunst- 
griffe bezieht, nocli weiter befestigen zn können. 

Die Fortschritte der Methode betreffen: erstens die Wahl und 
Vorbehandlung des Stoffes, aus welchem die Einbettungamasse bereitet 
wird; zweitens die Art und Weise odei' vielmehr die Ermöglichung 
der Durchtränkung des Objectes mit der Masse; drittens das Äusgiessen 
und die Härtung der Masse, in welcher sich das Object belindet, um 
ihr die grösst-mögliche SchuittfiUiigkeit zn verleihen. 

In Betreff des ersten Punktes halten wir es, trotz der entgegen- 
gesetzten Meinung mancher Mikrographen, ilir einen entschiedenen 
Fortschritt, dass Schieffehdeceeb [1] auf Empfehlung von Prof. Merkel 
das Celloidin anstatt des von Duvai gebranchten käuflichen Collodiums 
eingefiilirt hat. Dann habe ich [3] 1889 meine schon lange vorher^ 
gemachte Beobachtung mitgetheilt, dass die Einbettungsmasse eine be- 
deutend grössere Schnittfahigkeit erlangt, wenn man das Celloidin 
nicht in seinem mehr oder weniger weichen, käsig knorpeligen Zu- 

') Ich habe bereite 18S7 [1] mitgetheilt , daes es mir nach meiner 
damals noch nicht näher beachriebenen Methode ein Leichtes war, Schnitte 
von einem Quadratcentimeter in volikommen ItickRnloBer Serie bia za einer 
Dünne von ö ,ti zu verfertigen, ein Eennltat, welches vor mir nicht erreicht 
wurde und nach anderen Methoden nicht mitglich iHt. 
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stand, wie es aus der Fabrik kommt und durch die Verkäufer aufbe- 
wahrt wird, zur Verfertigung der Lösungen (vermittelst gleicher Theile 
von Aethyläther und Alcohol absolutus) benützt, sondern es erst voll- 
kommen, bis zum Verschwinden jeder Spur von Was- 
ser, austrocknen lässt. Ich habe nachgewiesen und als Princip aufge- 
stellt, dass man beim Einbetten in Celloidin vollkommen wasserfreie 
Lösungen benützen muss^. 

Dieses Princip hat aber eioe noch grössere Wichtigkeit für die 
Durchtränkung des Objectes mit Celloidin. Je vollkommener frei von 
Wasser die Celloidinlösungen und das Object selbst, um so vollkom- 
mener lässt es sich durchtränken. Wasserhaltige Celloidinlösungen, 
wie sie von Mehreren sogar direct empfohlen wurden, lassen keine 
interstitielle, geschweige denn eine intracelluläre Einbettung zu, ja 
nicht einmal in nach aussen direct communicirende Hohlräume dringen 
sie gut genug ein. 

Eine Erleichterung des Eindringens bezweckt übrigens schon 
ScHiEFFEBDECEER [1] daduTch, dass er vor der dicken, zum eigentlichen 
Einbetten dienenden Lösung, welche Duval allein vorschreibt, das Ein- 
legen des Objectes in eine dünnere empfiehlt. 

Ich habe jedoch gefunden, dass die vor mir gebrauchten dünne- 
neren Lösungen des Celloidins nicht dünn genug sind, um mit 
ihnen das Durchtränken bei zarteren Objecten ohne Oefahr der 
Schmmpfung und bei schwerer permeablen mit Aussicht auf das 
Eindringen der Lösung anfangen zu können. Andererseits waren die 
damaligen dickeren Lösungen wieder nicht dick genug, um aus 
ihnen eine Einbettungsmasse zu erhalten, welche an Schnittfähigkeit 
an und für sich (ohne eingeschlossenes Object) nicht viel dem Pa- 
raffin nachsteht, was ich ganz gut erreichbar gefunden habe. Denn 
das Eindickenlassen der Lösung über dem Objecte und an der Luft 
macht, wie am entsprechenden Ort gezeigt werden soll, einerseits 
die so erhaltene Einbettungsmasse weniger schnittfahig und anderer- 
seits die sonst vielleicht noch mögliche Durchtränkung des Objectes 
mit der dicker werdenden Lösung unmöglich. Demnach habe ich [3] 
mindestens drei Celloidinlösungen von steigender Concentration vorge- 
schlagen und ihre Bereitungsweise genauer angegeben. Auch erwies 
es sich aus dem bereits erwähnten Grunde als zweckmässiger, das Ob- 



1) Die Einführung des Photoxylins durch Kbysisskt [1] 1887 halte ich 
für keinen Fortschritt, da es erstens keine grössere Durchsichtigkeit, als bei 
richtigem Verfahren Celloidin, gewährt und zweitens kaum je die Schnitt- 
fähiofkeit des Celloidins erreichen kann. 



ject sieh in luftdicht verBchliessbaren Tuben durchtränken zu lassen 
und es, znr Erhärtung der Einbettungsroasse erat mit der dicksten Lö- 
sung in eine Form (Glasdose oder Papiersch&chtelchen) zu bringen 
(gegen Scbiefferdeckkr [2]). 

Das Erstarrenlassen der Einbettnngsmasse in eicer Form ist übri- 
gens schon an und für sich eine bedeutende Verbesserung der Methode, 
welche von Schieffkkdeckek [1] 1883 herrührt, jedoch von den meisten 
Anatomen, z. B. Wbiüeet, [5], besonders aber den pathologischen, nicht 
geschätzt zu werden scheint. Dcväl [1] legte das Object aus dem 
Collodium mit der anhaftenden geringen Coli odi umschichte, welche er 
an der Luft etwas erstarren liess, direct in Alkohol. Schief febdkckeb 
schlug zuerst ein Papierkästchen vor, um das Celloidin mit dem Ob- 
ject hin einzngi essen und so, wie in einer Form, zum Erstarren zn brin- 
gen. In dieser Weise wurde es möglich, aus der Einbettungsmasse, 
wie beim Einbetten in ParafÖn, einen beliebig geformten Block, 
welcher das Object enthält, zurechtzuschneiden ^. Dutal lernte ein 
ähnliches Verfahren erst 1888 [ti] kennen, nachdem es sich in den 
deutschen Laboratorien überall eingebürgert hat. Die daselbst übliche 
Methode der Celloidineinbettung, welche im Wesentlichen von ihm selbst 
stammt, beschrieb Scuiefferdeckeb [2] in Entgegnung auf die Duval- 
sche Schrift über Collodium -Einbettung [6] zuerst 1888 genauer. 

Indem ich gewisse Mängel der damals üblichen Methoden der Ein- 
bettang in Celloidin zn vermeiden suchte, gelang es mir auf timnd 
des oben erwähnten Princips (Femhalten des Wassers bei der Einbet- 
tung) bereits 1886 ein Verfahren festzustellen, dessen Eesnltate, wie 
ich es 1887 mitgetheilt habe [1], die öüheren weit übertrafen (5 [i 
Schnittdicke bei einem Quadratcentimeter Schnittfläche in lückenloser 
Serie). Mein Verfahren selbst, welches von dem ScHi e ff erdecxeb' sehen 
scheinbar nur wenig verschieden ist, aber doch bedeutend bessere Ee- 
snltate giebt, habe ich erst 1889 [3] und [4] veröffentlicht. Die seit-. 
her von verschiedener Seite vorgeschlagenen Aenderungen des Verfah- 
rens sind blos dazu geeignet, seine Leistnngsi^bigkeit, ohne es dabei 
auch nur einfacher zu machen, herunterzusetzen, wie es aus den Re- 

1) Freilich ist diese Methode „langweiliger" (Weigert [5] p. 14) als das 
einfache Aufkleben des mit Celloidin darch tränkten Objectea auf Kork oder 
einen Holzklotz, alier en ist vielleicht doch noch langweiliger, wenn bo die 
Masse voll von Lul'tblaacn bleibt, UDgleichmäaaig erhärtet und man anstatt 5 ft 
dicke Schnitte, die man eventuell brauchen würde, blos 15 /( dicke schneiden 
kann. (Weigert denkt hier wohl an RückenmarkBohnitte, welche nach seiner 
Methode gefärbt werden aullen und nicht dünner als Sä-SO fi zu sein brauchen.) 
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sultaten, welche die betreffenden Autoren durch ihre Vorschläge er- 
zielton, deutlich hervorgeht. Die von mir selbst in den letzten Jah- 
ren vorgenommenen Neuerungen (s. im IX. Capitel) befähigen mich 
dagegen, die Celloidinmasse selbst ohne Mühe in Serien von 2-3 |i 
dicken Schnitten zu zerlegen, und ebenso auch das eingebettete Object, 
wenn die Beschaffenheit desselben nicht schon an und für sich dem 
vollkommenen Durchtränken mit Celloidin im Wege steht; lassen ja 
auch in Paraffin bei weitem nicht alle Objecto dieselbe Feinheit der 
Schnitte wie das Paraffin selbst zu. 

Für die Erhärtung des Celloidins bin ich bei dem von mir seit 
jeher gebrauchten 70-80procentigen Alkohol — Schiefferdecker schlug 
einen 50-70procentigen, Andere einen noch schwächeren vor — ver- 
blieben. Weder stärkere noch schwächere Alkohole ergeben so gute 
Resultate, ebensowenig als andere vorgeschlagene Flüssigkeiten oder 
das Erhärten an der Luft (Flormann [1]). Von den ersteren will ich 
hier blos das Chloroform erwähnen, welches von Viallanes ([1] p. 129) 
zuerst zu diesem Zwecke 1882 empfohlen wurde. Eine Anzahl von 
neueren Vorschlägen, welche auf der Härtung des Celloidins in Chloroform 
basiren, will ich hier schweigend übergehen, da keine von ihnen eine 
wirkliche Förderung der Celloidintechnik bedeutet. Glycerin habe ich, 
um den Celloidinblock durchsichtig wie Glas zu machen, und um die 
Schnittfähigkeit von durch Zutritt von Wasser zu den Lösungen weniger 
gut gelungenen Einbettungsmassen zu erhöhen — die von gut gelungenen 
braucht und kann auch nicht erhöht werden — bereits 1889 benutzt, 
dasselbe that E. Meyer, welcher dieses Verfahren 1890 [1] zuerst 
veröffentlichte. 

Das Härten des Celloidins in Chloroform ist blos dann 
zweckmässig, ja sogar das einzig Richtige, wenn es sich um eine dop- 
pelte Einbettung in Celloidin und Paraffin handelt, wenn 
also der Celloidinblock oder das Object mit seinem Celloidinmantel 
noch in Paraffin weiter eingebettet werden soll. Und damit kommen 
wir zu den Vorschlägen, welche für die Combinirung des Celloidins 
und des Paraffins beim Einbetten gemacht wurden. Der erste Vor- 
schlag dieser Art ist der von Kultschitzky 1887 [1]. Sowohl dieser 
als die später noch von verschiedener Seite gemachten sind nach unserer 
Ueberzeugung woniger im Stande, die Nachtheile der beiden Methoden 
zu beseitigen, als vielmehr die Vortheile von beiden ganz beträcht- 
lich zu vermindern. Und dennoch erscheint im Princip wenigstens 
die richtige Vereinigung der beiden Einbettungsmassen als eine be- 
deutende Förderung unserer Einbettungstechnik. Wie wir sie am 
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besten ausführen zu können glanben, werden wir im IX. Abschnitt mit- 
theilen. 

Was nnn die eigentliche Schneidetechnik zunächst für das 
in Paraffin eingebettete Object betrifft, so wollen wir hier vor Allem 
einen kleinen Kunstgriff erwähnen, welcher von der grössten Wich- 
tigkeit ist, sobald es sich um das Schneiden von sehr bruchigen Ob- 
jecten handelt, oder wenn von Gegenständen, die, nicht ganz die Con- 
sistenz des umgebenden Paraffins erhalten, sehr dünne Schnitte, etwa 
von 1 |X oder weniger, gemacht werden sollen. Dieser Kunstgriff ist 
das Anbringen eines dünnen Celloidin (oder CoUodium- oder 
Photoxylin-) Häutchens auf die Schnittfläche vor jedem ein- 
zelnen Schnitte. Dadurch werden bei richtigem Verfahren, wie es im 
X. Abschnitt vorgeschlagen ist, Paraffinschnitte in der einfachsten 
Weise in Celloidinschnitte umgewandelt, welche nach Entfernen vom 
Paraffin, auch als solche behandelt werden können und, als Paraffin- 
schnitte behandelt, eine viel grössere Schonung zulassen, indem das 
Häutchen die einzelnen Theile des Schnittes, welche sonst leicht, oft 
sicher auseinanderfallen würden, fest zusammenhält. Auch hilft es 
den mechanischen Insult des schneidenden Messers auf das Minimum 
reduciren, daher die Möglichkeit der dünneren Schnitte. 

Das „Celloidinisiren" der Paraffinschnitte wurde zuerst von Norman 
K. Mason [1] 1880 vorgeschlagen, eigentlich mit CoUodium ausgeführt, 
und zwar in einer 'ziemlich unpraktischen Weise. Bedeutend verbessert 
>¥urde das Verfahren durch die Vorschläge von E. L. Mark [1] 1886, 
obwohl auch die letzteren noch einiges Irrationelle enthalten. Und in 
der That ist die Methode bis heute keineswegs so allgemein in Ge- 
"brauch, wie sie es verdienen würde, obwohl nur durch sie es Bütschli 
1892 ([1] p. 80) gelingen konnte, Paraffinschnitte herzustellen, die dünner 
als 1 |x gewesen sind. 

Es ist aber von Wichtigkeit, nicht nur sehr dünne Schnitte machen, 
sondern auch möglichst rasch schneiden zu können, besonders wenn es 
sich um die Herstellung langer Schnittreihen handelt und es auf die 
Erhaltung von histologischen Feinheiten weniger ankommt. In dieser 
Hinsicht ist die Einführung des Schneidens mit dem „Quermesser" 
als eine bedeutende Förderung der Paraffintechnik zu bezeichnen. Ur- 
sprünglich schnitt man auch das Paraffin mit scliräg gestelltem Messer 
unter Alkoholbenetzung ; später, als die Durchtränkung des Objectes 
vollkommener wurde, konnte man das Benetzen des Messers weglassen. 
Dass man in gewissen Fällen vortheilhaft mit quer gestelltem Messer 
und in rascheren Zügen, als vorher üblich gewesen, schneidet, darauf 
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hat — wer der Erfinder der Methode ist, weiss ich nicht, glaube aber 
Caldwell selbst — die zoologische Station zn Neapel zuerst Caldwbll 
(s. Andres, Giesbhecht, Mayer p. 430) zu Anfang der achtziger Jahre 
aufmerksam gemacht und auch gezeigt, dass die in dieser Weise rasch 
abgehobelten Schnitte eine viel geringere Neigung, sich zu- 
sammenzurollen, besitzen, besonders wenn man sie nicht einzeln 
vom Messer abhebt, sondern erlaubt, dass sich jeder folgende Schnitt 
mit seinem Vorderrande an den Hinterrand des vorhergehenden an- 
klebt, wodurch sogenannte „Schnittbänder" entstehen. Man erfuhr, 
dass diese Bänder ohne Unterbrechung beliebig lang gemacht werden 
können und man nunmehr nicht genöthigt war, die Schnitte vom Messer 
einzeln auf den Objectträger zu übertragen, sondern am besten Stücke 
des Bandes von der gewünschten Länge auf einmal auflegte. Bald 
aber wurde leider das Bänderschneiden zur allgemeinen Mode unter den 
Morphologen, und was sich nicht in Bänder schneiden Hess, galt für 
viele als nicht schnittfähig. Oft schneidet man selbst einen in diesem 
Sinne nicht schnittfähigen Gegenstand nichtsdestoweniger heute noch 
quer — mit welchem Erfolg, lässt sich denken. Dass in dieser Weise 
das Quermesser das schräg gestellte Messer beim Schneiden sehr viel- 
fach mit Unrecht verdrängt hat, werden wir noch sehen. Vor nicht 
langer Zeit begegneten wir sogar einer Aeusserung, nach welcher es 
der Theorie des Paraffinschnittes allein entspreche, mit querem Messer 
zu schneiden (M. Heidenhain [1.] p. 114), was sicher falsch ist. 

Viel haben sich die Mikrographen darüber den Kopf zerbrochen, 
wie man der Tendenz des Paraffinschnittes sich aufzurollen oder zu fal- 
ten am besten entgegenwirken könnte. Es wurden ausser manuellen 
Kunstgriffen auch besondere mechanische Vorrichtungen in Vorschlag 
gebracht, von weichender Neapler Schnittstrecker (1883 von 
Andres-Giesbrebht-Mayer) und der BoRN'sche [1] die handlichsten sind. 
Aber, abgesehen davon, dass das Aufrollen des Schnittes einem geübten 
Techniker überhaupt nur in Ausnahmefällen Schwierigkeiten verursacht, 
fallen die Nachtheile des Aufrollens durch die neueste Methode des 
Aufklebens der Schnitte auf den Objectträger gleichzeitig auch weg, 
da diese Methode auch ein vollkommenes Entrollen und Ausglätten des 
Schnittes, welcher sich nicht glatt vom Messer abheben will, zu be- 
wirken im Stande ist — eine Methode, welche wir für eine der gröss- 
ten Errungenschaften der modernen Paraffintechnik halten. 

Es genügt nämlich noch nicht, glatte und auch sonst tadellose 
Schnitte erhalten zu haben, es muss auch die gegenseitige Lage der 
den Schnitt zusammensetzenden Structurbestandtheile und auch die 



Reihenfolge der Schnitte selbst in dem Präparat gesichert werden, 
denn das Paraffin, welches den Schnitt znsamni enge halten hat und 
anch als das einfachste Mittel zum Aufkleben auf den Objectträger 
dienen könnte, muss entfenit werden ; ein Nachtlieil des Paraffins dem 
Celluidin gegenüber, welches nicht entfenit zu werden braucht. Das 
älteste Verfahren zu diesem Zwecke war das Auflegen des Deckglases 
auf die auf dem Objectträger durch gelindes Erwärmen angeschmol- 
zenen Schnitte und ein hehutsames Durchfli essenlassen des Losnngs- 
mittels des Paraffins unter dem Deckglase, wobei die Schwere des 
letzteren die Schnitte festhielt ; oder aber man legte das Deckglas so- 
fort sammt dem diinnfliissigen Balsam auf und Hess das Lüsnngsmittet 
des Balsams auch das Paraffin aufli3sen und aufhellen: auf das Ent- 
fernen des Paraffins aus dem Präpai-at hat man in diesem Falle ver- 
zichtet. — ^ Die erste Methode des Aufklebens der Schnitte auf 
den Objectträger ist die Schellackmethode von öibsbrecht 
[1 und 2] 1881. Sie gestattete, bei Sicherung der Lage und Auf- 
einanderfolge der Schnitte auf dem Objectträger, die weitereu Proce- 
duren, falls das Object bereits im Stück geftlrbt gewesen ist, ohne 
vorheriges Auflegen des Deckglases vorzunehmen : das Paraffin konnte 
gellist und weggespült und das Lösungsmittel durch Balsam ersetzt 
werden. Die GiEsuHEcHT'sche Methode inasste jedoch sofort entwer- 
thet werden, sobald eine Methode bekannt wurde, welche bei glei- 
cher Einfachheit der Anwendung und gleich sicherem Festliegen der 
Schnitte anch eine nachträgliche Färbung der letzteren in alkoholi- 
schen und wässerigen Medien gestattet. Während sie sich also neben 
der ScHiLLiBAUM'schen ([1] 1883) Collodium-Nelkenölmethode, 
welche ebenso, wie die Schellackmethode auch eine Anzahl ander- 
weitiger Nachtheile besitzt, noch ganz gut aufrecht erhalten konnte'^, 
verlor sie neben der MAYEE'schen [2] Eiweissmethode, welche 
am Ende desselben Jahres wie die von Schällibaub veröffentlicht 
wurde, beinahe alle Existenzberechtigung. Dasselbe gilt von sämmt- 
lichen anderen Schnittaufklebemethoden, welche gleichzeitig oder spä- 
ter bekannt gemacht wurden, mit Ausnahme der Methode des Be- 
festigens der Schnitte durch Capillarattraction nach langsamem Ver- 
dampfen einer Wassers cliiehte, welche sich zwischen dem Schnitt und 
dem Objectträger ausbreitet. Das ist für alle Fälle, wo die Beschaf- 



1) Die ScnÄLLiBAüH'Bche Methode gieht, wenn überhaupt, nur bei atets 
frischer Bereitung der Nelkeußl-CollodiTunmiachung ein sicheres Haften der 
Schnitte in starkem Alkohol. Auch darf dae NelkenUl nicht durch Stehen am 
Licht braun geworden sein (e. Babl [4], p. 171). 
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fenheit des Objectes das Haften der Schnitte durch einfache Ca- 
pillarattraction gestattet, die vollkommenste Methode in dieser Art; 
sie ist bei richtiger Ausführung die sicherste und bequemste, sie ge- 
stattet die grösste Ordnung auch bei den allerlängsten Schnittreihen, 
welche auf einem Objectträger nur angebracht werden können. Neben 
ihr hat auch die Eiweissmethode, ganz abgesehen von den Fällen, wo, 
wie erwähnt, wegen der Beschaffenheit dos Objectes kein vollkommen 
sicheres Haften durch Capillarattraction möglich ist, blos für die vor- 
läufige Untersuchung von Probeschnitten, bei Demonstrationen und im 
mikrotechnischen Practicum, überhaupt wo viel auf das rasche Fertig- 
stellen des Präparates ankommt, einen dann allerdings grossen Werth. 

Es ist mir jedoch in der neuesten Zeit gelungen, die Capillar- 
attractionsmethode mit der Eiweissmethode in der Weise (anders als 
Gaskell [1] und Henneguy [1]) zu combiniren, dass sämmtliche Vor- 
theile der letzteren mit den meisten der orsteren vereinigt werden: 
die Schnitte glätten sich ebenso vollkommen aus, wie bei der Wasser- 
methode, sie sind ebenso leicht zu ordnen, andererseits haften auch 
Schnitte, welche wegen ihrer Dicke, infolge gewisser Fixirungen oder 
wegen der Beschaffenheit des Gewebes durch einfache Capillarattrac- 
tion nicht vollkommen sicher haften würden, bei jeder Behandlung 
absolut sicher, und das Haften geht in wenigen Minuten vor sich, so 
dass die Präparate in derselben kurzen Zeit, wie nach der MATER*schen 
Methode untersuchungsfähig werden. Ich nehme anstatt Wasser oder 
Mayer' schem Ei weiss einfach eine etwa lOOfache Verdünnung des letz- 
teren mit destillirtem Wasser. Wie ich dabei verfahre, wird im X. Ab- 
schnitt geschildert. 

Die erste Anregung zur Capillarattractionsmethode kam von Gaule 
[1] 1881. Gaule's ursprüngliches Verfahren sicherte jedoch blos das 
Festliegen von bereits gefärbten Schnitten und leistete, abgesehen 
von einer grösseren Sauberkeit des fertigen Präparates, nicht mehr 
als die Schellackmethode ^. Weiter entwickelt wurde sie erst in den 
letzten Jahren, besonders dadurch, dass der Alkohol durch destillirtes 
W^asser ersetzt wurde (Ende 1890 schlug Suchannek [1] noch 50proc. 
Alkohol vor, dagegen Gulland [1] Ende 1891 schon destillirtes Was- 
ser, ebenso 1892 M. Heidenhain [1]). Ein Verfahren, welches nach 



1) Die Art und Weise jedoch, wie z. B. R. Heidenhain [8] 1888 die 
GAULE'sche Idee der Schnittfixirung verwerthete, hat bereits eine ziemliche 
Sicherheit des Haftens der Schnitte auch beim Nachfärben in wässerigen Me- 
dien zur Folge gehabt. 
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diesem Priiiciii die griisste Annahl von Sclinitten, welche uiclit zu 
Bändern zusammenli ängend , sondern vom schrägen Mes- 
r einzeln abgenommen werden, in ganz idealer Oi-dnung 
mit Leichtigkeit und vollkommen sicher auf dem Objecttrüger befestigt, 
glauben wir nebst der combtnirten Eiweiss-Wassermetliode im X, Ab- 
schnitt zuerst zu veröffentlichen. 

Was die Schnitte von in Celloidin eingebetteten Objecten betrifft, 
so war ScHiEFFERDECKKS ([1] 1883) der erste, der gezeigt hat, dass 
sie nicht blos in Glycerin, wie es Dhväl angegeben hatte, son- 
dern auch in Balsam montirt werden können. Die erste Se- 
rienmethode für Celloidinschnitte ist die von Weigeut ([4] 
1885). Sie ist jedoch in überflüssiger Weise complicirt und höchstens 
für Serien von grossen und ziemlich dicken Schnitten geeignet, welche 
sich wegen ihrer Dicke beim Sclmeiden glatt oder beinahe ungefaltet 
auf die Messerfläche schieben, und von welchen ein Objectträger der 
gewöhnlichen Grösse nur wenige aufnehmen kann. Handelt es sich 
, um dünnere und kleinere Schnitte, welche sich nur ausuahmsweiae 
ganz glatt von der Schneide auf die Messerfläche schieben, meist aber 
mehr oder weniger falten oder zusammenrollen, und von welchen eine 
grössere Anzahl (eventuell bis zu 100 und melir) auf einen Object- 
trüger aneinandergereiht werden sollen, so ist meine Bergamottöl- 
methode ([1] 1887) die erste, Vielehe ohne viel Zeitverlust und mit 
der nothwendigen Sicherheit ausgeführt werden kann, Sie vereinigt 
das Änsglätten, das Dui'cbtränken mit dem Vormedium des Einschlusses 
und das Ordnen des auf der Oelfläche schwebenden Schnittes in einem 
Act; die Schnitte werden entweder vorerst auf einen Streifen von 
Fauspapier, oder, was gewöhnlich, weil einfacher, vorzuziehen ist, 
gleich auf dem ObjeettrÄger aneinander gereiht. Das Fixirende ist hier 
die Adhäsion der Schnitte an das Glas, welche nur dann nicht genügt, 
wenn bei der Weiterbehandlung der Serie auch wässerige Medien passirt 
werden sollen. In diesem Falle Hess ich das erweichende Celloidin des 
Schnittes selbst das Ankleben, oder wenigstens die Vereinigung der 
einzelnen Schnitte zu einer zusammenhängenden Membran besorgen. 
Diese Idee zum Aufkleben führte Summers [1] kurz vor mir 1887 in 
der Weise aus, dass er aus einer halbgefüllten Aetherflasclie den schwe- 
ren Aetherdampf auf die Schnitte fliessea liess. Ich habe [2] 1888 
ein Bad von Aether-Alkoholdilmpfen in einem geschlossenen Tubus vor- 
geschlagen, welches erstens ein sichereres Haften bewirkt und zweitens 
die Schnitte in histologischer Hinsicht nicht geiUlirdet, was man von 
dem UeberBchntten derselben mit Aetherdlmpfen (oder Benetzen mit 
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Aether- Alkohol — erste Methode von Summers — ) an der Luft keines- 
wegs behaupten kann. 

Endlich will ich hier noch meine seit einigen Jahren in den 
hiesigen Universitätsinstituten vielfach gebrauchte Methode des Cel- 
loidinschneidens ohne Benetzung des Messers, welche in mancher Hin- 
sicht grosse Vortheile bietet, erwähnen. Deutsch wird sie ebenfalls 
in diesem Werke zuerst (s. den X. Abschnitt) veröffentlicht. 

§14. 

Nene Mittel und Methoden der dritten Periode: Färbetechnik. 

Es bleibt uns noch übrig, die wichtigsten Fortschritte der Färbe- 
technik in der dritten Periode aufzuzählen. 

Man wusste bereits in der zweiten Periode, dass sich diffuse 
Färbungen dadurch in elective, differenzirende umwandeln 
lassen, dass man einen Theil des Farbstoffes nachträglich auszieht, 
wobei diejenigen Structurbestandtheile, welche die grösste Affinität 
zu dem betreffenden Farbstoff besitzen, ihn am längsten, schliesslich 
allein behalten. Diese Methode der indirecten Färbung, welche an- 
fangs besonders eine auffälligere, wenn nicht ausschliessliche Tinction 
des Kernes, namentlich des Chromatins der Kerne anstrebte, und für 
Theerfarbstoffe zuerst von Böttcher [2 und 3] 1869, dann von E. Hjä- 
MANN [1] 1875 angewandt wurde, hat für Theerfarbstoffe zu Anfang 
der dritten Periode hauptsächlich Flemming weiter entwickelt. Safra- 
nin und Gentianaviolett waren die Farbstoffe, welche durch 
Flemming*s Arbeiten in dieser Gruppe von Tinctionsmitteln die grösste 
Beliebtheit erlangt haben. (Das neuerdings von Hoyer empfohlene 
Thionin soll als Kemfärbungsmittel sogar Safranin und Gentiana 
weit übertreffen: so behauptet M. Heidenhain [2] p. 430. Ich mei- 
nerseits könnte diese Behauptung nicht ohne Weiteres bestätigen.) 
Der überschüssige Farbstoff wurde anfangs durch einfachen, später 
durch angesäuerten Alkohol entfernt. Um die Differenzinmg des zu 
Färbenden vollkommener und die zu belassende Färbung haltbarer zu 
machen, hat man bald auch andere Nachbehandlungen vorgeschlagen: 
die wichtigste von diesen ist wohl die für Gentianaviolett und Bacte- 
rien-Färbung bestimmte GRAM*sche [1] Methode aus 1884, welche der 
Hauptsache nach in der Nachbehandlung der gefärbten Schnitte mit einer 
Jodlösung (Jod-Jodkalium in Wasser) besteht. Eine eigenthümliche Art 
der Differenzirang, welche auf einem anderen Princip beruht, ist die 
Orange -Methode von Flemming, welcher sie 1891 [IJ genauer be- 



Bcliriebea hat: hier wii'd die durch Alkohol noch tiic.lit ilifferenzirte 
Doppelfärbung mit Safranin und Gentiana, also zwei basischen Farb- 
stoffen, dorch einen sauren Farbstoff, die Orangelosung, differenzirt, 
wobei die letztere selbst nicht gleiclizeitiff zum weiteren Färben 
dienen soll. Anders ist es mit jenei' Methode der färberischen Diffe- 
renzimng, wo gewisse Stmcturbestandtheile dureh vorherige Aufnahme 
eines Farbstoffes ihre Fähigkeit, einen gewissen zweiten stärker an 
sich zu binden, verlieren sollen, damit der zweite Farbstoff nur durch 
jene Elemente festgehalten werde, die ihre Fähigkeit dazu, durch 
die voriiergehende Färbung nicht verloren haben. Dieses Princip der 
färberischen Differenzirnng glaubte jüngst M. HEinEUHiiH ([2| p. 436 
. f.) durch sein Bordeaux-Eisenhämatoxylin- resp. Anilinblan - Eisen- 
hämatosylin zum Nachweis der Centrosoraen neu in die Mikro- 
technit eingefiihi't zu haben. In der That bemht aber jede ratio- 
nelle Doppel- oder Mehrfaclifärbung durch nacheinander einwirkende 
Farbstofi'e von jeher auf diesem Princip, Wenn man, um das ein- 
fachste Beispiel zu wählen, einen Schnitt, welcher vorher mit kern- 
Rlrbendem Camiin tingirt wurde, nachträglich mit einer Pikrinsäure- 
ISsung behandelt, so rechnet man ja auch nur darauf, dass die Kerne 
(oder wenigstens ihr- Chromatin), weiche mit stark gebundener rother 
Farbe saturirt sind, die gelbe Färbung bei dem Weiterbehandeln leicht 
wieder abgeben, Gewebsbestandtheile dagegen, welche das Eoth des 
Carmins nicht fest oder überhaupt nicht zu binden im Stande sind, 
der Färbung durch Pikrinsäure nicht nur leichter zugäng'lich sein, 
sondern diese auch stäi'ker an sich binden werden, 

Ueberhaupt wäre es ja sinnlos, dasselbe Gewebestück oder densel- 
ben Schnitt mit zwei oder mehreren verschiedenen Farben zu tingiren, 
wenn diese zu denselben histologischen Elementen unter allen Um- 
ständen dieselben Affinitäten besitzen. In solchen Fällen resultirte 
entweder eine Mischfarbe oder ein capriciBses Erscheinen der Elemente 
bald in der einen, bald in der anderen Farbe. In unsei'en Mehrfach- 
ÖrbuDgen wollen wir hingegen constant localiairte Tinctioneu (die Wir- 
kung eines jeden Fai'bstoffes auf gewisse, bestimmte Strueturbestand- 
theile besehi-änktj haben, wobei jede Farbe am besten gesondert zur 
Geltung kommt und womöglich einen anflUlligen Kontrast zur anderen 
hildet. Das ist der Zweck aller MelirfachiUrbungen. Nichtsdestoweniger 
hat man sich an dieser so einfachen Regel selir viel versündigt, beson- 
ders mit den Theerfarbstoffen. Allmählich wird jedoch auch hier eine 
Tcmünftigere Eichtung eingeschlagen, und es werden meist nur noch 
solche Farbstoffe combiniit, welche in Betreff ihrer flirberischen Fähig- 
ApAthy. 9 
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keit einander sozusagen entgegengesetzt sind oder deren Fähigkeiten 
sich ergänzen. So werden, hauptsächlich auf Grund der Arbeiten von 
Ehrlich, basische Theerfarbstoffe (also par excellence chromatinfär- 
bende) in den Geweben meist mit sauren (also lediglich achromatin-, 
resp. plasmafärbenden) zusammengebracht, einerlei, ob sie nun gesondert 
nacheinander, oder wenn es ihre Natur zulässt, gleichzeitig in Misch- 
lösungen zur Wirkung kommen. Das erste und noch immer wich- 
tigste Farbstoffgemisch dieser Art ist jenes von Ehrlich ([8] 1883) stam- 
mende, welches, durch Biondi etwas modificirt, aber nicht verbessert, 
unter dem Namen der EuRLicH-BioNDi'schen Farbstofflösung allgemein 
bekannt ist: hier steht ein basischer Theerfarbstoff, das Methylgrün, 
einem sauren, dem Eubin (Säurefuchsin) gegenüber ; der dritte, eben- 
falls saure Farbstoff, Orange, soll bei der Vei*wendung des Gemisches 
für feinere Zellstructuren fast nur ein differenzirender Faktor sein, 
wie beim Orange-Verfahren von Flemming. In Demonstrations- und 
Uebersichtspräparaten von Geweben ist dagegen auch jene Eigenschaft 
der Orangefarbe von Weith, dass sie besonders in den Elementen 
(Zellkörpern von Epithelzellen, Blutzellen oder Blutscheiben und 
Muskelfasern) zui* Geltung kommt, welche das Säurefuchsin weniger 
rasch aufnehmen (als z. B. die Bindesubstanzen, Primitivfibrillen der 
Nerven etc.)^ Von Ehrlich ursprünglich ([6] 1880 und mit Orange 
[8] 1883) für Deckglaspräparate von eingetrocknetem Blut (resp. Lym- 
phe etc.) empfohlen, wurde diese Färbung für Schnitte zuerst von 
Babes [1] 1886 angewandt und nachher 1888 von K. Heidenhain [3] 
in der Biondi 'sehen Zusammensetzung des Farbstoffes weiter verwer- 
thet und allgemein beliebt gemacht. 

Bei weitem wichtiger jedoch für die Gesammtheit mikrographi- 
scher Forschungen als die erwähnten Fortschritte der Färberei mit 
Theerfarbstoffen ist eine wenigstens für die organischen Farbstoffe und 
überhaupt für die Tinction sensu strictu (im Gegensatz zur Impräg- 
nirung) neue Eichtung der mikroskopischen Färbungen, welche 
von W^EiGERT (s. LissAUER [1] uud WEIGERT [1]) 1884 eingeschlagen 



1) In dieser Beziehung verhält sich das Orange dem Säurefuchsin gegenüber, 
wie wir sehen werden, ungefähr so, wie die Pikrinsäure in der van Gieson- 
schen [1] Pikrinsäure -Säurefuchsinlösung, nur dass die Pikrinsäure in ihren 
färberischen Neigungen zuverlässiger als Orange ist und auch reiner und 
fester (besonders an Blutkörperchen und Muskelfasern) haftet, weshalb wir 
für Uebersichts- und Demonstrationszwecke eine Dreifachfärbung mit Häma- 
tein-Alaun und Pikrorubin, wie wir die Mischung nennen wollen, anstatt 
der EHRLiCH-BiONDrschen vorschlagen werden. 
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wurde. Sie besteht darin, das» mau die zwei (oder mehr) verschie- 
denen Ingredientien, durch deren Wirkung aufeinander das färbende 
Princip erzeugt wird, nacheinander getrennt in das Gewebe durch 
Inhibition einführt und so den färbenden Körper erst in den Elemen- 
ten, welche gefärbt werden sollen, entstehen lässt. Sollen nicht alle 
Elemente, welche sich so färben, gefärbt bleiben, sondern einem Theil 
derselben der Farbstoff entzogen werden, damit die anderen (gelegent- 
lich nur ein bestimmtes Element) um so deutlicher hervortreten, so 
folgt dem Processe des Färbe ns auch hier ein Process der Diffe- 
renzirung, welche eventuell noch eine dritte Procedur, die dauernde 
Fixirung der belassenen Färbung begleiten kann. Das erste Ver- 
fahren dieser Art, die WEiGERx'sche Nervenmarkfärbung, ist ge- 
rade eine Tinction mit daraaf folgender Differenzirung. 

Von unseren organischen Färbungsmitteln wurde bis jetzt blos 
das Hämatoxylin in dieser Richtung verweithet. Auch für das zweite 
Ingrediens, welches sich in dem Gewebe mit dem Hämatoxylin (oder 
bereits Hämatein) verbinden soll, wurde blos eine Gruppe von Stoffen, 
nämlich Metallsalze, herbeigezogen. Zum Theil erwies es sich hier- 
bei als gleichgültig, ob das Gewebe vom Metall oder vom Hämatoxy- 
lin zuerst imbibiit wird ; zum Theil ist es dagegen von Wichtigkeit, 
bald das Hämatoxylin, bald das Metallsalz zaerst einzuführen. 

Bei dem ersten Weigert 'sehen Verfahren handelte es sich 
um eine Chromsalz - Hämatoxylinfärbung (besser Chromsalz -Hämatein- 
tinction, da nicht das Hämatoxylin als solches, sondern ein Oxyda- 
tionsproduct davon , das H ii m a t e i n , beim Färben in Wirkung 
tritt), wobei das Differenzirende eine alkalisch gemachte rothe Blut- 
laugensalzlösung war. Beim zweiten Verfahren Weigert's [2] 
1885 wird das Gewebe vor dem Hämatoxylin zuei*st mit dem härten- 
den Kali bichromicum und dann noch mit essigsaurem Kupferoxyd 
durchtränkt. 

Bei der grossen Wichtigkeit, w^elche die WEKJERT'sche Färbung 
für das Studium des Nervensystems der Wirbelthiere bald erlangte, 
konnte es auch an weiteren Versuchen nicht fehlen, um sie einfacher 
oder vollkommener zu machen. Wir halten keine für einen wirklichen 
Fortschritt. Als solche, welche einen gewissen Ruf haben, könnten 
die von Pal [1] und N. Kultschitzky erwähnt werden. Bei dem Pal- 
schen Verfahren 1887 wird anstatt des WEiGERT'schen Borax -Blut- 
laugensalzes Kali hypennanganicum und nachher, zur vollständigen 
Entfärbung des Zwischengewebes, Oxalsäure mit Kalium sulforosum 

genommen; das KüLTscHiTZKv'sche Verfahren schien bei seiner ei'sten 

9* 
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Veröffentlichnng ([2] 1889) Tor dem "WEiGERT'schen eine grossere Ein- 
fachheit, das Ueberflfissigwerden der nachträglichen Differenzirong vor- 
aas zu haben: bei der ausfnhrlichen MittheilnngEuLTSCHiTZKr's ([3] 1890) 
stellte es sich jedoch heraas. dass dies nar in Betreff der Vorbehand- 
long der Fall ist, and dass er aaf dieselben Reagentien wie Weigert 
angewiesen ist. Dagegen kann bei der neuesten Modification von 
Weigert [3] selbst 1891 die nachträgliche Differenzirang. wenigstens 
gewöhnlich; in der That wegfallen, indem die Gewebe bereits vor dem 
Hämatoxylin in der Weise (mit einer Mischung von Seignettesalz 
und essigsaurem Kupferoxyd) behandelt werden, dass blos das Ner- 
venmark 2nim Festhalten des entstehenden Farbstoffes föhig bleibt. 
Solche Präparate stehen jedoch an Haltbarkeit denen, welche nach der 
zweiten WEiGERT*schen Methode hergestellt sind, wie in einer Bemer- 
kung neuerdings Weigert selbst zugiebt ([5] p. 21). entschieden nach, 
weshalb seine neue Methode auch kein wirklicher Fortschritt ist. 

Gleichzeitig mit Weigert fing auch B. Heidenhain an. mit Häma- 
toxylin und Metallsalzen zu färben, jedoch für ganz andere Zwecke 
und in anderer Weise als ersterer. Bei der von ihm in die Mikro- 
technik eingeführten Gruppe von Färbungsmethoden muss das Metall- 
salz nicht gleichzeitig auch fixirendes Agens sein, sondern es dient meist 
blos zum Erzeugen des Farbstoffes in dem anderswie (durch Alkohol, 
Pikrinsäure oder Sublimat) tixirten Gewebe. E. Heidenhain [4] schlug 
1885 Stückfärbungen in der Weise auszuführen vor. dass man das aus 
dem Alkohol entnommene Object zuerst mit einer wässrigen Häma- 
toxylinlosung und dann mit einer solchen von Kali bichromicum (oder 
auch Alaun) durchtränke. In der Meinung, dass das Kali bichromicum 
die Ursache des baldigen Verbleichens seiner so erhaltenen Färbungen 
war. rieth er 1886 [5]. Kali monochromicum (gelbes einfach chrom- 
saures Kali) anstatt bichromicum (rothes doppelt chromsaures Kali) 
zu venvenden. Darauf habe ich. nachdem ich ([1] 1887) gezeigt, 
dass an dem eventuellen Verbleichen der Färbung nicht das Kali 
bichromicum die Schuld ist und dieses besser beibehalten wird, 1888 
[2] eine Methode eingeführt, nach welcher die HEiDENHAiN'schen Ingre- 
dienzien auch in Alkohol gelost angewandt werden können, und zwar 
mit gn^ssen Vortheilen für die Erhaltung und die Schneidbarkeit 
des Gewebes einerseits und für die Durchsichtigkeit der Tinction und 
die Feinheit der Differenzii-ung. deren es hier keiner nachträglichen 
bedarf, andererseits. Gleichzeitig habe ich auch ähnliche Tinctionen 
zum Nachfärben von Schnitten vorgeschlagen. 

Ebenso sind sümmtliche weiterhin vorgeschlagenen Combinationen 
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des Hitmatoxylins mit Metallsalzen blos an Schnitten mit Vorthcil 
auszuführen. Das Metallsalz ist bei allen späteren Methoden ein Eisen- 
aalz. Sie sind: 1886 die von C. Bbnua ([1]: suhwefel saures Eisen- 
ammonium -Hämatoxylin) nnd Hekxheimek ([1]: Hämatoxylin-Eisen- 
chlorid), 1892 die von Bütschli ([1]: essigsaures Eisenoxyd-Hä- 
matoxylin) und M. Heidbkhain ([1]: sehwefelsanres Eiaenamnioniiim- 
oxyd-Hämatoxylin), und 1893 die neuere Methode von Behhä ([2]: 
Liquor fern sulfurici oxydati- Hämatoxylin). Die Einwirkung des 
Eisensalzes geht hier, mit Ausnahme des Hersheuiek' sehen Verfah- 
rens für Differenzirang der elastischen Fasern, der des Hämatoxy- 
lins voraus. Bei den Methoden von Benua und M. Heidenhain ist 
auch eine nachträgliche Differenzirung nothwendig, bei 
denen von Heiuheiiier und BCtj^l'HLI (sehr starke Tinction zum Sicht- 
barmaehen der Wabenwände protoplasmatiseher Structuren) nicht. Sie 
erfolgt nach Benca's erster Methode (für das Centralnerven System) 
durch verdünnte Chromsäure, nach der zweiten nnd der von Hbioenhain 
(Färbung des Chromatins, besonders aber der Centrosomen) durch die 
Eisensalzlilsung seihst, in welche die Schnitte aus dem Hämatoxylin 
zurückgebracht werden. 

Die im Obigen kurz geschilderte Entwicklung der H^matoxylin- 
technik gehört ganz der dritten Periode an; dagegen wurde dasselbe 
Princip — Entsteh anlassen des (Erbenden Agens in dem Gewebe durch 
Zusammenbringen getrennt eingeführter Ingredienzien — in der Tech- 
nik der Imprägnirung durch Metall salze von Golqi bereits in der 
zweiten Periode (s. p. 99) zum Studium des Nervensystems der Wir- 
belthiere mit grossem Erfolg angewandt. Da jedoch die GoLoi'schen 
Kethoden erst gegen Mitte der achtziger Jahre allgemeiner bekannt 
und von grösserem Einfluss auf die Nervenforschung geworden sind, 
glaubten wir besser zu thun, erst hier ihrer zu gedenken ^ Von den 



1) Die medioiniBche Facnltät der UniveTsitfit Würzburg ttUBaette sieh (im 
Januar 1894) in BetrefE der Verleihung des Feakz von RjBHBCKEB'eehen 
Preiaea pro 1891/93 über die Methode und die Entdeckungen von C, GOLOI 
H der folgenden Weise: „Camillo Uolgi hat durch seine von ihm ausge- 
machte Methode der Färhnng der Elemente den Nervensystems durch Silher- 
Mlze oder Sublimat eine ganz neue Äera in der feinen Anatomie des Nerven- 
ayalems eröffnet. Thm gelang es zum ersten Male, die genauen Formen der 
ivesentliuhsten Elemente des Gehirns und Eilckenmarka, der Nervenzelleu 
snd ihrer AualHufer darznatelleu nnd zwei besondere Arten deraelben zu 
«ntdeoken. Ferner maehtfi er die wichtige Beobachtußg, daas alle Nerven- 
ftwern der Centralorgane mit vielen SeitenausISufem (OoUateralen) veraehen 
niid, durch welche dieeelhcn Nehenwitkungen aoezufiben veimOgen, und gab 
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zwei Hauptmethoden Golgi's stammt die eine, die Chromsilber- 
met h od e. wie bereits erwähnt, vom Anfang der siebziger Jahre 
(C. GoLGi [1], 1873): die andere, die Quecksilbermethode, vom 
Ende derselben ([5] und [6]. 1879). Zur ältesten Form seiner Ghrom- 
silbermethode. die er indessen erst 1885 [3] mit aller nothwendlgen 
Genauigkeit beschrieb, und die heute in der Mikrotechnik unter dem 
Namen der langsamen GoLorschen Methode eingebürgert ist^ 
gesellt« GoLGi [2] 1 880 sein sogenanntes raschesTerfahren (Zu- 
that von Osmiumtetraoxyd zum härtenden Kali bichromicum) und 1885 
[3] sein gemischtes Verfahren, welches er zuletzt mit dem 
meisten Erfolg anwendete. Alle drei sind jedoch blos bei kleineren 
Gewebsstücken ausführbar: dagegen hat sich die Quecksilber- 
methode (Härtung in Kali bichromicum. prolongirtes Bad von Su- 
blimat, Reduction des letzteren zu metallischem Quecksilber in den 
Gewebselementen . in welchen bei der anderen Hauptmethode Golgi's 
das Chromsilber entsteht) in den Händen von Mondino [1] 1885 als 
zur Imprägnirung von ganzen Gehirnen sogar grosserer Thiere fähig 
erwiesen. 

Während bei den GoLGi'schen Methoden ebenso wie bei den ge- 



nns genaue Aufschlüsse über die Entstehung der Nervenfasern innerhalb der 
Centralorgane von den Zellen derselben und über die Endignngen der sen- 
siblen Fasern mit freien Verästelungen. — Diese Entdeckungen C. GoLGf s 
brachten einen vollständigen Umschwung in unseren Auffassungen von dem 
feinen Aufbau des Nervensystems hervor und bewirkten auch grossartige 
und durchgreifende Aenderungen in unseren physiologischen Anschauungen 
und bedarf es kaum mehr der Erwähnung, dass C. Golgi auch seine Lehren 
durch zahlreiche glückliche Specialuntersuchungen über den feinsten Bau des 
grossen und kleinen Gehirns, des Ammonshom und des Bulbus olfactorius 
erhärtete und fest begründete/ (S. Golgi [4].) — Wenn wir nun bedenken, 
dass GoLGi ohne den glücklichen Fund seiner Methoden wahrscheinlich nie 
jene Entdeckungen — mögen sie alle Thatsachen oder blos scheinbar solche 
sein, für welche eine weitere Kritik, zum Theil wenigstens, noch nicht 
überflüssig ist — gemacht hätte, so ersehen wir auch aus dem Obigen die 
grosse Wichtigkeit der GoLGi'schen Methoden einerseits und die der Mikro- 
technik überhaupt andererseits für den Entwicklungsgang der biologischen 
Wissenschaften. 

1) Härtung in Kali bichromicum, Verbleiben des Salzes in dem Gewebe, 
Bad von Argentum nitricum, in welchem ein Theil des Chromsalzes entfernt 
wird; mit dem im Gewebe gebliebenen Theil jedoch bildet das eindringende 
Argentum nitricum, namentlich in (?) den Ganglienzellen und deren Fort- 
sätzen, den centralen und peripheren Endausbreitungen der Achsencylinder, 
den Gliazellen etc., einen braunen Niederschlag von Chromsilber (in den ge- 
lungensten Fällei^ eifte braune Tinte), welcher hier 4a8 färbende Agens ist. 
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wöhjilichen Silbenmprftg^nimngfn das fHrhende Apens in dpm gpfHrb- 
ten Gewebsei erneute (oder in den Hohkänmen des Gewebes) meist 
(oder beinahe immer) in Fonn von mikroskopisRh nachweisbaren Theil- 
chen auftritt, es sich also um eine Imprägnirung handelt, habe 
ich fSr das Goldchlorid wiederholt zu zeigen gesucht ([6] 1890, 
[7] nnd [8] 1899, [9] 1893), dass bei der richtigen und gelungenen 
Anwendnng desselben die Färbung durch eine im Gewebe entstehende 
rothe Tinte bewerkstelligt wird, welche die betreffenden Elemente tin- 
girt, ohne sich in ihnen in Fonn von mikroskopisch nachweisbaren 
TheUchen einzulagern. Da weder die in der vorhergehenden Periode 
eingefölirten, noch die in der unsrigen vorgeschlagenen Goldmethoden 
solche zuverlässige Tinctionen, welche gleichzeitig die leitende Sub- 
stanz in unverkennbarer Weise differenziren würden, gestatten, so habe 
ich ein Verfahren ausgedacht und vor Kurzem mitgetheilt ([9] 1893), 
welches bei Schnitten (auch Serion) von in Sublimat (oder Sublimat- 
alkohol) fixirten nnd in gewisser Weise in Pai-afön oder Celloidin ein- 
gebetteten Objecten, nach Befestigung der Schnitte auf dem Object- 
träger eine Tinction durch Goldclilorid-Ämeisensänre erlaubt, die sich 
auch als allgemeine Färbungsmethode mit den Carmin-, 
Hämateinthonerde- oder Hämatoxylincliromsalz-Methoden messen kann 
nnd bei einer wenn möglich noch grösseren Dauerhaftigkeit ebenso 
sicher, gleichmässig nnd allgemein anwendbar ist. Diese Gold-Ameisen- 
Sfiuretlnction der Schnitte, also eine Methode des NachfUrbens, 
liefert mikroskopische Bilder, bei welchen die Färbung sich nicht auf 
gewisse Ge websei emente bescliränkt, z. B. keine blosse Keinfilrbung 
ist, sondern Kämmtliche geformte Bestandtheile der Gewebe betrifft, 
diese jedoch in den verschiedensten Tönen differenzirt ; sie übertreffen 
an Schärfe, Feinheit und Reichhaltigkeit der Zeichnung alles, was 
ich in dieser Art bis jetzt kenne. Und dabei erscheinen in dem mit 
Kirscliroth nnd Violett in verschiedener Intensität gemalten mikros- 
kopischen Bilde die leitenden Primitivfihrillen als tief schwarz 
geiUrhte, ungemein scharfe Linien, welche sowohl in den Nerven, als 
•nch in den centralen und peripherischen Endvertheilungen derselben, 
also z. B. von dem feinen Netzwerke innerhalb centraler Ganglien- 
'Xellen an bis in solche der Sinneszellen u. s. w., leicht nnd mit voll- 
kommener Sicherheit zu verfolgen sind. Leider konnte ich die grosse 
Verschiedenheit der einzelnen Thierfonnen, namentlich der meist sehr 
günstigen Süsswasser- und Landthiei'e and der iingünstigen Seetliiere, 
in Bezug auf diese Differenzirung des leitenden Elementes (dessen 
j^wciflsche Tingirbarkeit in Schwarz) bei meiner Meithode bis jetzt 



^ 
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noch nicht beseitigen. In Bezug auf die allgemeine Tingirbarkeit 
besteht aber, wie erwähnt, kein Unterschied. 

Die in diesem Paragraphen bis jetzt erwähnten Färbungen sind 
alle blos an dem bereits fixirten Objecte, manche erst an fertigen 
Schnitten, mit Vortheil auszuführen. Es ist eine weitere Errungen- 
schaft unserer Periode, gewisse specifische Färbungen gefunden 
zü haben, welche nur dann gelingen, wenn das Object weder physi- 
kalisch noch chemisch durch äussere Agentien verändert wurde, oder 
welche wenigstens dann am besten gelingen, wenn das färbende und 
das fixirende Medium gleichzeitig in Wirkung treten. 

Es giebt Fixirungsmittel, welche das Object gleichzeitig auch 
färben und z. Th. sogar mehr oder weniger differenziren, so das Jod, 
der Holzessig, die Chromsäure und ihre Salze, das Osmiumtetraoxyd, 
Palladiumchlorür, Pikrinsäure u. s. w. Von diesen waren der Holzessig 
und die Jodlösungen, wie wir wissen, schon in der ersten Periode in 
Gebrauch ; die übrigen sind Errungenschaften der zweiten. Auch fehlte 
es seit der Einführung der eigentlichen Tinctionsmittel nie an Ver- 
suchen,* den Process der Fixirung (damals Härtung oder Abtödtung) 
und den der Färbung durch Mischen des Färbemittels mit dem Fixirungs- 
mittel in einem Act zu vereinigen. Der erste gelungene Versuch je- 
doch, aus dem zur Darstellung specieller Structurbestandtheile ein 
wirklicher Vortheil erwuchs, fällt auf den Anfang unserer Periode. 
1880 veröffentlichte nämlich A. Schneider [1] sein Essigsäure-Car- 
min, in welchem, vde der Name zeigt, das am raschesten eindringende 
und wirkende Fixirungsmittel mit einem sehr energischen, dauerhaften, 
und in dieser Weise angewendet, für das Chromatin sehr electiven 
Farbstoff vereinigt ist. Und in der That leistete das ScHNEioEB'sche 
Essigsäure -Carmin beim Studium der Beschaffenheit des Zellkernes, 
namentlich des sich theilenden, vielen Forschem die grössten Dienste. 
Eine ähnliche, ja sogar vielleicht noch grössere Eolle in der GescMchte 
unserer cytologischen Kenntnisse spielt eine Combination des Eisessigs 
oder des Alkohol-Eisessigs mit Methylgrün, welche van Beneden und 
Neyt [1] 1887 einführten. (Mit einer 2-3procentigen Essigsäure hat 
bereits Caenoy [2] 1886 das Methylgrün vereinigt und zur Färbung 
frischer Objecte benutzt.) 

Jene andere, noch wichtigere Färbung aber, auf die wir oben 
gezielt hatten, ist die Methylenblaufärbung der specifischen Be- 
standtheile des centralen und peripherischen Nervensystems. P. Ehr- 
lich, dem wir ihre Einfühi'ung 1886 ([1] und [la]) verdanken, 
glaubte, das Eintraten der specifischen Nervenfärbung sei durch die 
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LeljensÜiätigteit der betreffenden Elemente bedingt, und injicirte den 
Farbstoff dem lebenden Thiere. Nachdem aber Doqiel schon 1887' 
gezeigt hatte {s. äknstgin [2]), dass auch längere Zeit (z. B. 24 
Standen) nach dem Tode des Versuchsthieres und auch an herausge- 
schnittenen Cre web stücken die gewünschte Eoaction eintritt, wurde 
Ehslich's Anschauung dabin modiücirt, dasa die eintretende Methylen- 
blaufärbung ein Zeichen des üeheriebens der Elemente sei. Dem 
gegenüber bewies ich 1892 [H], dass das Leben der Elemente bei der 
Färbung keine Rolle spielen kann, diese aber dadurch bedingt wird, 
dass in dem Gewebe Alle Substanzen, welche es lebend enthält, phy- 
sikalisch niid chemisch möglichst unverändert erhalten bleiben, Anch 
habe ich, gegen die lüihere allgemeine Annahme, gezeigt, dass das 
Oxygen (des Gewebes oder der zutretenden Luft) nichts mit dem Ge- 
lingen der Reaction zu thun hat, wohl aber die Anwesenheit von 
Amtfioniak (aus dem kohlensauren Ammonium der Luft), durch wel- 
ches, bei richtiger Zuführung, eine feinere Differenzirung als sonst 
eintritt. 

Die verschiedenen Vei'fahren, die vorgeschlagen wurden, um die 
an und für sich rasch wieder verbleichende MethylenblaufJlrbung der 
Nerven haltbar zu machen, flihren uns zu einem Zweige der mikro- 
skopischen Fürbetecbnü , welcher sich ei-st in den letzten Jahren 
zu entwickeln angefangen hat. Ich meine das an Ort und Stelle vor 
sich gehende Verwandeln von nicht haltbaren Farbstoffen in 
haltbare, oder in situ tixii'bare Verbindnngen oder aber ein Ersetzen 
von erstei-en durch letztere. 

Das erste Verfahren, welches uns an Stelle des von den Elementen 
des Nervensystems rasch wieder an das umgebende Gewebe abgegebenen 
und dasselbe diffus färbenden Methylenblaus eine eiuigermaassen halt^ 
bare und an dem Nervengewebe haftende Verbindung zu setzen lehrte, 
ist das von Alexis Smienow (s. Abnsteih [1]) und Pal [2] 1887 und be- 
steht in der Durchtränkung der mit Methylenblau bereits gefärbten und 
herausgeschnittenen Gewebsstücke mit einei' wässerigen Lösung von Jod- 
Judkalium (also eine Art GRAM'sche Behandlung). Dabei wird der in 
den Nervenelementen befindliche gelöste blaue Farbstoff in Form eines 
feinkörnigen granbraunen Pulvers niedergeschlagen, und so die ursprüng- 
liche Tinetion in eine Imprägnirung verwandelt, welche zwar den Ver- 
lauf der Nerven bis zu gewissen Grenzen wohl verfolgen, aber in ihnen 
gar keine feinere Differenzirung wahrnehmen läsfit. Dagegen ist die 
etwas später aufgefundene, bis jetzt bei weitem beste Methode der 
Fiximng von HethylenblauftLrbnngen durch Ammoniumpikrat derart, 
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dass sie sie bei richtiger Ausführung, wie ich gezeigt habe [8], als 
wirkliche Tinctionen, allerdings in etwas veränderter (violetter oder 
dunkelstahlblauer) Farbe, erhält, welche die feinere Structur der Ner- 
ven und der Ganglienzellen nicht nur nicht verdeckt, sondern vielfach 
in überraschender Weise differenzirt, indem sie ebenfalls das leitende 
Element am meisten, oft ausschliesslich, heraushebt. Letzteres ist 
namentlich dann der Fall, wenn der fixirenden Ammoniumpikratlösung 
freies Ammoniak zugegeben wird, welches hier als differenzirendes 
Agens wirkt. Anfangs wurde, ebenfalls von Smibnow, das HoYBE'sche 
Pikrocarmin zu dieser Fixirung benützt; bald fand aber Dogiel, be- 
reits 1887 (s. Arnstein [2]), dass in dem Pikrocarmin blos das Am- 
moniumpikrat das Fixirende ist, weshalb es vortheilhafter für sich 
allein angewendet wird. Ich endlich habe 1892 [8] wahrscheinlich 
gemacht, dass die schönen Färbungen, welche Dogiel erhielt, da- 
durch bedingt waren, dass das von ihm gebrauchte Ammoninmpiftrat 
unbeabsichtigt freies Ammoniak enthielt. 

Gewisse Schwierigkeiten des Aufbewahrens der GoLGi'schen Chrom- 
silberpräparate haben zu weiteren Versuchen auf diesem neuen Gebiete 
der Färbetechnik Veranlassung gegeben. Man trachtete unter anderem 
durch ein Verfahren, dessen Princip der photographischen Technik 
entlehnt ist, das Silber durch Gold zu ersetzen. Nach einem 1890 
mitgetheilten Verfahren von Obregia [1] scheint dieses zu gelingen, 
und zwar einfach dadurch, dass die Schnitte, welche eine gute Golgi- 
sche ChromsilberfJirbung aufweisen, in ein alkoholisches Goldbad, das 
vorher durchlichtet gewesen ist. gelegt werden und dann zur Reduc- 
tion in eine wässerige Lösung von unterschwefligsaurem Natron kom- 
men. Dasselbe Verfahren kann nach Obregia auch an GoLGi'schen 
Quecksilber-Färbungen mit Erfolg vorgenommen werden. Dieses that 
mit seinen Sublimatpräparaten neuerdings, 1891, auch Golgi [8], 
weil ihn der metallische Glanz des Quecksilbemiederschlages bei 
Untersuchungen mit starken Vergrösserungen störte. Er legte seine 
Schnitte in ein Goldbad, wie es von den Photographen zum Tönen 
der Bilder benutzt wird, und erreichte dadurch eine wirkliche Schwarz- 
färbung dort, wo diese wegen der ündurchsichtigkeit des Quecksilber- 
niederschlages bei durchfallendem Liclit blos so aussah. 

Endlich wollen wir nocli die Verbesserungen, welche unsere Pe- 
riode in der Herstellung oder der Zusammensetzung der am allgemein- 
sten gebrauchten mikrotechnischen Tinten, der Carmin- und Hä- 
m a 1 X y 1 i n - (besser Hämatei'n-) Tinten hervorgebracht hat, er- 
wähnen. 



HämatoxylinlSsttiigen sind dem älteren BöHMEB'schen 
Häniatosyliii an TinctionsfUhigkeit, weder was- die Energie, noch was 
die Differenzirung der Färbung betrifft, keineswegs überlegen; die 
Ursache, weshalb sie jenem vorzuziehen sind, ist ihre grössere Halt- 
barkeit. Diese verdanken sie aber blos ihrem Gehalt an Glycerin 
und Alkohol oder anch Eisessig. Die beiden beliebtesten sind das 
sogenannte DELAFiF.ui'srhe und das EHRUOH'sche Hämatoxylin. Das 
erstere war bereits zu Anfang der achtziger Jahre in New -York in 
Professor DELiFiELo's Laboi-atorium in Gebrauch; die genaue Formel 
wurde jedoch erst 1885 von Prcdden [1] veröffentlicht Zum Dela- 
FiRi.u'schen Hämatosylin nimmt man anstatt des gewohnlirken Kali- 
alaun den in Wasser leichter lüslichen Ammoniumalaun was sonst 
kein wesentlicher Unterschied ist. Die EHRLicn'sche ([7] 1886) Vor- 
schrift unterscheidet sich von der Delafield' sehen, ausser der Ver- 
wendung des gewöhnlichen Alauns, blos durch die grössere Menge von 
Alkohol und Glycerin und die Zuthat von beinahe 3"/^ Eisessig. 

Da sowohl nach der BöHMKR'schen als auch nauh der Kleineb- 
EERo'schen Vorschrift die alkoholische Lösung der Hämat^xylinkry- 
stalle vorräthig gehalten werden soll, so war dadurch, falls die Lö- 
sung schon einige Monate gestanden hat und dunkel- 
Tothbrann geworden ist, die Möglichkeit gegeben, nach dem 
Znsamm engl essen mit den übrigen Bestaudtheilen eine Farblösung zu 
bekommen-, welche ihre vollkommene Tinctionskraft sofort erhält. 
Hier geschieht nämlich das, was man das ^.Reifen" der Hämatoxylin- 
lösnng genannt hat, bereits in der alkoholischen Vorrathslösung der 
Hämatosylinkrystalle : das Hämatoxylin wird allmählich zu Hämate'iu 
oxydirt. Nach sämmtlichen späteren Vorschriften hingegen sollen die 
Hämatoxylinkry stalle sofort mit allen übrigen Bestandth eilen zusam- 
mengebracht werden; und auch das BömtEK'scho und KLEiHENBEBG'sche 
Hftmatoxylin stellte man sich mit frischen Lösungen der Hämatoxylin- 
krystalle her, damit diese Tini;tnr ja nicht verderbe, etwa nachdunkele. 
Deshalb besitzt die so gewonnene Mischung anfangs noch so gut wie 
gar keine Tinctionskraft; die fertige Mischung muss noch längere 
Zeit reifen. Anstatt sich nun die Hamatoxylinkry stalle, wie es Ja das 
Einfachste gewesen wäre, schon längere Zeit vorher in Alkohol zu 
lösen und sich so eine reife Basis für den zu bereitenden Farbstoff 
vorräthig zu halten (wie ich es seit längerer Zeit thue: s. meine 
verschiedenen aus Hämatoxylin bereiteten Hämateinlösungen im XU. 
AbBchn.), hat man die verschiedensten Methoden versucht, die Eeifung 
der sonst fertigen Hamatoxylinthonerdesalzlösniigen künstlich zu be- 
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schleunigen. Diese Bestrebungen hat 1891 Paul Mayer [5] einfach 
dadurch vollkommen überflüssig gemacht, dass er auf das Hämatein, 
als auf den eigentlichen Bestandtheil des färbenden Princips in sämmt- 
lichen verschiedenen Thonerdesalz-Hämatoxylinlösungen der Mikrotech- 
nik hinwies und für die Zukunft das Hämatein (oder Hämatem-Ammo- 
niak) anstatt des Hämatoxylins zur Bereitung der betreffenden Farb- 
lösungen vorschlug. Auch hat er uns die genaue Vorschrift dazu ge- 
geben, wie die zwei wichtigsten älteren Hämatoxyline, nämlich das 
BöHHEfi'sche und KLEiNENBERo'sche, von nun an durch Hämatemlösungen 
ersetzt werden sollen : dem ersteren entspricht, als wässriges Medium, 
Mayer's Hämalaun, dem letzteren, als alkoholisches Medium, Mayer's 
Hämacalcium. 

In Betreff des C.armins kann unsere Periode, bis auf die letzte 
Zeit, keine Vorschriften aufweisen, welche denen der zweiten in ir- 
gend einer Weise, höchstens für ganz specielle Zwecke, überlegen 
wären, obwohl die verschiedenen Vorschläge an die Dutzende gehen. 
Gewissermaassen als ein Fortschritt könnte aufgezeichnet werden, dass 
die überflüssig gewordenen ältesten Carminformen beinahe gänzlich 
verlassen wurden, so das GERLAcn'sche Carmin-Ammoniak und beson- 
ders das BEALE'sche Carmin. 1892 hat Paul Mayer [6] ebenso wie 
im vorhergehenden Jahre das Hämatoxylin, auch die Carminfärbungen 
einer genaueren Analyse unterzogen. Er zeigte, dass in sämmtlichen 
in der Mikrotechnik verwertheten Carmin- oder Cochenille-Lösungen 
die Verbindung der Carminsäure mit einem Thonerdesalze das eigent- 
lich Wesentliche, das Färbende gewesen ist. Demnach räth er zu 
ihrer rationellen Herstellung von nun an die Carminsäure in Verbin- 
dung mit Alaun oder Chloraluminium zu benutzen. Die wichtigsten 
zwei solche Fai^blösungen, welche er vorschlägt, sind, als wässeriges 
Medium, das Carmalaun und, als alkoholisches Medium, das Para- 
carmin. 

Und damit glaube ich die wichtigsten Momente in der Entwicke- 
lung der Färbetechnik in der dritten Periode aufgezählt zu haben und 
so auch diesen geschichtlichen Ueberblick beendigen zu können. 



Dritter Abschnitt. 
Allgemeiue Hathschläge. 

(Besoodera für den ÄnfÄnger.) 
Piinftos Capitel. 
Mkrotechnische Bearbeitung des Untersncliungsmaterials. 
8 15. 
WaM der Methoden. Behandlung eines epärlichen Hateriale. 
Mit einem beliebigen Untofsnchnngsobject vor sich, desseii mikro- 
skopische Beschaffenheit er aus eigener Anschauung kennen lernen 
will, blättert der Anfänger — einerlei, ob er bereits festgestellte, 
von anderen gut beschi'iebene Verhältnisse verfolgt, oder, als an- 
gehender Forscher, noch Unbekanntes für die Wissenschaft aufschlies- 
sen mBchte — meist vergebens in den mikrotechni sehen Lehr- und 
Handbücliem um zu erfahren, nach welchen Methoden er sein Ob- 
ject der mikroskopischen Untersuchung am besten zugänglich machen 
könnte. Nur wenn das Untersuchungsobject ein Organ oder ein Ge- 
webe eines Wirbeltliieres ist, findet er für die mikrotechni sehe Be- 
handlung davon genauere Anweisungen. (So bei Känvier [2b], 
ScHiEFFBRDECKEH-KoBSKL [1], SfiBLiKa [1], Stöbb [1], BfPHM-OpFEL [1] etc. : 
S. in der Einleitung auf p. 7-8). Handelt es sich um ein wirbel- 
loses Thier^, und muss er deshalb zu den Werken greifen, welche 
auch Wirbellose oder besonders diese bei ihren praktischen Anweisun- 
gen berücksichtigen'^ - — es giobt deren nur sehr wenige, wir wollen 



\ 



1) Ja sogar bloa um den Embryo einea WbbeltbiereB, für desaea Be- 
handlung bei BöEM nnd Oppel [1] allerdinga achon eine gewisae Anzahl von 
geschickt zu Bominenge stellten Vorachriften zu finden ist (Cupitel 15 und dessen 
Anhang), 

ä) Es giebt gewisse traditionelle Excurse auf dem Gebiete der , niederen" 
(alao nicht zu berticksicbtigendeu) TMere, welche zu machen auch die mensch- 
lichen Histologien nicht unter ihrer Würde halten. So wird z. B. mitgetheilt, 
wie man sich, um die Bewegungen der amöboiden Zellen oder der Cilien zu 
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hier Lee [3] und Whitman [2] wieder erwähnen — so bieten ihm 
diese in Bezug auf die einzelnen Thierformen oder Thiergruppen nur 
äusserst dürftige oder gar keine Anhaltspunkte: sie citiren, wie be- 
reits in der Einleitung dieses Buches erwähnt, meist Mos das Ver- 
fahren von ein oder zwei Autoren, welche womöglich noch auf die Lösung 
von ganz speciellen Problemen gerichtet sind und womit man nichts 
weiter anfangen kann^. Allerdings ist es innerhalb des Eahmens 
eines kurzgefassten Werkes unmöglich, genaue Vorschriften für die 
mikrotechnische Behandlung auch nur der grösseren Thiergruppen zu 
geben, zumal da diese selbst keine einheitliche Behandlung zulassen, 
sondern oft sogar die einzelnen Species verschiedene Methoden erfor- 
dern. Aber auch die allgemeinen Rathschläge, welche als Einleitung 

untersuchen, Präparate von der Teichmuschel, oder um die quergestreiften Mus- 
kelfasern zu studiren, solche von einem Wasserkäfer, von der Fliege oder 
vom Flusskrebs verfertigen soll etc. Natürlich können diese technischen An- 
weisungen für den hier in der Rede stehenden Fall gar nicht in Betracht 
kommen. 

1) Bei Whitman [2] ist z. B. die längst veraltete Methode von Andres 
(aus den ersten achtziger Jahren), die Zellelemente der Actinien zu isoliren, 
erstens im Capitel „Preservative Fluids" auf p. 28 imd dann im Capitel „Histo- 
logical Methods" auf p. 205, also zweimal mit denselben Worten ganz aus- 
führlich mitgetheilt; von einem der allerbesten und am allgemeinsten anwend- 
baren Macer ationsmittel, der 20-30procentigen Salpetersäure, geschieht dagegen 
im Buche keine Erwähnung. Allerdings muss man, um Whitman nicht Un- 
recht zu thun, in Betracht ziehen, dass sein Buch 1885 geschrieben wurde, 
und die Auflage, welche das Datum 1891 trägt, einfach eine Copie von der 
von 1885 ist. Als beste Methode, welche bis 1885 bekannt war, Eier von 
Amphibien zu präpariren und zu schneiden, wird die von 0. Hertwig 1882 
(die Entwickelung des mittleren Keimblattes der Wirbelthiere (Das mitt- 
lere Keimblatt der Amphibien) in: Jena. Zeit. Naturw. Bd. XVI. (1882/3) 
p. 247-328. Methode auf p. 249-252) angegeben und ausführlich geschildert. 
Nun ist und war zum Theil bereits 1885 das Verfahren von 0. Hertwig, so- 
wohl was die Methode des Entfernens der Gallerthülle der Eier (5-10 Minuten 
in beinahe siedendem Wasser, dann Anschneiden der Hülle mit der Scheere), 
als auch die Fixirung (0.5procentige Chromsäure oder Alkohol von 70% an), 
Färbung und Einbettung (in Eiemulsion nach Calberla) betrifft, vollkommen 
entwerthet. Für dieselben Zwecke sind nämlich seither viel bessere Methoden 
empfohlen worden, z. B. die Entfernung der Gallerte durch Eau de Javelle 
nach Blochmann ([2] 1889), Fixirung durch Chromessigsäure oder Chrom- 
osmiumessigsäure, Durchfärben in Boraxcarmin, Einbetten in Paraffin (0. 
Schultze [1] 1887 p. 185-187), so dass in seiner neueren Arbeit über die Ent- 
wickelung der Amphibien sogar 0. Hertwig selbst seine früheren Methoden 
vollkommen aufgegeben und die erwähnten neueren angewandt hat (Urmnnd 
und Spina bifida, in Arch. Mikr. Anat. Bd. XXXIX. 1892 p. 353-503. Methode 
auf p. 355). Die gegenwärtig besten sind übrigens auch diese nicht. 
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in die zoologiseh-embryologisclie Miki-otechiiik gegeben werden, sind 
vielfacli derart, dass sie den Leser, Studirendeii oder augehenden For- 
seber, auf Irrwege, nameutlicli zu einer teclinischeu Einseitigkeit fäh- 
ren können. 

Wenn das Zerlegen des in teto auf die Zellkerne hin gefärbten 
Objectes in Sclinittreiheii und Einsvbiuss derselben in Balsam als die 
General- oder Normalmethode der mudemen mikroskopischen 
Anatomie hingestellt wird, mit welcher die Ai'beit sehr oft beendet 
ist, und nur besondere Umstände auch andere Methoden nothwendig 
maclien, so könnte daraus gefolgert werden, dasä diese Methode aileiu 
genttge, um die mikruskopisdie Auatomie eines beliebigen Objectes 
kenneu zu lernen ^. Dagegen steht die Sache in der That ao, dass 
man sich zwar im Allgemeinen, obwohl keineswegs immer, am rasche- 
steu, leichtesten uud Ju vielen Fällen am sichersten durch jene Nor- 
malmetliode einen Begiiff von der mikroskopischen Anordonug 
der Theile eines Organismus (Organs oder Gewebsstückes) verschaffen 
kann, dass es aber keine einzige Detailfrage der mikroskopischen Ana- 
tomie giebt, welche durch sie in erschöpfender Weise beantwortet wer- 
den könnte, wolil aber sehr viele, auf welche sie überhaupt keine 
Antwort zu geben im Stande ist. Die erschöpfende und sichere Kenut- 
uisa der mikroskopischen Beschaffenheit eines jeden Gegenstandes er- 



') Bei Lee ([8] p. 1) lesen wir Folgendes : „The methüda of modern 
micruHcopic änatomf ma; be ronghjy claseed aa General and Special. Tbere 
JH B General tir Normal niethud, known ax the method of Bectiona, whieh con- 
■ists in carefully fixiug tlie structures to be examined, Htainisg tbem 
with a nuclear staia, dehydrutiug witb alcoLul, aiid mounting aerieB of 
aections of the atructurcs in balsam. It is by thia method that the wurk 
ia blockcd out and very often Önished." Dabei sind aber in dem Buche tüij 
LsK die Specialniethoden iz. B, die Untersuchung in „indifferenten" Medien, 
die Hacerirung der Gewebe, die Inject! ousmetho den, die ImprHgnirungen etc.) 
grüssteutheila mit deraetben unparteiischen Auaffllu-lichkeit, wie die Normal- 
tnethode bebindclt. 

WHITM4N ([2] p 3) uuteracheidet von einem allgemeinen Standpunkt 
zwei UnterBUchnngBB eisen eme» Thierea, nämlich die Flüche n-Unter- 
iuchnng (aurface-cbBervation) nud die Schnitt-Unterauebnng (section- 
ülservation) , beide stellt er in der Einleitung neinea Buches (p, lOJ ala gleich 
wichtig und mivermeidlich bin. Maceriren, Impräguiren, Behandeln dea leben- 
den Gewebea u, 8. w. sind wohl Methoden der FlSchen-UnterBUchniig, und 
doch bebandelt er jene und überhaupt alles, waa nicht zur Schnittmethode 
gehört, in ganz atieftnütterlicher, man könnte sagen, geringschätzetider Weise, 
so dasa der Anflüiger bloa un Erlernen der Scbuiltmethode genügende Anhalte- 
pnnkte bei ihm fand. Bei dem gegenwärtigen Stand der Schnittmethode rei- 
chen jedoch seine Vorschriften auch für diese nicht hin. 
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fordert, dass man sich ihm von den verschiedensten Richtungen, mit 
den verschiedensten Methoden zu nähern suche; auch dann ist sie 
heute noch oft nicht zu erreichen, weil uns dafür die richtigen, spe- 
ciellen Methoden noch immer fehlen. Die Gründlichkeit der Arbeit des 
Mikrographen ist durch die Vielseitigkeit seiner Mikrotechnik bedingt, 
und die Zuverlässigkeit seiner Resultate steht in geradem Verhältniss 
zur Zahl und Verschiedenartigkeit der von ihm angewandten Methoden. 

Und will sich oder muss sich jemand dennoch auf die Normal- 
methode beschränken, so möge er wenigstens die Zurechtweisung des 
Apelles, Sutorne ultra crepidam! nicht vergessen. Er soll unsere 
Kenntnisse von Verhältnissen nicht bereichem wollen, von welchen er 
sich selbst keine verschaffen kann. Gewiss ist die Methode des Zer- 
legens in lückenlose Schnittreihen (aber nicht die „Normalmethode'' mit 
Kemfärbung im Stück, sondern mit Nachfärbung der auf dem Object- 
träger befestigten Schnitte) derart, dass sie uns mehr von einem ge- 
gebenen Gegenstand erfahren lässt, als, für sich einzeln angewandt, 
alle anderen Methoden. Es kann vorkommen, dass die Spärlich- 
keit des Materials die Bearbeitung eines Gegenstandes nur nach 
einer Methode und nicht nach mehreren erlaubt; dann ist, falls sich 
das Material dazu eignet, das Zerlegen in eine lückenlose Reihe von 
Schnitten das rationellste Verfahren, ausgenommen natürlich, wenn 
sich der Forscher an dem ihm sonst schon aus eigener Anschauung 
wohl bekannten Object blos für einen besonderen Punkt interessirt, 
welcher eine andere Methodik erfordert. 

Bekommt z. B. jemand ein, zwei oder drei Exemplare eines sel- 
tenen Thieres (einer Larve oder eines Embryonalstadiums), welche 
weder zu klein (selbst miki-oskopisch) noch zu gross oder in anderer 
Hinsicht ungeeignet sind (s. p. 154), um in der gleich zu skizzi- 
renden Weise in toto behandelt zu werden, so führe er an ihnen 
zunächst nur solche Beobachtungen, diese aber alle aus, welche die 
Hauptverwendung seines Materials, in diesem Falle das Zerlegen in 
tadellose Schnittreihen, nicht beeinträchtigen. Hat er blos ein Exem- 
plar, so sei die Schnittrichtung vertieal auf die Hauptachse : er soll 
also aus einem bilateral symmetrischen Körper eine Reihe von trans- 
versalen, aus einem radiäi*en eine solche von äquatorialen Schnitten 
verfertigen. Sind zwei Exemplare da, so soll man das zweite, ist 
es ein bilateral -symmetrischer Körper, in sagittale, ist es ein ra- 
diärer, in meridiale (mit der Meridianebene über einen Hauptradius 
parallele) Schnitte zerlegen; ist es dagegen ein punktsymmetri- 
sches, asymmetrisches oder regellos geformtes Object, so genügt es, 
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ein Exemplar für Schnitte von lieliebiger Eiclitung zu verwenden; das 
zweite kann man schon anders heliandeln. Stehen drei Exemplai-e zur 
Verfügniig, so soll man das dritte, falls es ein bilateraJ symmetnscher 
Körper ist, ja noch für eine Schnittreihe, und zwar eine frontale be 
nutzen; von radiären Körpern kann man das dritte Exemplir =ichon 
in anderer Weise behandeln. Doch ist es besser, ein spärliches Ma 
terial auch von regellosen und radiären Körpern ^mz fiir Schnitt 
reihen zu verarbeiten, aber nach verschiedener Fixirun^ und 
verschieden eingebettet (also z. B. neben dem Pai'affin auch in 
Celloidin) ^. 

Findet man nicht von vornherein Eigenschaften an seinem Ma- 
terial, welche direct gegen die vorgeschlagene Behandlung sprechen, 
so läuft man bei einem in mikro technischer Hinsicht nnbehaimten 
Gegenstand nach unserer Erfahrung am wenigsten Gefahr, misslnn- 
gene Präparate zu bekommen und sein Material nicht auszunützen, 
wenn man in dar folgenden Weise verfährt^. 

Theoretisch mag es überflüssig erscheinen, in der Praxis ist es 
das dagegen keineswegs, den Aiifönger zunächst darauf aufmerksam 
zn machen, dass er seinen Gegenstand, so weit es dessen körper- 
liche, namentlich histologische Integrität erlaubt, schon im lebenden 
Zustande genau studiren muss. Erst soll er alles, was er nur mit 
unbewaffnetem Auge zu sehen im Stande ist, Grösse, Form, Farbe, 
Dimensionen der einzelnen unterscli eidbaren Theile, Beschaffenheit der 
Körp eroberfläch e, etwa durchscheinende Einzelheiten des inneren Baues, 
die Art und Weise der Lebensäusserungen u, s, w. notiren. Ist das 
Ohject durchscheinend oder durchsichtig, so muss er es jetzt schon 
sowohl bei durchfallendem, als auch bei auffallendem Licht 
(auf weisser und auf schwarzer Unterlage) betrachten. Sodann schreite 
er zur Untersuchnng mit Lnpenvergrbsserungen, und zwar ebenfalls 
bei verschiedener Beleuchtung. Kann er in dieser Weise nichts weiter 
sehen, und erlaubt es die Grösse des Objectes, so ziehe er schwächere 
Ver^Bsserungen des Mikroskopes herbei, sorge jedoch für die Er- 

^) Die hier gehrauchte BezeißliiiuDg der Sclmlttrichtangen entspricht den 
von F. B. Schulze der dritten Jahresversammluiig der deutschen zoologischen 
GesellBchaft vorgelegten Begeln. (S. Verh. D. Z. Ges. 3. Vera. p. 6-11.) 

^ Die Einzelheiten des Verfahrens (so u. Ä. die Bereitung und Anwen- 
dung der Eeagentien etc.) hei den hier zur allgemeinen Orientirung vorge- 
schlagenen B 8 handlunga weisen werden in den betreffenden späteren Capiteln 
dieses Bnches genau geschildert. Der Leser kann die ihn inte res sirenden 
Stellen dee Textes leicht finden, wenn er die in der folgenden Skizze gesperrt 
gedruckten Suhlagworte im Sachregister aufancht. 



haltnng der Lebensbedingungen des Thieres (des Eies, des 
Embryos oder der Larve) während der Untersuclinng. Lebt 
es im Wasser, so benutze er mit dem Horizoutalmikivskop das Object' 
tischaqaarium, oder beobachte mit dem Verticwhnikroskop ii 
einer GlaszeUe, im hängenden Tropfen (in der feuchtet 
Kammer) oder , je nach dem , unter dem gestützten Deck 
gläscheu. Auch hier suche sich der Beobachter durch entsprechendt 
Einstellungen der Linsen nnd Wechseln der Lage des Objectes zn^ 
erst OberflSchenbilder vom ganzen Gegenstand zn verscliaffen. Sind ilim 
dabei die Bewegnngen desselben hinderlich , so kann er ia dem 
hier gesetzten Falle des ausseiest spärlichen Materials blos sehr vor- 
sichtig und mit den mildesten Massregeln dagegen wirken. Führen 
diese nicht zun Ziel, so mnss er auf die Immohiiisirung d< 
Objectes behnl's Beobachtung während des Lebens ver- 
zichten; oft erreicht er aber auch mit ihnen das Gewünschte. Ist 
das Medium, wurin sich das üntersuchnngaobject befindet, Wasser, 
so kann man sehr allmählich etwas Cocain zufühi'en; ist es Luft, 
so leite mau Chloroform- oder Aetherdämpfe oder Tabaks- 
rauch hinein. In beiden Fällen kann man den Verbrauch des 
Oxygens im geschlossenen Raum durch das Unterauchungs- 
object zu dessen Betäubung vei-werthen. Die Betäubung darf je- 
doch die Grenze, von wo der Organismus noch zn voller Lebensthätig- 
keit zurückgebracht werden kann, nie überschreiten. An Stelle der 
Betäubung genügt oft die Beengung des Bau nies; bis zum 
chanischen Druck darf sich diese aber nur dann steigern, wenn 
der Körper so resistent ist, dass er dadurch seine Form nicht ver- 
ändert, oder so elastisch, dass er sie sofort wieder zurückbekommt, 
diesem bewegungslosen Zustande soll man sich von durchsichtigen K6r- 
peru durch entsprechende Einstellung des Mikroskopes auch verschie- 
dene optische Durchschnitte verschaffen. An solchen müssen 
die Dimensionen des lebenden Objectes und seiner Theile nochmals, 
genauer, mit dem Mikrometer bestimmt werden. Bei der Beobachtung 
der optischen Durchschnitte soll man, nachdem man sich alles, was mit 
schwächeren Vergrösserungen zu sehen ist, notirt hat, gradatira bis 
den stärksten gehen, welche hei den gegebenen Kaum Verhältnissen nur 
brauchbar sind, nnd wieder möglichst viel (so u. A- die GrBssen der 
wichtigsten Zellformen und ihrer Kerne) messen und zeichnen. Bei 
schwächeren Vergrüsserungen benutze man auffallendes und duroh/al- 
fallendes, bei mittleren und stärkeren auch polarisirtes Liebt, 
Letzteres findet bis jetzt bei allgemeinen Arbeiten noch viel zu wenig'i 



Verwendnng, obwohl es das wichtigste (streng genommen einzige) nnd 
dabei doch ein sehr einfaches Mittel der liistologisehen Diffe- 
renzimng des lebenden Gewebes ist. 

Wenn Alles, was das lebende Object dem Beobachter bieten kann, 
nach Möglichkeit erschöpft ist, lege er es znm Fixiren in Subli- 
mat-Alkohol. Darin sterben die meisten Thiere sehr rascb und 
viele in ziemlich ausgestrecktem Zustande. Ist es jedoch sehr beweg- 
lich, nnd zwar anf Gmnd stark entwickelter Körpermusculatur, so 
thut man doch besser, es vorher zn betäuben. Die Betänbung 
vor dem Fixiren kann eine viel stärkere sein, als die Betäu- 
bung zur bequemeren Beobachtung während des Le- 
bens, nur wirke das betäubende Mittel nicht gleichzeitig in einer 
uncontrollirbaren ^Veise als fixirendes oder die Gewebe anderswie an- 
greifendes Agens Deshiib ist auch d'is Uebergiessen des nicht 
betäubten Thieres mit der siedenden Fixirungsflüssigkeit, 
damit der Tod wegen seiner Plotzbchkeit ohne active Contractionen 
und wegen der rascheren Coagulirung der Eiweisssubstanzen des Kör- 
pers auch oline passive Verzerrungen erfolge, nur dann anzurathen, 
wenn das Untersuch ungsobje et in der kalten Fixirungsflüssigkeit erfah- 
rungsgeraäss nicht ohne zn grosse Veränderungen der Körperform ab- 
getödtet werden kann. Die Hitze ist nämlich selbst ein fixirendes 
Frincip, welches abei' oft auf Kosten der vollkommenen histologischen 
Erhaltung mancher Stmcturelemente wirkt. 

Ist der K<5rper nicht ziemlich isodiametriach, so muss auch seiner 
nachträglichen Krümmung in der Fixirnngsflussigkeit durch 
mechanische Massregeln entgegengewirkt werden, aber natür- 
lich auch nicht auf Kosten der natürlichen Form und Integrität. Eine 
eventuelle Schrumpfung im Sublimat-Alkohol, welche wohl sehr 
selten vorkommen wird, ist natürlich eine Veranlassung dazu, bei 
den anderen Exemplaren eine andere Fixirnngsflussigkeit zn versuchen. 
Es ist also doch ratlisam, nicht alle Exemplai'e auf einmal zu fixiren, 
falls sie am Leben zu erhalten sind. Nur wenn man nach 3-4 Stun- 
den sieht, dass das erste Exemplar in der Fixirungsflüssigkeit keine 
namhaften äusseren Veränderungen erlitten hat, behandle man die 
flbrigen in derselben Weise; sonst versuche man mit dem zweiten 
Exemplar die kalt gesättigte Pikrinsänrelösung. Erweist 
sich bis nach 3-4 Stunden auch diese als ungeeignet, so lege mau das 
dritte Exemplar in Sublimat-Eisessig; sie verlangen aber in 
beiden Fällen eine andere Weiterbehandlung, als nach Fixirung in Su- 
bli^aat-AlkoLol. Nur ganz ausnahmsweise wird keines der erwähnten 

10* 



Fiximngsraittel ohne namhiifte Formveräriderungen fixiren. Ist ein 
ricLtigos Fixiren wegen der zu grossen Imperni eabilität des Ob- 
jectes (dickere Chitinhüllen etc.) nicht bei kalter Anwendung der 
drei genannten Mittel zn hoffen, so mnss man sie siedend nehmen, 
damit die Hitze die Fiiirang dort, wo die Flüssigkeiten selbst nicht 
rasch genug eindringen, ergänze. 

Wir setzen hier den weitans häufigsten Fall, dass der Subli- 
mat-Alkohol ein geeignetes Fucimugsmittel für das Untersuchungs- 
ohjoct ist. Da indessen gewisse kleinere Veränderungen desselben 
häufig doch eintreten, so müssen diese wäkrend des Verweüens in Su 
blimat-Alkohol mit blossem Auge, mit der Lupe und, wenn es 
geht, mit schwachen Vergrösserungen des zusammengesetzten Mikro- 
skops genau beobachtet und notirt, und die Dimensionen des Objectfis 
wieder gemessen werden. 

Meist genügen 12 Stunden der Einwirkung des Sublimat -Alko- 
hols; 24 Stunden sind nie zu viel. Nun sind die Gewebe derart fixirt 
und auch gehilrtet, dass die Gefahr einer Schrumpfung bei dem folgen- 
den Schritte der Behandlung äusserst gering ist. Dieser ist das Ent- 
wässern, mit welchem man die Entfernung des Sublimats 
ans den Geweben verbinde. Wir stellen es als allgemeine Eegel 
auf, dass das Object aus dem Fixirungsmedinm nicht allmählich 
sondern unmittelbar in den zum Entwässern dienender 
Alkohol tibsolutus übergeführt wei'de. Nur äusserst selten kommen 
dabei irgend welche Schrumpfungen vor, vorausgesetzt, dass die Pixi- 
mng richtig ausgeführt wurde. Die Erhaltung der Gewebe ist dabei 
immer mindestens so gut, sehr oft bedeutend besser, als bei einer all- 
mählichen Ueborführung. Wenn man aber wegen der bei einem 
bekannten Objecte doch vorhandenen Gefahr einer Schrumpfung nichts- 
destoweniger dazu greift, so muss sie wirklich allmählich und 
keine sprungweise sein, sie muss also vermittelst e 
Dialysators vor sich gehen. Innerhalb des Dialysators sei mit 
dem Object darin eine gewisse geringere Menge der Fixirungsflflssig- 
keit, aussen Alkohol absolutus und auf dem Boden des Gef^sses aus- 
geglühtes Kupfervitriol. Das Verhältniss der beiden Flüssig- 
keitamengen sei derart, dass das Object binnen 24 Stunden in Alkohol 
absolutus zu liegen komme. 

Nach weiteren 24 Stunden, während dessen das Object in äischem 
Alkohol absolutus in der Weise suspendirt sei , dass der Sublimat' 
haltige Alkohol, welcher daraus noch heraustritt, zu Boden sinke' 
und mit dem Object nicht in Berührung bleibe, kommt es in eine 0*5-' 
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procentige Lösung von Jod in Alkohol absolutns, worin es, 
BTispendirt wie vorher (und auch im nächstfolgenden Alkohol), so lange 
verweilt, hie es seihst heinahe die Farbe der Tiaotnr bekommen hat^. 
Nun kommt es auf 24 Stunden zurück in reinen Alkohol absolutua. 
Von Bämmtlichen bisher gebrauchten Flüssigkeiten musa man minde- 
stens das SOfache, von den Alkoholen besser das lOOfache Volumen des 
Objectes genommen haben; von den weiteren Beagentien genügen viel 
geringere Quantitäten. 

Die nun folgende Procedur ist das Ueberführen in Cedern- 
holzöl nach der Senkmethode. Das Object befindet sich, von 
noch einmal gewechseltem Alkohol absolutus gerade bedeckt, in einer 
Probirrölire, welche so weit ist, dass es sich darin nach allen seinen 
Dimensionen frei bewegen kann und neben sich einer fein ausge- 
aogenen Pipette ßaum lässt. Aus dieser lässt man das Cederuholzöl, 
nngefähr das dreifache Quantum des Alkohols, langsam auf den Boden 
der Rohre, welcher besser concav als eben ist, unter den dadurch in 
die HShe gehobenen Alkohol fliessen, so dass beide Flüssigkeiten durch 
eine deutlich sichtbare Grenzfläche scharf von einander getrennt seien. 
Das Object ist mit dem Alkohol in die Höhe gestiegen und befindet 
sich anfangs ganz in diesem, die obere Cedemholzölfläche, als Basis 
der Alkoholsüule blos berührend. Allmählich senkt es sich aber immer 
tiefer in das Oel hinein und sinkt schliesslich auf den Boden. So- 
bald als dieses geschehen ist, wird zuerst der Alkohol und dann die 
obersten, mit Alkohol gemischten Schichten des Oels mit einer Pi- 
pette vorsichtig abgesogen, nm das übrige Oel nicht nnnöthiger Weise 
mit Alkohol zu mengen. Ungefithr nach einer Stunde wird aber auch 
dieses abgegossen und durch ganz reines, alkoholfreies CedemholziSl 
ersetzt. 

In dem reinem Cedemholzöl, wo es sich im wahren Sinne des 
Wortes aufhellt und so weit als möglich durchsichtig vrird, mag 
das Object längere Zeit, bis mehrere Tage verbleiben und weiter be- 
obachtet werden. Wenn das Material blos für Schnittreüien reicht, 
darf die sorgfältige Untersuchung des aufgehellten Objectes 
nie nnterbleiben, und nur nachdem alles Unterscheid bare gezeichnet, 
notirt und mit dem Miki'ometer gemessen ist, soll man zum Ein- 
betten in Paraffin schreiten. Es ist gut, wenn der Alkohol nicht 
alles Jod aus dem Object entfernt, und es einen gelblichen bis leicht 

1) Bis zn diesem Punkt kann man anstatt Alkohol absolutua auch den 
gewähnlichen, in den SpirituBfahriken hergestellten stärksten Alkohol von 
etwa 96%, wenn er rein ist, heniktzen. 
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röthlichbrannen Ton behalten hat, was die ünterscheidimg und beson- 
ders das Zeichnen der einzelnen Theile bei dorchfallendem Licht sehr 
erleichtem kann. 

Zur Einbettung führe man das Object ans dem reinen Ce- 
demholzöl nach der Senkmethode in eine bei Zimmertempera- 
tur gesättigte Lösung von Paraffin in Chloroform über. 
Das Paraffin sei von derselben Qualität, welche man als Ein- 
bettungsmasse verwenden will und zu diesem Zwecke bereits ge- 
hörig vorbehandelt hat, und habe den Schmelzpunkt bei unge- 
fähr 55^ C. (eventuell ein oder zwei Grade mehr oder weniger). Die 
Quantität der Lösung sei mindestens die lOfache der beim üeberfüh- 
ren benützten Cedemholzölschichte. Nachdem das Object im Chloro- 
form niedergesunken ist, sauge man das Oel, wie vorher den Alkohol 
absolutus, mit den oberen Chloroformschichten ab, und schüttele das 
Object ganz vorsichtig einigemal in dem übrig gebliebenen Chloroform, 
damit das darin etwa noch befindliche Cedemholzöl ausgewaschen werde. 
Dies ist, je nach der Grösse des Objectes, in ein bis drei Stunden ge- 
schehen, und das Gefäss kann mit dem Object in den Thermostat 
gestellt oder, gut zugeschlossen, auch so lange man will, aufgehoben 
werden. 

Sobald das Object die Temperatur des Thermostats, einige 
Grade über dem Schmelzpunkt des zum Einbetten zu verwendenden Pa- 
raffins, erreicht hat, kommt es daselbst aus dem Chloroform in einen 
kleinen Apparat, von mir Chloroformentferner^ genannt, in wel- 
chem sich ein Gemisch von gleichen Theilen Chloroform und Parafßn 
befindet. Hier bleibt es, von der Flüssigkeit immer eben 
nur bedeckt, ein bis drei Stunden ; dann wird es mit dem inneren 
Gefäss des Chloroformentfemers in das äussere eines anderen voll reinen 
Paraffins, immer von dem Schmelzpunkt des zum Einbetten zu verwen- 
denden, gebracht und zwar blos auf V2-2 Stunden, wobei es aber immer 
eine möglichst hohe Stellung einnehmen muss, unmittelbar unter der 



1) Anstatt des Chloroformentfemers und auch für das Behandeln des 
Objectes mit den vorhergehenden und überhaupt allen Medien schlagen wir 
auch einen höchst einfachen Apparat, den man sich aus gehärtetem Filtrir- 
papier selbst verfertigt, die Object brücke, vor. Diese macht erstens die 
Benützung von anderen Instrumenten, so von Pipetten, Spateln und Pincet- 
ten, beim Uebertragen des Objectes von einem Medium in das andere über- 
flüssig und diese Manipulation viel schonender und rascher ; zweitens ermög- 
licht sie am einfachsten die Suspendirung des Objects in der Flüssigkeit- 
säule in jeder Höhe und drittens kann sie, wie eben gesagt, auch selbst als 
Chloroformentferner dienen. 
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Oberfläche der Parafflnsäule und möglichst weit von dem Boden dea 
Chloroform entferners. Nun wird das Object aus dem Chloroforment- 
ferner in die Form gebracht: diese ist ein Behälter (Measingrah- 
men oder dergl.), steht auf dem erwärmten Orientirtischchen und 
enthält etwa 10 Grade über seinen Schmelzpunkt erhitztes Paraffin, 
In der Form wird das Object rasch zurechtgelegt, nach einigen Se- 
cunden wird Eiswaaser durch das Orientirtischchen getrieben, damit 
das Paraffin sehr rasch erstarre und die Maase, in welcher das Object 
nun eingebettet ist, so plötzlich wie nnr möglich abgekühlt werde. 
In unserem Fall, wo es sich um die grBastmögliche 
Ausnutzung eines spärlichen Materials handelt, schneide 
man nicht mit dem Quermesaor Bänder, sondern mit schrä- 
gem Messer, bei Bepinselung der Schnittfläche mit einer 
Iprocentigen Celioidinlösung, einzeln abzunehmende Schnitte. 
Die Schnitte befestige man mit destillirtem Wasser 
durch Capillarattraction auf dem mit der ScHOBEL'schen 
(ilastinte nnraerirten Objectträger in lückenloser Serie und 
bringe von ihnen auf einem Objectträger nur so viel an, dass die Serie 
mindestens für sechs solche reiche, damit wenigstens die gleich zu 
erwähnenden Färbungen alle vorgenommen werden können. Man mache 
Schnitte von drei verschiedenen Dicken, nämlich von 10 ji, von 5 ]i 
und von 2Va ji. (Dickere Hessen sich wegen der Härte des hier vor- 
geschlagenen Paraffins eventuell nicht mehr tadellos schneiden.} Nimmt 
Serie mindestens 18 Objectträger ein, so schneide man in der 
Weise, dass der erste mit lauter 10 ji dicken, der zweite mit 5 fi, 
der dritte mit 2Va fi dicken Schnitten, und dann wieder der vierte mit 
10 \L dicken u. B. w. bedeckt sei. lat die Serie kürzer, so sollen die 
drei verschiedenen Schnittdieken auf demselben Objectträger in glei- 
cher Anzahl auf einander folgen. Die auf den Objectträgem lege artis 
angetrockneten Schnitte brauchen nun nicht sofort weiterbehandelt 
zn werden; man kann sie vielmehr in einem Präparatenkaste n (oder 
n einer Mappe), wo sie vor Staub gut geschützt sind, an einem trocke- 
len und nicht zu warmen Ort (damit daa Paraffin nicht schmilzt) 
unbegrenzt aufbewahren. 

Die weiteren Proceduren, welche die auf dem Objectträger flxdr- 
ten Schnitte durchzumachen haben, gehen sämratlich in Reihen von 
aufrechtstehenden Glastuben vor sicJi, in welche die Objectträger hin- 
eingestellt werden. (Bei aehi" langen Serien treten an die Stelle der 
einfachen Tuben besondere Färbegläser, welche ganze Reihen von 
Objectträgem, von einander durch Glasrippen getrennt, fassen können, 
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oder aber die Objectträger werden in der Farblösnng im gewöhnlichen 
Tnbns dadurch pnarweise von einander getrennt, Aasa man zwischen sie 
auf den Boden der GeiUsse etwa 1 cm breite Glasstreifen von Object- 
trägerdicke stellt. Das sind die einfachsten und billigsten 
Färbegläaer.) Zunächst kommt jeder Objectträger in Aetheral- 
kohol, am das Celleidinhäntchen, welches jeden Schnitt be- 
deckt, vor dem Losen des Paraffins zu entfernen; dann in Chloro- 
form, um das Paraffin zu entfernen, weiter nach einander in 
Alkohol absolntns, in 90procentigen und in 70procentigen Alkohol. In 
jeder dieser Flüssigkeiten brauchen die Objecttrflger blos ein paar Mi- 
nuten zu verweilen. In alkoholische Färbungsmedien kommen sie direct 
ans dem 70procentigen Alkohol, für wässerige werden sie (mit gewissen 
Ausnahmen, so z, B. für Safranin) erst in destillirtem Wasser abge- 
waschen. 

Hat man z. B. 6 Objectträger voll Schnitte, so färbe i 
in wässeriger Hämatein-Thonerdesalzlösnng (z. B. Mayeb's 
Hämalann oder meiner Hämate'inlOsung I) und einen in alko- 
holischer Hämatein-Thonerdesalzlösnng (z.B. in Mayer's 
Hämacalcinm oder meiner H ämate'inlösnng II); den dritten 
doppelt in Hämate'inlösung 1 und Hämatein-Kali 
den vierten in dem E heu ch-Biondi 'sehen Dreifarbengemisch, den 
fünften in Goldchlorid-Ameisenaäure (nach mir) einfach und den 
sechsten doppelt in Goldchlorid-Ämeisensänre und Hä 
(besser Hämatei'nlösung I) ^. Hat man mehr Schnitte und macht man 
bei den ersten Proben mit allen sechs Färbungen gute Erfahrungen, 
so vertheile man die Objectträger gleich für alle; ist eine oder die 
andere Fäi'bung weniger gut gelungen, so verzichte man auf diese und 
halte sich im weiteren an die anderen. Am ehesten wird die Ehrlich- 
BiOHDi'sche Färbung misälingen. Glücklicherweise ist sie leicht aus- 
zuwaschen, und dann kann man mit demselben Objectträger eine Drsi- 
fachfärbung mit Hämateini Hs nng I und Pikror 
nehmen. Im Allgemeinen wird man jedoch finden, diiss diese Fär- 

1) Zur Ffirbnog mit demEHEUCB-BiONDi'gcheo Gemisch wähle i 
HonderB jene Theile der Serie van einem ganzen Mctazoon ans, welche die 
Geechlechtsdriiaen enthalten ; zur Färbung mit üoldchlorid und Goldcblorid- 
Hämatei'nlösüog I diejenigen, in welchen sich das Centraine rTeuaystem oder 
dessen wicbtigate Theile und die Sinnesorgane belinden. Die auf dem Object- 
tifiger durch Capillarattraction befestigten Schnitte lassen eine vorläufige Orieu- 
tjrung mit schwacberen, ja sogar mittleren Hyatemen auch vor dem Entfernen , 
des Paraffins sehr gut zu. 
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hnngen sich ergänzen and alles, was in deL Geweben an Schnitten über- 
haupt nur zn erkennen ist, differenzirt haben, dass man also in dieser 
Weise zn einer sehr erschöpfenden Eenntniss von der mikroskopischen 
Beschaffenheit seines Gegenstandes kommen kann. 

Die weitere Behandlung, immer in den Glastnben (oder Fttrbe- 
gläsem), führe durch Chloroform zum Einschluss der Schnitt- 
reihen in Chloroformbalsani. 

Natürlich ist das im Obigen geschilderte Verfahren ' nicht blos 



1) In der ersten Auflage aeineB Vademecuma (1885) läaat Lbb ([1] p. 2) 
unter dem, wenn aucli nicht directen EinflusB der "teaplcr Embryologen- 
aohule die grosse Mehrzahl der mikroakop Sachen Präparate m der Weise 
machen, daas man entweder mit Sublimat oder mit einer Pikrina&uremiachung 
fixirt, in Alkohol ansnSscht, mit alkoholischem Boraicarmin färbt in Chloro- 
farmparaffin einbettet, mit dem Schlittenmikrotom schneidet und die Schnitt- 
reihen in Canadabalaam montirt. Diesea traf für 188a in der That zu was aber 
nach imaerer Meinung, nicht ho aehr die damalige Leberlegenbeit der Methode 
fiber alle andere, ala vielmehr die kritiklose Einseitigkeit der damaligen Mikro- 
technik bei den meisten Forschern beweist. Nun sagt Lee in seiner z» eit n und 
dritten Auflage von 1890 resp. 1893 (p. 4-5 resp. 5-6), daas jenes Verfahren 1885 
ewar noch die claBsiaebe Methode der mikro.^kop lachen Anatomie gewesen ist, 
auf diese Bezeichnmig aber heute keinen Anspruch mehr machen kann. Mit dem 
meisten Recht — behauptet er unter dem überwiegenden Einfluss der deut- 
schen Cytologenschule — könnte man heute das fiilgende Verfahren 
(oder etwas Aehnliches) als die classische Methode allgemeiner mor- 
phologischer Untersuchung, welche viele der vorgeschrittensten For- 
scher auszuüben pflegen, bezeichnen: Fisiren in Flemmino's Chrom-Essig- 
Osinimn-fiemiseh, Äuawaachen in Wasser, Entwässern, Aufhellen mit Cedern- 
holziil, Einbetten in Paraffin, Aufkleben der Schnitte auf dem Objecttrflger 
mit Mater's Albumin, Färbung mit Safranin oder Doppelfärbung mit Gentiana- 
riolett und Eosin, BinBchluss in Balsam oder Dammar. Gerade dieses Ver- 
fahren kann aber nach meiner Ueberzengung mit dem wenigsten Recht ala 
der moderne Tjpns der allgemeinen morphologischen Untersuchungsmethode 
hingestellt werden, da ea ja blos für Kemstmeturen vollkommen Befriedigen- 
des leisten kann, und auch das nicht bei allen Eemarten und in allen Zu- 
ständen derselben. Für sämmtliche übrigen Gewebsbestandtheile und Struc- 
turen leistet ea eigentlich weniger als das 1835 gerühmte Verfahren. Und 
da es bereits 1885 in allen Einzelheiten bekannt imd von vielen, namentlich 
was die Art und Weise der Fisirung und der Färbung betrifft, von Flemmikg 
selbst mit Vorliebe und dem gröasten Erfolg ausgeübt wurde, hätte es schon 
damals mit demselbcu Recht wie heute als claasiach bezeichnet werden können. 
Andererseits hat jene frühere Methode der Fixirung in Sublimat und Färbung 
tu Boraxcarmiu auch heute noch mehr Anspruch auf allgemeine Anwendung, 
als die der Fisirung im Chromgemiach nnd die Färbung in Safranin ete. Wie 
sich das Verfahren, welches nach unserer eigenen Praxis die relativ grQaste 
Aamfttiuug eines und desselben Objectes erlaubt, gestalten soll, haben wir 
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für in toto zu behandelnde Organismen, sondern, mutatis mutandis, 
auch für einzelne Oi^ane oder Oewebsstiicke. falls man sich ihnen 
gegenüber in derselben Lage befindet, anznrathen. Dagegen müssen 
Objecte, welche zu gross sind, nm die beschriebenen Procedaren 
einem Stück mit Vortheil durchmachen zu kennen, zonächst makro- 
skopisch oder nnter dem Präparinnikroskop zergliedert, und die topo- 
graphische Anordnung ihrer Theile sowohl, als auch die sonstige Be- 
schaffenheit derselben mit Nadel und Scheere, Messer nnd Pincette 
emirt werden. 

Für die Grenze, wo die Anwendbarkeit der vori 
Massregeln aufhfirt, lässt sich keine Norm aufstellen. Sie hängt 
von den besonderen Eigenschaften des Objectes ab, namentlich 
seiner Durchdringbarkeit für die anzuwendenden einzelnen Medien, von 
seiner Widerstandsfähigkeit gegen dieselben und von der Schnittfthig- 
keit, welche es beim Einbetten erlangt. Da man jedoch über diese 
Eigensühaften, wenn mau vor einem in mikrotechni scher Hinsicht un- 
bekannten Object steht, nicht immer orientirt sein und höchstens nach 
Analogie anderer, ähnlicher Objecte gewisse Schlüsse mathen kann, 
wollen wir dem Anfönger gewisse Anhaltspunkte zu geben versuchen. 

Für jedes Object berechne er zunächst, wie gross ungeiUhr die 
grösste Schnittfläche in jeder der Richtangen, in welchen er zu schnei- 
den hat, sein würde. Denn auch vorausgesetzt, dass die Gewebe des 
Objectes beim Einbetten in Paraffin eine gute Schnittfähigkeit erlan- 
gen und möglichst geringe Unterschiede der Consistenz zeigen (wie 
z. B. schon dotier- nnd noch knochenlose Embryonen von Wirhelthie- 
ren), kann man auf tadellose Schnitte von 3-3 Ji nur dann rech- 
nen, wenn die Schnittfläche unter einem qcm bleibt; ist sie nicht 
viel über 2 qcm, so müssen Schnitte von 5 |i Dicke, unter 
der vorausgeschickten Bedingung, noch leicht zu machen sein, dagegen 
kann für 10 |i Schnittdicke die Schnittfläche ganz gut ancb 
4 qcm, in besonders günstigen Fällen noch mehr, bis zu 4 cm jede 
Seite, sein. 

Daraus folgt, dass das von mir vorgeschlagene Verfahren nur 
dann in allen seinen Einzelheiten durchzuführen ist, wenn keine der 
Eichtnngsebenen des Körpers 1 qcm erreicht. So ist es z. B. sehr 

eben gesubüdert, wallen es aher keineswegs als die classische Methode dea 
Marphologen binBtellen. Dieser wird, je nach den Urnntänden, Dutzende von 
ganz heterogenen ProWemen verfolgen, und ein jedes Problem erfordert eine 
gaoE besondere Methodik; eine solche kann für den gegebenen Fall die clas- 
BiBche sein, sie ist es aber nicht gleichzeitig auch für andere. 
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oft der Fall, dass langgestreckte Würmer Transversal schnitte 
sehr gnt von jeder Dicke zulassen, Media!- und Frontal schnitte da- 
gegen nicht. In solchen Fällen ist ea das Bpste, die fiir diese Schnitt- 
richtungen bestimmten Exemplare nach dem Fixiren nnd Entwässern 
(also in Alkohol absolutns) mit einem scharfen Raairmesser dnrch pa- 
rallele Transversal schnitte in zwei, drei oder mehr gleich grosse Stücke 
zn zerschneiden. Diese zerlegt man entweder einzeln in gleich ge- 
ordnete Reihen von Schnitten, deren Dicke in gleicher Weise wech- 
selt, damit die Fortsetzung eines jeden Organs oder Systems in der von 
dem folgenden Stück gemachten Serie sicher aufgefunden werden kann ; 
oder aber man bettet die einzelnen Stucke in ihrer natürlichen Reihenfolge 
unmittelbar nebeneinander in denselben Parafflnblock ein nnd schneidet 
sie auf einmal, vorausgesetzt, dass die Schnittfläche dadurch nicht zu 
gross wird (z. B. für die dünnsten Schnitte unter einem qcm bleibt}. 

Bei raetumerischen Körpern (Thieren oder Organsystemen, 
wie o. A. das Centrain ervensystem der Wirbelthiere), welche wegen 
ihrer Länge endlose Serien ergeben würden, genügt es, die auch äusser- 
lich differenzirten Segmente oder Segmentgnippen in lückenlose Serien 
zn zerlegen ; die gleichartigen Segmente müssen nicht alle für Schnitte 
verbraucht werden ; man kann sie als besondere Exemplare des Unter- 
snchungsmaterials betrachten und verschiedenen mikro technischen Be- 
handlungsweisen unterwerfen. 

Ob nun das Zerstückeln oines solchen Objectes nach vollendeter 
äusserer Untersuchung schon im frischen Zustande erfolgen soll, oder 
ob man es bis nach dem Fixiren und der durch das Entwässern vollen- 
deten Härtung in Alkohol absolutus (oder blos starkem Alkohol) auf- 
schiebe, hängt von der Beschaffenheit des Objectes, namentlich seiner 
natürlichen Widei-standsföhigkeit gegen den mechanischen Eingriff des 
Messers ab. Im letzteren Fall kann das Zerschneiden in einer viel 
schonenderen Weise geschehen, in dem ersteren lassen die Stücke eine 
vielseitigere mikro technische Ausnutzung zu. 

Handelt es sich dagegen um das makroskopisch oder unter dem 
Präparirmikroskop vorzunehmende Zergliedern eines noch grosseren 
Objectes, von welchem man blos ein Exemplar besitzt, so thut 
man unter allen Umständen besser, es zuerst zn hsiren, in starken 
(wenn nicht absoluten) Alkohol zu übertragen, daselbst die eventuellen 
Reste des üxii'enden Agens (z. B. das Sublimat) aus den Geweben zu 
entfernen und dann in 70 pro centigem Alkohol oder noch besser in 
Glycerin- Alkohol zn präpariren, Die möglichst unversehrt heraus- 
präparirteu Orgaue (und Theile der verschiedenen Gewebscomplexe, 
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z. B. Karpenvand, Darmwand n. s. w.) werden dann eingebettet und 
die paarigen oder mehrmals wiederholten in verschiedenen Bichtnng'en 
in lückenlose Serien zerlegt. Auch das zweite Eaemplar behandelt 
raan besser so wie das erste, damit aneh die in der Einzahl vorhan- 
denen Organe wenigstens in zwei Richtungen bei gleicher Behandlnng 
geschnitten werden kiSnnen. Erst das dritte Exemplar zergliedere man 
onfiiirt in einer dem normalen Koch Salzgehalt des Objectea entsprechen- 
den Kochsalzlösung. In je verschiedenerer Weise man die so 
heranspräparirten Organe und Gewebe zn behandeln versteht, nm so 
besser wird raan sein Material ausgenätzt haben. 



Noth wendigkeit einer vielseitigen Mikrotechnik. 
Behandlung eines reichlichen Materials, 

Wenden wir ans nun zn dem Fall, wo das Untersuchnn 
material in reichlicher Menge znr Verfügung steht: 
Anfänger wird sich wohl meistens einem solchen gegenüber fint 
Hier handelt es sich nicht mehr daruraj jedes Object zu mi 
liehst vielerlei Untersnchungsweisen anszunützen, sondern 
jede Methode der llntersnchnng in möglichst vollkomme 
Weise auszuführen, wenn es auch einen noch so grossen Aufwand 
von Material kosten sollte. 

Natürlich müssen auch die im obigen erwähnten Methoden sämmt- 
lieh herbeigezogen werden, aber nicht zuerst jene, und neben ihnen 
auch eine Anzahl von anderen. Je apecieller die Frage, welche ( 
in der Mikrotechnik erfahrener Forscher an einem ihm sonst be- 
reits aus eigener Anschauung, aus eigener Arbeit be- 
kannten Material beantworten will, nm so gerader nnd kürzer 
ist der Weg, worauf er seinem Ziele zuschreiten kann; eventuell 
genügt ihm eine einzige besondere Methode, jedoch nur dann, wenn 
diese in den von ihr geforderten Leistungen bereits vollkommen t 
geprobt ist, und die nach ihr erhaltenen mikroskopischen Bilder in 
ihrer Natur schon sicher bekannt und keiner weiteren Controlle be- 
dürftig sind. Ist dieses aber noch nicht der Fall, so kann er über j 
ihre richtige Deutung nur dann eine gewisse Sicherheit erlangen, wenn 1 
er auch Methoden anderer Natur herbeigezogen hat, und die mit die- j 
Ben gewonnenen mikroskopischen Bilder jener Deutung nicht nur nicht J 
widersprechen, sondern sie direct bestätigen. Die Vemachlässignng I 
dieser ersten Regel jeder mikrographischen Dntersnchong hat einsJ 
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ganze Reihe vnii in der Gescliichte dec mikroskopischen Wissenschaf- 
ten berühmten Irrthümem zur Folge gehabt : Kunstprodncte wurden 
für natürliche Gebilde gehalten and besührieben, die Beschaffenheit 
zahlreicher Elemente falsch geschildert und die Anwesenheit von Ele- 
menten an Stellen, wo sie nicht vorhanden sind, behauptet nnd um- 
gekehrt. 

Ist aber auch eine Speciaimethode für gewisse Objecte noch 
BD gnt ausprobirt, so kann sie den Forscher, welcher sie für ein nach 
ihr noch nicht behandeltes, neues Material versuchen will, 
von der Anwendung der verschiedensten Controllmethoden doch nicht 
befreien. Diese sind hier beinahe ebenso nothwendig, als ob es sich 
um eine ganz neue Methode handelte, deren Leistungen noch nicht 
endgültig festgestellt sind. Ueberhaupt sollte sich auch der erfah- 
renste Forscher einem Untersuchungsohject gegenüber, welches er aus 
eigener Anschauung, aus eigenen Arbeiten noch nicht kennt, als einen 
Anfönger betrachten, welcher sein Material, nm die mikroskopische 
Beschaffenheit desselben kennen zu lernen, nach den gleich zu erwäii- 
nenden, verschiedenen Methoden durcharbeiten muss. Nur nachdem 
er dieses gethan hat, kann er mit gutem Gewissen zur Beantwortung 
von speciellen Fragen durch Specialmethoden schreiten. Nie kann er 
wissen, ob in einem ihm unbekannten Object nicht irgendwelche 
Eigenthümlichkeiten der Organisation vorliegen, welche auf jene Spe- 
cialmethode mit mikroskopischen Bildern reagiren, die man bei an- 
deren Objecten auf Gebilde und Verhältnisse ganz anderer Natur zu 
beziehen gewohnt ist^. 

"Wenn nun eine vielseitige Methodik ein wesentliches Erforderniss 
gewissenhafter Arbeit auch des Forschers ist, so ist sie iur den An- 
fänger die hauptsächlichste Bedingung des gründlichen Aneignens mi- 
krographischer Kenntnisse. Er lernt dadurch, dass er ein Übject nach 
zwanzig verschiedenen Methoden durcharbeitet, sicherlich mehr, als 
wenn er sich Präparate von zwanzig verschiedenen Objecten nach 



') Wenn z. B. Jemand die peripheriache Vertheilung der NervenlMern 
vonLumbricuB nach der GoLGi'echen Chromsilbermethcide unterauchen 
will und nicht bereits nach anderen Methoden erfahren hat, dass es in der 
Grundgallerte des EautniUBkelsohlaucha dieser TUiere ein reich verzweigtes, 
sehr feines Spalten System für die Circnlation der Ljmphe gieht, nnd diese 
Spulten nicht noth wendiger weise auch in ihnen verlaufende Nervanfibrülen 
beherbergen mÖBaen, so wird er diese Spalten, welche sich mit Chromsilber 
fflUen, im mikroskopischen Bilde als feine, scharfe Linien erscheinen nnd 
sehr oft zu den Kervenatäinmen führen (d. h. mit den Lymphspalten der 
Nerven communicirenj, ohne Weiteres als Nerven beschreiben. 
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einer und derselben Methode verfertijj^. Wie er die Bearbeitung' seines 
Materials, in dieEem Sinne am zweckmüssigsten einrichten wird, werde 
ich im Fulgenden anzugeben versuchen. Zuerst seien mir aber noch 
einige Worte über die Wahl der Methoden im Allgemeinen gestattet. 

Der Wahlspruch eines jeden Hikrographen sei: die vielsei- 
tigste Mikrotechnik mit den einfachsten Mittelu, na- 
mentlich mit der geringsten Anzahl von Eeagentien! 
"Von den verschiedenen, im Wesentlichen gleicliwerthigen Mit- 
teln, welche für denselben Zweck iu die Mikrotechnik eingeführt 
wurden . benütze er nicht bald das eine, bald das andere, sondern 
suche sich mit den nur aus eigener Praxis erlernbaren Feinheiten der An- 
wendung eines bestimmten Mittels vertraut zu machen ; denn sogar ein 
caeteris paribus minderwerthiges Mittel leistet, wenn man aus eige- 
ner Erfahrung damit umzugehen gelernt hat, mehr, als ein sonst 
vielleicht etwas besseres, in dessen Anwendung man eich blos an 
Mittheilungen von Andereu halten kann. Im Interesse des AniUngera 
werden wir bei der Aufzählung vei-gchiedener solcher Mittel dasjenige 
stets angeben, welches in unseren eigenen Händen die besten Dienste 
geleistet hat. Von den verschiedenen Methoden, welche zu 
demselben Ziel führen, wUhle man zunächst immer diejenige, bei wel- 
cher die geringsten physikalischen und chemischen Eingriffe, nament- 
lich aber die geringste Anzahl von Keagentien ins Spiel kommen. 
Erstens wird man in der Ausführung dieser Methode am ehesten die 
nothwendige Fertigkeit erlangen und zweitens wird man die Resnltate 
von dieser am leichtesten controlliren und auf natürliche Verhältnisse 
zurückfuhren können. Der eventuelle grössere Aufwand an Zeit, den 
sie kosten mag, darf hier nicht in Betracht kommen. Man darf ihn, 
wenn der wissenschaftliche Vortheü, welcher daraus resultirt, noch 
so klein ist, nicht scheuen und letzteren nicht verschmähen. 

Bei der gegenwärtigen Entwickelang der Mikrotechnik und in 
einer Zeit, wie die unsrige, wo jedes Jahr eine Unzahl von neuen 
Mitteln und Methoden uns in den Weg wirft, ist ein gewisser Con- 
servativismus sehr angezeigt. Entspringen Methoden nicht aus einem 
wirklich vorhandenen Eedüi'fniss der wissenschaftlichen Untersuchung, 
so haben sie auch keinen Werth. Im Gegentbeil schadet jede neue 
Methode, welche nicht iiothwendig ist, schon insofern, als ihre Aus- 
fülirung uns Zeit raubt, ohne uns durch neue Kenntnisse zu bereichern. 
Besonders der AnfUnger halte sich an die alten, bewährten Methoden 
und suche diese zu ergründen. Mit neuen zu experimentiren ist nicht 
seine Sache. 



Die mikroteclinipclie Bearbeitung eines Objectea zerfalle in drei 
Abschnitte, deren allein zweckmässige Eeihenfolge die hier angegebene 
ist. Der erste Abschnitt sei die Verfertigrung von mikroskopi- 
schen Präparaten, welche zur allgemeinen Orientirung über die 
Anordnung der Theile, die den Organismus, das Organ oder das Ge- 
webestück zusammensetzen, dienen. Der zweite Abschnitt sei 
das Herstellen von Präparaten, auf deren Grund eine mikrogra- 
phische Analyse erfolgen kann, nach Methoden, weiche uns dazu 
befähigen, die Theile eines Ganzen voneinander zu trennen, zu iso- 
liren und so einer eingehenden, von der Umgebung nicht beein- 
fiussten Beobachtung zu unterwerfen. Gegeben ist das (ianze, ge- 
sucht werden die Theile. Der dritte Abschnitt endlich verschaffe 
uns die nothwendigen Mittel füi' die mikrographische Synthese 
durch Methoden, welche uns in den Stand setzen, aus den im Prä- 
parat gegebenen Theilen die Beschaffenheit des Ganzen zu erkennen, 
das Ganze aus seinen Theilen zu reconstruiren. Die Resultate 
des ersten Abschnittes dienen als Wegweiser beim Ausführen des zwei- 
ten und dritten; der dritte giebt die ControUe und die höchste Be- 
stätigung der Resultate des zweiten. Nelimen wir nun als eiu Bei- 
spiel, welches für die vielseitigste Bearbeitung geeignet ist, einen 
ganzen Organismus, und erörtern daran die obige Disposition ! 

Die Mittel der allgemeinen Orientirung sind erstens die 
Beobachtung in toto, zweitens das Zergliedern mit Nadel und 
Scheere, Messer und Pincette, drittens das Verfertigen von topo- 
graphischen Schnitten. 

Die Beobachtung in toto bezieht sich auch hier sowohl auf 
die Oberfläche, als auch auf optische Durchschnitte des 
lebenden, des flxirten und aufgehellten, eventuell vorher im Stück 
gefärbten Objectes. Das alleinige Bestreben der Fixirung braucht 
hier die Erhaltung der Form des Gesammtkörpers und der einzelnen 
Organe zu sein. Es muss also das einfachste Fixirungsmittel 
gewählt werden, welches diesem Zwecke vollkommen entspricht, wenn 
es auch die feinere histologische Beschaffenheit minder gut erhält; 
höchstens die Kerne der Zellen sollen eine gute Färbbai'keit behalten. 
In manchen Fällen genügt hier ein Fixiren mit Alkohol, besser ge- 
sagt eine blosse Abtödtung und Härtung darin, Oft kann es gleich 
I TOprocentiger sein; bei zarten oder sehr contraetilen Objecten 
ist ein allmähliches Zugiesseu von Alkohol zum Medium, 
in welchem sie sich befinden, bei schwer durchdringlichen sieden- 
der, starker bis absoluter Alkohol (Hineinwerfen oder lieber- 



gi essen) angezeigt. Heisses Sublimat, Piki-insünre (oder Pi- 
krinsalpetersäure). Chromsaure (mehr oder weniger verdünnt, 
mit oder ohne Zuthat vou etwas Osminmtetraoxyd. im letzteren 
Falle von ganz kurzer Einwirkung') oder äublimat mit Knpfer- 
sulfat werden die Fiximngsmittel sein, zu welchen man greifen wird, 
wenn nicht schon der Alkohol zum Ziele füll rt. Zur Stüukfärbung 
wähle man hier ein Carmin. am bequemsten Mater's Paracarmin. 
Wenn das Object dicker ist und die Färbung länger dauert, ist ein 
Ausziehen des Farbstoffes in Alkohol mit 2Va''''o Eisessig, bis nur 
die Zeilkeme geiUrbt bleiben, nnerlässlich. (Für nicbt grosse oder 
leicht durchdringbare Objecte ist der alkoholische Boraxcanuin uud 
Ausziehen des Farbstoffes — bis beinahe nur die Kerne gefärbt 
bleiben . die hier besonders feurig roth werden — in 70 "/q Al- 
kohol mit K'i **/o Salzsäure gelegentlich noch besser.) Zum A d f- 
bellen (im eigentlichen Sinne) des dnrchgefUrbten Objectes nehm& 
man Nelkenöl; zum Einschluss, wenn seine Dimensionen die 
Verfertigung eines Dauerpräparates zwischen Objectträlger nnd 
Deckglas in toto zulassen. Canadabalsam. Zum einfachen Auf- 
heb e n des einmal schon aufgehellten Objectes für spätere Beob' 
achtung diene nicht Nelkenöl, soudem Cedernholzöl. Ungefärbte 
Ohjecte helle man in ülycerin oder Essigsäure-Glycerin auf; 
auch der Einschluss oder ein anderweitiges Aufheben geschehe 
bei diesen in Glycerin, Objecte mit chitinigem oder ähnli- 
chem Panzer helle man unter Anderem auch dadurch auf, dass 
man die Weichtheile mit Kalilauge zerstört, in Wasser und 
Glycerin löslich macht und so auswäscht, damit die Formen, welche 
wegen des sie bedingenden Chitins doch erhalten bleiben, scliärfer ZH 
Tage treten. Diese können, falls sie stärker geßrbt sind, besser in 
Balsam, falls sie blasser sind, in Glycerin eingeschlossen werden. Ob- 
jecte, die an natürlichem Pigmente allznreich sind (eventuell durch 
Osmiumtetraoxyd zu sehr geschwärzt wurden), müssen duroh Blei- 
chen durchsichtig gemacht werden, was, dem Zwecke einer allge- 
meinen Orientirung vollkommen entsprechend, am einfachsten nach der 
HATtB'schen Bleichmethode durch frei werdendes Chlor 
oder Oiygen bewerkstelligt wird, natürlich vor der eventuellen 
Stöckfärbung. (Wo es sich dagegen um die Erkenntniss feiner histo- 
logischer Einzelheiten handelt, ist es am mthsamsten, das Pigment 
mit in den Kauf zu nehmen, oder sich mit dem Wenigen zu be- 
gnfigen, was davon bei längerer Einwirkang anf Schnitte das Chloi 
form oder nnter Einwirkung des Lichtes [directen Sonnen^rahlBn],. 
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eine Iproc. Jodlösuig in 90proc. Alkohol zn InseD vermag. Erscheint 
das Entpigmentiren doch anvermeidlich, so lasse man anf die 
am Objecttrilger festgeklebten Schnitte vor dem Färben die Qbenaoheb- 
sche Mixtnr zum Lösen des Pigmentes einwirken.) 

Das Zergliedern unterlasse man, wo Materia! reichlich zar 
Verfügung steht, auch dann nicht, wenn das Object so klein ist, 
dass die nothwendigen Manipulationen nur bei stärkeren Ver- 
grSsserungen (bis zu SOfachen) unter dem Präparirmikioskop mög- 
lich sind. Ein solches Object wird besser vorher fixirt und mit Al- 
kohol weiter behandelt; das Zergliedern selbst nehme man, Je nachdem, 
in destillirtem Wasser, in 30-7 Opro centigem Alkohol oder verdünntem 
Glycerin (30-5 Opro ceati gern) vor. Oft wird es (bei kleineren Objecten) 
angezeigt erscheinen, dem Zergliedern eine StückiUrhnng vorausgehen 
zu lassen: in diesem Fall präparirt man am besten in concentrirtem 
oder nur wenig verdünntem Glycerin. (Von den ätherischen Oelen ist 
zu diesem Zwecke nur Cedemholzi51 anzurathen, aber nicht so g^t als 
Glycerin; Kreosot macht anch nicht brüchig, ist aber aus anderen 
Ursachen weniger zu empfehlen.) 

Bei einigen Exemplaren des Objeetas erleichtere man das Zer- 
gliedern durch Vorbehandlung mit Agentien, welche Kitt- und 
interstitiale Grundsubstanzen zu lösen oder zu quel- 
len und daher besonders das Bindegewebe zu lockern im Stande 
sind. Natürlich darf ihre Einwirkung nicht so intensiv sein oder 
nicht so lange dauern, dass während des Zergliedenis auch die ein- 
zelnen Organe oder Systeme in ihre weiteren Bestandtheile zerfal- 
len. Kochendes Wasser (kurze, je nach dem Objecte wechselnde, 
aber immer längere Zeit als zum Zwecke des Fixirens), 20- 
50-proc. Alkohol (Tage bis Wochen, je stärker der Alkohol für 
umso längere Zeit), l^/oo Salicylsäure in Wasser mit oder 
ohne Zuthat von Kochsalz bis zu 10% (Tage bis Wochen), 
MtLLBE'sche Flüssigkeit {2-3 Tage), dünne Chromsäure- 
IBsungen bis zu l%o C^^S^ bis Wochen), das von mir für Hiru- 
dineen angegebene Säuregemisch (Wasser, Glycerin, Alkohol, 
Essigsäure und Salpetersäure) sind die Medien, welche man nachein- 
ander versuchen soll. Die drei letzteren müssen aus dem Objecte vor 
dem Präpariren durch längeres Waschen in destillirtem Wasser ent- 
fernt werden. Das Zergliedern geschieht auch hier in verdünntem 
Glycerin am besten. 

Wie einerseits das Zergliedern anch von Jdeinen Objecten ver- 
sucht werden muss, so soll man andererseits das Einbetten von ver- 
Apithy. 11 
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hältnissmässig gössen Objecten zar Herstellung von orientiren- 
den Durchschnitten nicht versäumen, sobald man über reich- 
liches Material verfüg. Die Fixirung und FEli-bung kann hier die- 
selbe sein, wie zur Beobachtung in toto (p. 159-160;, Die Schnitte 
können ziemlich dick sein und brauchen bei grösseren. Objecten keine 
lückenlose Reihe zu bilden. Genug, wenn durch sie die anatomisch 
verschiedenen Begionen des Körpers sämmtlich und zwar in allen 
Hanptrichtungen vertreten sind. Die Einbettung geschehe bei 
kleineren Objecten in Paraffin, bei grSsseren in Celloidin, bei 
den grössten in Wasser darch Gefrierenlassen. Das Ge- , 
frierenlassen vereinige man, wenn mQglich, mit einem vorher-] 
gehenden flüchtigen Einbetten in Celloidin. 

Dickere Schnitte in Paraffin, wie sie bei grösseren Objecten allein ] 
möglich sind, erfordern eine andere Paraffinsorte, als die, welche für i 
eine lückenlose Serie von dünneren Schnitten auf Seite 150 vorge- i 
schlagen wurde, nämlich ein weicheres, weniger brüchiges j 
Paraffin von niedrigerem Schmelzpunkt. DäS Object selbst I 
wird umso brüchiger, je länger es im geschmolzenen Paraffin ' 
weilen muss, aber umso weniger brUchig, je niedriger die Temperatur 
des flüssigen Paraffins. Nun bedarf es, wenn es grösser ist, eir 
langen, bis zn 48stündigen Verweilens im geschmolzenen Paraffin, i 
vollkommen durchtränkt and vom Chloroform befreit zu werden. Des- 
halb wähle raan immer das ParaJSn von dem niedrigsten Schmelzpunkt. 
welches bei der gegebenen Laboratoriumtemperatur Schnitte von 15 
bis, je nach der Grösse des Objectes, 30 ^' noch machen lässt. Beim 
Einbetten in Paraffin verfahre man in der auf Seite 149 und 150-151 
angedeuteten "Weise. 

Da es sich weiter zunächst blos um eine allgemeine Orientirung 
handelt, ist hier das Band er schneiden mit dem Qnermesser ganz 
angezeigt. Man versäume nicht, die auf dem Objectträger nachem- 
ander ajiznbringenden Stücke des Bandes nach der Methode von 
GuLLAiro auf warmem Wasser zu strecken und durch Capillar- 
attraction anfzukleben, oder aber man befestige die Schnitte 
(besonders wenn sie dicker sind und das Object in Chromflfiur« 
oder Chromgemischen fiiirt wurde) auf dem Objectträger nach mei- 

, welche hier ganz 



ner combinirten E iweiss-Wasse 

besonders empfehlenswert h ist. Auch einzelne Schnitte, welche man 

rasch zui Untersuchung geeignet machen will, klebe man 

ser Weise auf. . Ist, die Schnittfläche so gross, dass nur , 

Schnitte, oder gar nur einer, auf dem Objectträger Platz finden, i 
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finden, so ^H 
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kommon die Vortheile des Quermessers gegenüber denen 
des schrägen Messera nicht mehr zur Geltung; dann nutze man die 
Schneidenlänge so viel als iiui' möglich aus, und man wird sich auch 
des Kunstgriffes der Celloidinirung der Schnittfläche mit 
grossem Vortheile hedieuen. Die einzelnen Schnitte können mit 
Siegellacklösnng iuAlcohol absolutus einfach ui der Weise 
numerirt werden, dass man die betreffendo Ziffer, welche sofort 
trocknet, mit einem feineu Pinsel auf die Schnittfläche in die dem 
Messer entgegengesetzte und vom Object nicht eingenommene Ecke 
achreibt. Die grossen, sich leicht faltenden Schnitte sollen von dem 
Messer znngchst auf kaltem Wasser oder Eiweisswasaer in 
einem grossen, niedrigen Gefttss gesammelt, und die eventuell umge- 
schlagenen Ecken und Seiten des Schnittes mit einem Pinsel ausge- 
breitet werden. Zum vollkommenen Ausglätten und Ausdehnen wird 
dann, wenn keine Schnitte mehr auf der Wasserfläche Platz haben, 
das ganze Gefäss bis auf 35" C. erwärmt. Nach dem Erkalteu kom- 
men die Schnitte scliliesslich auf die mit Schöbel 'acher Tinte in ent- 
sprechender Weise vorher numerirten Objectträger, 

Sobald jedoch die Schnitte wegen ihrer Grösse (oder ans irgend 
einem anderen Grunde) dicker denn 15 [i sein müaaen, ist das Ein- 
betten in Celloidin auch für die allgemeine Orieutirung, i^ die 
Zwecke der Mikrotopographie beinahe immer vorzuziehen. Oft 
wird wegen der geringen Eindringungsfähi gkeit des Celloi- 
dins ein einmaliges Einbetten nicht zum Ziele führen; dann zer- 
schneide man das zunächst bloa provisorisch eingebettete 
Object in der den zu machenden Schnitten entsprechenden Richtung 
in mehrere Scheiben und bette diese lege artis noch einmal ein. 
(Wenn das Zerschneiden parallel mit der Mikrotomschnittrichtung nicht 
möglich oder sehr unsicher ist, so kann man das Object vertical auf 
diese Bichtang zerschneiden und die Stücke, nachdem sie auch von 
der dicksten Celloidinlösung durchtränkt sind, wieder zusammenlegen 
und so einbetten und das Ganze so weiter behandeln, als ob es noch 
in einem Stück wäre.) Die Schnitte werden, nachdem ihr Aas- 

iten und das Entfernen des Alkohols aus ihnen auf Berga- 
mottöl erfolgt ist, der Reihe nach gleich mit den numerirten Ob- 
jectti'ägem aufgefangen. Auf diese presse man sie mit satinirten 

ichpapierstreifeu an, wobei man auch das übersehUssige 
Oel entfernt, und das Präparat ist nach Auflegen des Deckglases 
mit einem Tropfen Chlorofonnbalaam fertig. 

Nach der Gefriermethode macht man keine längeren Schnitt- 

11* 
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reihen, sondern blos einzelne Orientirungsschnitte von beträchtlicher 
Dicke, welche auf dem Ohjectträger nicht besonders fixirt werden 
müssen, sondern, eventoell nach Aofbellen mit Essigsäureglyce- 
rin, einfach in concentrirtes Glycerin einzulegen sind. 

Die gasten Schnitte, welche heutzutage gemacht werden, 
sind von gut gehSirteten Wirhelthiergehirnen, und diese 
bedürfen für die gewünschte Schnittdicke tiberhaupt keiner Ein- 
bettung, hüchateus einer Einhüllung iu Celloidin. 

Nachdem man die zur allgemeinen Orientimng nothwendigen 
Präparate in der geschilderten Weise hergestellt und gehörig durch- 
gearbeitet hat, kann mau zur mikrotechnischen Analyse sei- 
nes Ohjectes übergehen. Diese besteht, wie erwähnt, lediglich in 
der Isolirnng derTheile, mHgen letztere die einzelnen Organ- 
systeme (z. B, Blntgefässsystem und Nervensystem), die einzelnen Ge- 
webselemente (ZeUen und Zellproducte) oder die Stnicturbestandtheile 
der Ge websei emente seihst sein. Alle kann man auf zwei wesentlich 
verschiedenen Wegen isoliren. Der eine führt zur thatsächlichen, me- 
chanischen Trennung derTheile, der andere zu ihrer schein- 
baren , optischen Isolirung. Jener ist die einfachere Me- 
thode, welche auch älter ist und eine grosse Vergangenheit besitzt, 
wie es in den Capiteln über die Geschichte der Mikrotechnik darge- 
than worde; auch ist es rathsam, zuerst diese an seinem Material an- 
zuwenden. Die letztere, weit vollkommenere ist verhältnissmassig 
complieirter und zum Theü eine noch junge Methode von grosser Zu- 
kunft, welehei' deshalb eine ganz besondere Aufmerksamkeit gebührt. 

Die mechanische Trennung der Theiie soll auch hier, 
wie bei der bereits erörterten Art des Zergliedema, zunächst ohne 
besondere Vorbehandlung, blos durch energischere me- 
chanische Eingriffe vor sich gehen ; ei'st dann durch Behand- 
lung mit gewissen chemischen (eventuell thermischen) Ägen- 
tien, welchen nur noch minimale mechanische Ein- 
griffe folgen müssen. Der Anfänger soll, mit anderen Worten, 
erst die Methoden des Auabreitens, eventuell mit Plattdrücken 
und Auspinseln combinirt, und des Zerzupfens und Zer- 
quetschons (eveutueU Zerhackens) versuchen, um dann zu den 
eigentlichen Macerationen überzugehen. 

Ausbreiten wird man abgezogene oder anderswie lospräparirte 
Membranen und Gewebe mit flüssiger oder sehr weicher 
Intercellular Substanz oder andere Körper flüssigkelten 
oder mit dem Messer abgeschabte Bestandtheile. Natürlich be- 



— 165 — 

obachte man aach diese, ebenso wie die dnrcli die übrigen mechani- 
schen Proceduren isolirten Theile, vor Allem in überlebendem 
Zustande in ihren eigenen Säften. Nur wenn letztere zur 
Untersuchung nicht genüg'en, versetze man sie mit nornia! er Koch- 
salzlösung. Die feuchte Kammer, die Gaskammer und der 
erwSrmbare Objecttisch sollen, je nach den Umständen, anch 
zu ihren Rechten kommen. 

Von den mechanisch isolirten Theilen yerauche man die Elemente 
auf förberischem Wege weiter zu isoliren, nachdem man die dnrch 
das Absterben spontan auftretenden und dnrch verschie- 
dene Eeagentien (hauptsä^ihlich Essigsänre, eine Mineralsäure, 
Kalilauge und starke Kochsalzlösung oder concentrirtes Glycerin oder 
Zuckerlösnng) unter dem Mikroskop hervorgerufenen op- 
tischen Differenzirnngen bereits notirt hat. Zum Färben ge- 
wisser Elemente, ohne sie zu tödten, wähle man Bismarck- 
braun und Methylenblau, ersteres um die Kerne, letzteres um 
gewisse Zellproducte zu tingiren (namentlich die Granula Althann's, 
welche grösstentheils Se- oder Excretionsproducte sind, und eventuell 
die leitende Substanz des Nervensystems, welche jedoch meist erst 
durch besondere Methoden der optischen Isolirung sichtbar wird). Um 
die Stmctur der Kerne, bei gleichzeitiger Tödtung und Verhinderung 
von spontanen postmortalen Veränderungen durch eine zeitweilige Fisi- 
nmg, hervortreten zu lassen, wende man wässrige Methylgrün- 
lÖBung mit Essigsäure versetzt an. Membran artige, eventuell 
durch die HoooAN.'s'schen Einge oder zwei ineinander schiebbare 
Glasringe ausgebreitete Gebilde imprägnire man auch frisch mit 
Argentum nitricum, am besten nach RECSLmaaAnsEN , mit den 
Vorsichtamassregeln Eähvier's. 

Dickere Ge web s schichten versuche man durch vorsichtiges Platt- 
drücken dünner und so der Untersuchung mit stärkeren Vevgrösserun gen 
zugänglich zu machen. Sehr oft genügt dazu der Druck des nicht unter- 
stützten Deckglases, welchen man eventuell durch Klopfen mit einer 
Präparimadel auf das Deckglas steigern wird. Um einen stärkeren 
gleichmässigen Druck auszuüben, wird man sich irgend eines Com- 
fressoriums bedienen. Viele Organismen von einer Dicke bis über 
1 mm lassen sich in dieser Weise ohne abzusterben so dünn machen, 
Aasi man sie mit den all erstark sten Vergrösserungen durch und durch 
beobachten kann'. 

•) Eiu ganz eclatantBa Beiapiel aind viele Himdineen, welche, nachdem 
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Zerquetschen soll man, im Gegensatz zu dem Zerzupfen, 
hauptsächlich solche Objecto, deren Bestandtheile man, ohne sie ganz 
von einander zu trennen, deshalb in eine grössere Entfernung als die 
natürliche von einander bringen will, um die Art und Weise ihrer 
Verbindungen mit einander und ihrer Ausbreitung in der Grundsubstanz 
durch Fortsätze leichter und oft sicherer, als zum Beispiel auf Schnit- 
ten, festzustellen. Das Zerquetschen geschehe durch einen gleichmäs- 
sigen, inzwischen nicht aufhörenden Druck, welcher lieber ge- 
ring und andauernd, als stark und rasch sein soll. 

Dünne Schichten fixire man, einerlei in welcher Weise man 
sie erhalten hat, schliesslich auch durch Antrocknen an denOb- 
jectträger oder an das Deckglas. Solche Deckglaspräpa- 
rate oder besser Objectträgerpräparate von Blut und an- 
deren Körperflüssigkeiten mit suspendirten Formelementen sowie von 
weichen Geweben sind in vielen Fällen besonders lehrreich, und 
man versäume es nie, sie sich zu verschaffen. Es wird ein Tropfen 
der betreffenden Flüssigkeit auf das Glas gestrichen (wie? s. 
im IV. Abschn.) oder ein kleines Stückchen Gewebe zwischen zwei 
Deckgläschen oder Objectträger gelegt und, wenn das Gewebsstückchen 
durch langsames, nicht nachlassendes Pressen zu einer dünnen Schichte 
zerdrückt ist, werden die Deckgläschen über einander vorsichtig weg- 
geschoben, nicht von einander abgehoben. (Will man nicht färben 
oder anderswie nachbehandeln, so zerdrücke man sie immer zwischen 
Objectträger und Deckglas, welches man dann ja nicht verschiebe.) 
Das Antrocknen der auf ihnen befindlichen, gleichmässig dicken 
Schichten geschehe zum Theil langsam bei Zimmertemperatur, 
zum Theil rasch bei erhöhter Temperatur (auf einer erhitzten 
Kupferplatte oder indem man mit dem Präparat, als wenn man einen 
Schnitt machte, einigemal durch eine Spiritusflamme fährt) oder im 
Exsiccator (am raschesten über Schwefelsäure im Vacuum). Un- 
gefärbt schliesse man solche Präparate in Luft ein, gefärbt in Chloro- 
formbalsam, welchem blos füi* einige Theerfarben Xylolbalsam 
vorzuziehen ist (s. im XIV. Abschn.). Zum Färben wende man hier 
Hämateinlösungen und Theerfarbstoffe an, u. A. Methylenblau^ 
Fuchsin und Eubin, Eosin und Ehblich's Dreifarbenge- 
mische (Methylgrün -Rubin -Orange und Indulin- Eubin -Aurantia) in 
wässeriger Lösung und Eosin in Alcohol absolutus. Natürlich 



sie stundenlang dünn gedrückt untersucht worden sind, sobald der Druck 
aufhört, ihre ursprüngliche Gestalt wieder zurückbekommen und weiterleben. 
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diese Deckg'laspräparate der ^rSssten Kritik und der viel- 
seitigsten Controlle, am wissenschaftlich verwerthbar zn sein. 

Eine Art des Trocknens ist das Einsi lilies^jen von fri- 
schen Objecten in Gummisyrup bei Auiuhung eines entsprechen- 
den Druckes auf das Deckglas, damit Faltungen und zum Theil auch 
die Schrumpfung vermieden werden. Diese einfache Methode wende 
man an, wenn man Pigmentz eilen in ikren natdrlichen Pirben für 
spätere Untersuchung aufbewahren will; für diesen Zwetk haben wir 
bisher keine bessere. 

Bevor man zu dem eigentlichen Macenren übergeht versuche 
man zwei Verfahren, welche sewis8enna^ssen den Uebergang \on den 
vorigen Isolirungsmethoden zu den Maceratiouhmethoden bilden Da*! 
erste besteht in den bereits angedeuteten mechanischen Proce- 
duren, aber nach einer Fixirnng, welche die zu isolirenden Ele- 
mente hJlrtet und gegen mechanische Eingriffe widerstandsfähiger 
macht, die Kitt- und Bindesubstanzen (oder die interstitiale Grundsub- 
stanz) dagegen nicht. Die beste solche Fijtining giebt der 50-70- 
proe. Alkohol und die MüLLEK'sche Flüssigkeit. Durch eine 
solche Vorhärtung wird namentlich die Isolirung durch Zer- 
zupfen (besonders von Muskelfasern) erleichtert. Das zweite Ver- 
fahren, welches man Halbmaceriren nennen könnte, ist ein vor- 
zeitig unterbrochenes Maeeriren in einem Medium, welches die Kitt- 
und Bindeanbstanzen blos erst anquellen liess und die zu unter- 
suchenden Elemente nicht spröde, obwohl resistent macht. Die besten 
Medien dieser Art sind der Glycerineisessig und mein Säure- 
gemisch, welche beide, je nach dem Objecto, von einer halben Stunde 
bis zu 24 Stunden einwirken sollen. Ihnen folge zum Auswaschen, 
welches nicht besonders sorgfältig zu sein braucht, destülirtes Wasser 
und als Untersuch ungsmedinm verdünntes Rlycerin (ebenso wie bei den 
zum Zerzupfen in Alkohol vorgehärteten Objecten, wogegen die Müllek- 
sehe Flüssigkeit selbst als Untersnchungs- und Einschluss- 
raedium dienen kann). Halbmacerirte Objecte verwende man 
hauptsächlich für Quetschpräparate. 

Das Maeeriren geschehe in einem solchen Medium und so 
lange, dass das Schütteln in einem Probirröhrchen mit wenig 
Flüssigkeit, Antupfen des mit einer Pin cette gefassten Gewebsstückes 
auf den Objectträger, Klopfen auf dem Deckglase, oder 
Anspinseln als mechanische Eingriffe zum Zerlegen in 
die gewünschten Elemente genügend seien : die Kitt- und Bindesnb- 
stanzen seien gelöst, die zu isolirenden Elemente dagegen gut ge- 
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härtet und zähe. Zur Isolirnng der glatten Muskelfasern 
wähle man 20proc. Salpetersäure (24-48 Standen. 24 Stunden 
in gewechseltem destillirten Wasser, welches die Losong: der Binde- 
tfubstanz vervollständigt), für Epithelien Drittelalkohol und 
Jodserum (namentlich für Schleimhäute), fnr Elemente des 
Nervensystems von Wirbelthieren sehr dünne Chrom- 
säurelösangen, zum Herauslösen des Nervensystems von 
Wirbellosen (namentlich von Würmern), aus dem die peripherischen 
Verästelungen einschliessenden Gewebe, welche sich dann in concen- 
trirtem Glycerin oft leicht vollständig wegpinseln lassen, mein Säure- 
gemisch (48 Stunden, 24 Stunden TOproc. Alkohol ohne vorheriges 
Auswaschen, um eine Nachwirkung der Säuren in den Geweben nicht 
zu verhindern, 24 Stunden destillirtes W^asser, und dann anfangs 
dünnes, allmählich eindickendes Glycerin) u. s. w. Gewisse Organis- 
men und Gewebe, beziehungsweise Zellarten erfordern noch andere 
Macerationsflüssigkeiten, welche hier nicht alle aufgezählt 
werden können. Gewöhnlich wird man jedoch mit einem der erwähn- 
ten 5 Medien auskommen. 

Die durch Maceriren isolirten Elemente noch zu färben ist meist 
überflüssig, weil sie in dem verdünnten Glycerin, wo sie am häufig- 
sten untersucht werden, so schon genug auffällig sind (Salpetersäure- 
material erhält auch eine strohgelbe, Chromsäurematerial eine grün- 
lichbraune Farbe durch die Macerirung selbst). Auf Grund von Licht- 
brechungsunterschieden tritt auch ihre innere Structur deutlich hervor. 
Durch Zuthat von etwas Jodtinctur oder einer Spur Pikrinsäure zu dem 
Untersuchungsmedium wird übrigens ihre Sichtbarkeit in einfachster 
Weise gesteigert. Von den aufgezählten Mitteln kann man nur nach 
dem Drittelalkohol mit ganz gutem Erfolg zu den gewöhnlichen Tinc- 
tionsmethoden greifen, wenn man die Structurbestandtheile der mecha- 
nisch isolirten Elemente auf optischem Wege weiter isoliren will. 
(StückfUrbung nach bereits erfolgter Macerirung oder Nachfärben 
unter dem Deckglas.) 

Wilhrond bei den bisher erörterten Isolirungsmethoden höchstens 
di(5 Ausnutzung des auf mechanischem Wege Erreichten 
<lurcli <laH KJlrbon erleichtert wird, ist bei den folgenden Methoden, 
w^^\v^\^^ für <len analyt,ischen Abschnitt der Bearbeitung des Materials 
nodi übri«: bleiben, die Isolirung auf färberischem Wege die 
MaiiptHJH'hn, und die dabei noch nothwendigen mechanischen Isolirungen 
vrWU'MUiru bioH din Ausnutzung des auf färberischem Wege 
K rroi vAi tnn. 



Auf im Wesentlichen fHrberischem Wege siiclie man hauptsäch- 
lich zwei Dinge zn isoliren, nämlich die Holitranmsysteme (ins- 
besondere das GefUsssystem) seines Objectes nnd das ganze Nerven- 
system oder seine einzelnen Bestandtheile in den Centron und seine 
peripherische Endausbreitung in den verschiedenen Geweben. 

Zum Isoliren der Hohlraumsysteme bediene man sich bei 
Wirbelthieren vorwiegend der künstlichen Injection mit einer 
gefärbten Masse, bei Wirbellosen vorwiegend der Anto-In- 
jection. 

Die kunstliche Injection betreffe, wenn es die Dimensionen 
des Untersnchnngsobjectes erlauben, den ganzen Organismus auf ein- 
mal. Wenn möglich, zerschneide man das injieirte Object zunächst 
nicht, sondern helle es in Nelkenöl in toto anf. (Schnitte mache 
man in diesem Fall blos wegen der Controile, wenn man keine voll- 
kommene Sicherheit über die Lage Verhältnisse gewisser Hohlräume 
und einzelner Organe gewinnen konnte.) Nor wo keine Untersuchung 
mit der erwünschten Vei^össerung in toto möglich ist, entweder 
weil das Object zu dick ist nnd auch nicht schonend genug platt- 
gedrückt werden kann, oder weil man es nicht durchsichtig genug 
zu machen weiss, verfertige man Schnitte. Kleinere Objecte 
kann man in diesem Fall nach der Injection im Stück färben, 
immer mit einem möglichst rein kernfärbenden Mittel, welches eine 
durchsichtige und in der Farbe mit der der Injectionsmasse contra- 
stirende Tinetion ergiebt. Wird zur Injection eine Carminmasse ver- 
wandt, so färbe man mit Hämalaun oder in diesem Fali noch besser 
mit meiner Hämateinlösung la, wasche die iiberschfissige Farbe 
in destillirtem Wasser mit ^/aproc. Essigsäure möglichst lange aus, damit 
blos die Kerne gefärbt bleiben und lasse das Object schliesslich in 
oft gewechseltem, schwach alkalischem Wasser (Leitungswaaser, wel- 
ches etwas Kalk enthält) bis zu 24 Stunden liegen, damit die Tine- 
tion einen reinen stahlblauen Ton bekommt und keinen violetten 
Schimmer behält. Wurde dagegen eine Berlinerblau-Masse oder 
eine Russmasse (chinesische Tusche oder lithographische Tinte 
nach AiME Schseider) benutzt, so färbe man in Boraxcarmin, 
welches die leuchtendste Tinetion vom reinsten Eotli unter allen Car- 
minen gestattet. Das Object lasse man lieber lange in Boraxcamiin 
(bis mehrere Tage, denn ein eventuelles geringes Quellen kommt hier 
nicht in Betracht). Allerdings muss man es dann auch im öfters ge- 
wechselten Salzsäure-Alkohol (mit Viproc. Säure) längere Zeit, bis 
> lange wie im Carmin lassen. Die Tinetion wird in dieser 
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Weise leuchtender roth, als nach kürzerem Verweilen im Farbstoff, 
und hatte man eine gute Carminsorte angewandt, so bleibt trotz des 
längeren Ausziehens gerade genug Farbe in den Kernen, um sie sehr 
auffällig zu machen. Schnitte von injicirten Objecten, welche zu 
gross sind, um in toto gefärbt zu werden, färbe man (immer auf dem 
Objectträger, wo sie leicht befestigt werden können, auch wenn man 
nicht eingebettet hatte) ebenfalls nur in den erwähnten Tinctions- 
mitteln nach. 

Die Schnitte sind dünn genug, sobald sie eine sichere Orientirung 
über den Verlauf, die Lageverhältnisse und Verbindungen der injicir- 
ten Hohlräume gestatten. Dünnere Schnitte als von 15 |x haben hier 
meist keinen Sinn, dagegen sind solche von 50 [i oft nicht zu dick. 
Daraus folgt aber auch, dass die Objecto, wenn sie einer Einbettung 
überhaupt bedürftig sind, in Celloidin eingebettet werden sollen, falls 
nur ihre besonders geringe Permeabilität nicht Veranlassung zum 
Einbetten in Paraffin giebt. Die Consistenz, welche Organe mit etwas 
compacteren Geweben nach dem Härten so schon bekommen würden, 
wird durch die Injectionsmassen, die als Vehiculum des Farbstoffes 
Gelatine oder Celloidin enthalten, zu einer vorzüglichen Schnitt- 
fähigkeit gesteigert, nur muss man als gleichzeitiges Fixirungs- 
und Härtungsmedium nach Gelatinmassen Alkohol absolutus 
(oder 96proc. Alkohol), nach Celloidinmassen dagegen 8 5 pro c. Al- 
kohol benutzen. 

Die Injection geschehe bei Wirbelthieren entweder sofort nach 
dem Tod und Ausspülen der Gefässe mit normaler Kochsalzlösung, 
oder sogar noch während des Lebens, aber immer vor dem Coa- 
guliren des Blutes; bei Wirbellosen wenn möglich ebenfalls noch 
vor dem eigentlichen Tod, aber nach gehöriger Betäubung (bei 
Landthieren durch Chloroform, bei Wasserthieren durch Cocain 
oder Chloralhydrat). Wirbelthiere injicire man mit Gelatin- 
massen warm, am besten mit der FoL'schen Carmin-, Gela- 
ti n- oder Berlinerblau-Gelatin-Masse; will man eine kalt- 
flüssige Masse versuchen, so ist das MATER'sche Berlinerblau 
am meisten anzurathen. Bei Wirbellosen wende man Aur kaltflüs- 
sige Injectionsmassen an, in welchen das Vehiculum ein in 
starkem Alkohol erstarrendes Medium ist; eine solche, die den aller- 
meisten Ansprüchen genügen wird und sehr leicht zu verschaffen ist, 
ist eine gute Lithographirtinte; für Objecto, welche in toto auf- 
gehellt werden sollen, ist die erwähnte Berlinerblaulösung auch vor- 
züglich. 



Bei erwachsenen Wirbelthieren ist es ziemlich gleichgültig, womit 
man injicirt (ob eine einfache Handspritze oder ein Apparat, 
wo eine Fllissigkeitssllule den zn regulirenden Druck liefert}; bei 
Wirbelthierembryonen bediene man sich eines Glasrohres, dessen 
Ende zn einer feinen Caniile ausgezogen ist, nnd treibe die Injections- 
masae durch Blasen mit dem Mund (oder Drücken an einem 
Gammiball) in sein Object hinein: bei kleineren Wirbellosen wird 
eine möfclichst kleine PaiVAz'sche oder CHABarfcBE'sche Spritze mit 
einer feinen, spitzgeschliffenen Injectionanadel als Caniile die 
besten Dienste leistend Nach dem Injiciren bringe man das Ob- 
ject sofort in den Alkohol. (Mehrfache Injectionen, bei welchen 
die verschiedenen Hoiilraumsysteme in demselben Thier mit verschie- 
den gefUrbten Massen gefüllt sind, lasse der Anfänger lieber bleiben.) 

Wie erwähnt, haben die Autoinj ectionen bei den meisten Wir- 
bellosen, besonders von geringeren Dimensionen, einen weit grösseren 
wissenschaftlichen Werth als die künstlichen. (Bei sehr vielen Wir- 
heliosen kann man den Blntkreisl auf , auch wenn sie stark 
plattgedrückt werden müssen, um etwas stärkere Yergrössemngen zu- 
zulassen, während des Lebens bis in alle Einzelheiten verfolgen.) 
Bei kleinen Thieren kann man sogar die minder gefüllten Hohlräume 
mit offenem Lumen erhalten, wenn man das Object mit einem Mittel 
flxirt, welches rasch eindringt und die Gewebe, also auch die Geföss- 
wände sofort zum Erstarren bringt, z. B. mit Subli mat-Osmium- 
Eisessig (Osmium schwärzt das Blut besonders stark), mit hoissem 
Sublimatalkohol, Eisenperchlorid oder absolutem Alkohol — letz- 
tere beide blos bei ganz kleinen Objeeten mit vollkommenem Erfolg. 
Nachbehandlung mit Eisenperchloridlösung des anderswie fixirt.en Ob- 
jectes giebt dem Inhalt der GefSsse bei der Tinction oft eine beson- 
ders auffallende Färbung. Zum Nachfärben von Schnitten nehme man 
meine Hämateinlüsung I, Hämatein-Kalibichromicum oder 
Goldchlorid- Ameisensäure, nach welchen der Inhalt der Blut- 
L ganz genügender Weise hervortritt. 



*) Wo ein HauptgefäBs leicht bloazulegen und die Caniile in dasselbe 
einzabinden ist, veranche man die Injection in dieser Weiae. Leider wird 
die Injectionsmasae an der Schnittwnnde, welche man machen musste, um das 
QefSsB bloiznlcgen, sehr oft heranafliessen, bevor das ganze Object vollkom- 
men injicirt ist. Sei kleineren Thieren muas man sich Überhaupt meist auf 
vorher zu erwerbende topographisch-anatomische Kenntnisse verlassen und 
direct in den KHrper hineinsteohen, um die Canüle in das Hauptgefäsa führen 
zu künnen, (Verhältniaämässig leicht gelingt dieses bei Arthropoden.) 



Haben die Objecte die Gestalt eines Wurmes, bo drücke man einen 
Theil des Körpers während des Lebens vorBichtig zusammen, damit 
sicli möglicbst viel Blut nnd Lymphe iu dem nicht zusammengedrück- 
ten Theil ansammle, und so beim raschen Fixiren auch die allerdiinn- 
sten GeiUsse und I.ymphspalten prall gefüllt bleiben, wodurch sie natüi^ 
lieh viel leichter verfolgbar werden. Diese künstlich verstärkte 
Äutoinjectiün ist eine der wichtigsten Methoden fär die Unter- 
suchung des ßlutgefässsystema vieler Würmer. 

Die durch Injection auf färberiachem Wege bereits isolirten Hohl- 
raumsjsteme eines Körpers kann mau von den umliegenden Geweben 
auch thats Schlich isuliren, indem man mit einer fest erstarrenden 
Masse (z, B. einer der Celloidinmassen von Scbibffkedeckbb) in- 
jicirt, welche der Einwirkung von Reagentien, die das übrige Gewebe 
zerstSren, wiedersteht. Nach Fortspülen des zerstörten Gewebes kann 
man die betreffenden Hohlraum Systeme, d. h. deren Ausgnss für Bich 
erhalten. Solche Corroslonspräparate, welche für Demonstra- 
tionen der makroskopischen Anatomie sehr wichtig sind, sind nur aus- 
nahmsweise (Corrosionsmethode nach Einführung von Fett 
nach Altmanh [6]) ein Gegenstand mikroskopischer Untersuchung, denn 
bei Objecten, welche dem Kikraskop überhaupt zugänglich sind, kann 
man durch das Aufliellen des zwischen liegenden Gewebes und starke 
Beleuchtung des mikroskopischen Bildes denselben Effect, wie durch ein 
thatsächliches Entfernen erzielen; femer kann mau so die natürlichen 
Lageverhültnisse des Hohlraumsystemes besser sicheni und auch seine 
Beziehungen zu den übrigen Theilen erkennen, sobald man durch in 
geeigneter Weise abgeschwächte Beleuchtung auch diese sichtbar macht. 

Zur optischen Isolirung des Nervensystemes inmitten 
der übrigen Gewebe nnd von einzelnen Structurbestand theilen des 
Nerven- und Gangliengewebes inmitten der übrigen, welche im mi- 
kroskopischen Bilde zurücktreten oder davon nach Belieben auch 
ganz eliminirt werden sollen, versuche man vier Methoden : vor allem 
die Methjlenblaumethode, weiter die Goldchloridbehand- 
luiig des frischen Gewebes, dann die Schwarzfarbung durch 
Chromailber und schliesslich, wenn das Untersuchungsohject dazu 
geeignet ist, die Markfärbung durch Hämatein-Cbrom- 
Kupfersalz. 

Von den vieren ist die Methylenblaumethode am leichte- 
sten auszuführen und am allgemeinsten anzuwenden. Man unter- 
lasse dieMethode des Injicirens der MethylenblaulSsung 
in den Körper des sonst unversehrten Untersuch ungsobjectes nnd 



lege lieber (untfi numialer tDclisalzioining ]]ripirusDd fills die eige- 
nen Körperhafte des Objectes nicht genngeii um die Theile vor dem 
Trockenwerden zn schutiien) das Nerv^'n'.jateni oder das Organ dessen 
Nervett untersudit werden sollen, bloss oder breite den aufgeBclinittenen 
Körper wenigstens ans und ubergiesse sie mit einer IpromiUigen Lo- 
sung vom chemisch reinen, chlorzinkfreien, medicinischen 
Methylenblau Mbbck's in normaler Kochsalzlösung. Vorher ist es 
aber rathsam, dem Methylenblau den Weg in die Nerven, bezie- 
hungsweise zn den Ganglienzellen und den iniiervirten Zel- 
len zn öffnen oder wenigstens zu verkürzen, was dadurch ge- 
Bchiekt, dass man gewisse Nerven an geeigneten Stellen durchschnei- 
det. Nach Auswaschen in normaler Kochsalzlösung fixire man die 
erhaltene Färbung in meiner Ammoniumcarbonat-Ammoninm- 
pikrat-Lösung und schliesse das auf dem Objectträger zurechtge- 
legte oder ausgebreitete Präparat in Gummisyrnp ein. Schnitte 
von den fertig tingirten Organen oder Membranen, Gewebsstücken etc., 
erhält man, da sieb Methylenblaupraparate ohne Verlust dei' Tiuction 
weder in Celloidin, noch in Paraffin einbetten oder überhaupt auch 
nur nachhärten lassen und aneingebettet blos nach Ansfiaeren achnitt- 
föhig werden, in der einfachsten Weise so, dass man sie in Glyce- 
ringelatine zwischen zwei Stücken von trockenem Glycerin- 
celloidin einbettet und trocken scheidet, die Schnitte mit Gummi- 
syrnp aufklebt und in demselben einschliesst. Die so erreichbare 
Schnittdicke, beinahe immer 20 jt, manchmal auch weniger, genfigt, 
um die an Flächenpräparaten gewonnenen Eesultate zn controllii'en. 
Ans dem Centralnervensystem von Wirbelthieren mache 
man mit dem Gefriermikrotom Schnitte, welche so dick sein 
können, dass sie beim Weiterbehandeln nicht auseinanderfallen, und 
tingire erst diese in der oben angedeuteten Weise. 

Von viel weniger constantem Gelingen und weit beschränkterer 
Anwendbarkeit ist die Gold Chloridbehandlung von frischen 
Geweben (im Gegensatz zur Goldchlorid-AmeisensUnrebehandlung der 
aufgeklebten Schnitte nach Sublimatflxinmgen). Sie leistet eigentlich 
nur für das '>tudium dei peripherischen Nervenendigungen (ins- 
besondere der quergestreiften Muskelfasern) und der Nervenver- 
theilnug in membranartig ausbreitbaren Organen oder 
Geweben mehr, als andere Methoden, die wenigstens sicher sind. 
Nach meiner Erfahrung hat man am meisten Aussicht auf Erfolg 
and Haltbarkeit der Präparate (welche dann ganz unbeschränkt 
zu sein scheint), wenn man nach der Methode vei'föhrt, deren einzelne 
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Schritte die folgenden sind: Lockern der Grewebe in lOproc. Amei- 
sensäorel5song (2-8 Stonden. je nach den Umständen); Aus- 
waschen der Säore in oft emeotem (wenn möglich fliessendem) destil- 
lirtem Wasser: Einlegen in eine Iproc. Lösung von Aurum chlo- 
ratum fuscum (V2 bis 2 Stunden): Aufhängen in einer Iproc. 
Ameisensäurelösung (eventuell hohe Lage auf der Object- 
bräcke) ohne vorheriges Auswaschen des Goldsalzes im diffusen 
Tageslichte (je nach der Helligkeit und Dauer des Tages und je nach 
der Temperatur, 6 bis 24 Stunden) ; Einlegen in lOproc. Ameisen- 
säurelösung im Dunkeln (bis das Gewehe recht durchscheinend 
geworden ist oder sich durch vorsichtiges Drucken in eine dünne Lage 
ausbreiten lässt); Einlegen in ein offenes, blos vor dem Staub ge- 
schätztes Gefäss mit 50proc. Glycerin und Stehenlassen am Licht 
(nicht directem Sonnenlicht), bis das Glycerin, nach Verdunsten des 
Wassers und der Ameisensäure, vollkommen eingedickt ist; Einschluss 
in demselben concentrirten Glycerin und Umranden mit 
dicker Siegellacklösung in Alcohol absolutus (die allerfeinste 
Sorte Siegellack ist eine Bedingung der Zuverlässigkeit des Rahmens). 
So oder ähnlich verfertigte Goldpräparate in Schnitte zu zerlegen hat 
nur in ganz besonderen Fällen einen Sinn; sie eignen sich wenig 
zum Schneiden, schrumpfen beim Härten und Einbetten sehr leicht, und 
was sie an Schnitten im besten Falle zeigen könnten, sieht man an den 
tadellosesten Schnittreihen nach meiner Goldchloridmethode viel besser. 

Während die zwei vorhergehenden Methoden zur optischen 
Isolirung des Nervensystemes ganz frisches oder wenig- 
stens unfixirtes Material verlangen und ein Zerlegen in Schnitte 
bei ihnen nicht nothwendig ist, bedürfen die folgenden zwei Me- 
thoden einer vorhergehenden Fixirung und Härtung des 
Objectes in Kalibichromicum oder MüLLEB'scher Flüssigkeit, und 
das Object muss in Schnitte zerlegt werden, welche allerdings ziem- 
lich dick sein können. Dünn dürfen sie nicht einmal sein, wenigstens 
in den meisten Fällen, besonders bei der GoLai'schen Chromsilber- 
üdor Schwarzfärbungsmethode. Beide sind, sowohl diese, als auch 
die WKiüKRT'sche oder Markfärbungsmethode durch Hämatein- 
lack bloH Methoden mikrotopographischer Untersuchung. 
Ilistolügisclio Füinhoiten enthüllen sie unserem Auge nicht, solche 
voi'langü (ior Anfänger nur von gelungenen Methylenblau- und Grold- 
chloridpräparaten. 

In (Joldc.hloridpräparaton tritt das Nervöse nicht eigentlich iso- 
lirt, Hondern mohr oder weniger scharf differenzirt auf; es tritt 



den übrigen Beatandth eilen des Objectes gegenüber blos stark in den 
Vordergrund, denn jene sind in der Regel auch mitgetUrbt. Viel weni- 
ger sind sie es schon in den Hämateinlack-Markpräpdraten und in 
einer Farbe, welche von der der Markseheiden sehr .ibsticht; gefärbt 
Bind sie aber immer. Noch weniger, nahezu gar nicht in der Regel 
wenigstens, in den Chromsilberpräparaten; gelegentlich sind aber hier 
auch nicht nervöse Bestandtheile mitgefärbt, und zwar in einer 
"Weise, daas Nervöses und nickt Nervöses oft schwer auseinanderzu- 
halten ist, zumal da die feinere Stnictui', auf deren Grand eine sichere 
Unterscheidung immer möglich ist, verdeckt wii-d. Die yollkommenate 
Isolirung des Nervösen geben die Methylen blau präparate, in welchen 
das Zwischen ge webe vom Methylenblau gar nicht tingirt zu sein braucht 
und blos vom fixii'enden Ammoniumpikrat einen reinen, ganz dnrcli- 
Bichtigen gelben Ton bekommt, so dass ea bei voller Beleuchtung mit 
dem ABBE'schen Apparat von grosser Apertur ans dem mikroskopischen 
Bilde gänzlich verschwindet, durch Modification der Beleuchtung (Sen- 
ken des AsBE'schen Apparates oder Zuziehen der Lnablende oder Ent- 
fernen des Apparates und Einlegen einer engeren Blende) aber wieder 
hervorgerufen wei-den kann. Auch hier werden oft Bestandtheile des 
Zwischengewebes von anderer Natur als die nervösen isolirt mitge- 
förbt, sie erhalten aber meist einen ganz anderen Parbeuton, und wo 
dieses anch nicht der Fall ist, sind sie doch auf Grund ihrer feineren 
Beschaffenheit, welche in gelungenen Präparaten scharf zu Tage tritt, 
leicht auseinanderzuhalten. 

Die optische Isolirung durch Methylenblau und Chromsilber geht 
auch in einer anderen Hinsicht weiter, als die durch Goldchlorid und 
Hämate'inlack. Die ersteren zwei lUrben nämlich nicht sämmtliche 
nervSsen Bestandtheile des NeiTcn- und Gangliengewebea, z. B. im 
Centralnerven System, aondem blos einzelne in bald grösserer, bald ge- 
ringerer Anzahl; diese sind aber umso besser zu beobachten, ihre 
Form, ihr Verlauf und ihre Verbindungen umso leichter zu verfolgen. 
Und deshalb ist die sichere und leichtere von ihnen beiden, die Me- 
thylenblauifcbung, vor Allem zu empfehlen. 

Die Chromsilbermethüde hat eine viel grössere Anwend- 
barkeit, als die Hämatoxylin-Chrom-Kupferlack-Methode, 
welche sich bloa für das Centi'alnei-ven System von Wirbelthieren lohnt. 
Dafür gelingt aber die erstere, welche sowohl fiir das centrale, als 
auch iüT das peripherische Nervensystem von "Wirbelthieren und Wir- 
bellosen lehrreiche Präparate liefern kann, nnvergleichlich weniger zu- 
verlässig. Dem Au^ger würde ich höchstens das sogenannte rasche 
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Verfalireii von Golöi nnd zwar in der ursprünglichen Form 
des Äntors empfehlen, nur rathe ich ihm, die aus dem Kali- 
bichromicum-Osminmgemisch ß'enummenen Stacke vor dem 
Einlegen in die Silhersalzlösnng mit Glyceringelatine in 
dünner Lage umzugehen, damit die lästigen Niederschlage an der Ober- 
fläche des Objectes vermieden werden. Auch zum Einbetten benutze 
man entweder dieselbe Gelatinhülle, welche sich in der Silber 
Salzlösung gut erhält (nur etwas geringere SuhnittfUhigkeit als sonst 
im Alkohol absolutns erlangt), und dann erfolge schon das Answascben 
des Salzes in starkem (96proc.) Alkohol: oder man umgebe das in 
Wasser rasch ausgewaschene Ohject mit einer neuen Gelatinhülle 
(man erlaube der Gelatine, welche man eine Zeit lang wann halt, ein 
etwas tieferes Eindringen) nnd verfahre weiter nach meiner Gly- 
ceringelatin-Einbettungsmethüde. Sind Form nnd Beschaf- 
fenheit des Objectes dazu geeignet (besonders wenn es eine auabreit- 
bare Membran ist), so folge man auch hier den oben für das Einbetten 
von Methyl enblauobjectflü gegebenen Rathschiagen, schneide trocken 
und schliesse in Öummisyrnp ein (mit den für den Einsehluss 
der GoLÖi-Präparate überhaupt gültigen Voi-sichtsmassregeln). 

Die noch übrig gebliebene vierte Methode, die der Isolirnng 
der Nervenfasern durch Färbung des Markes, fähre man 
ganz nach den älteren Vorschriften von Weioebt selbst ([2] 
1885) aus. Schnittserien aus dem bereits in Celloidin eingebetteten 
Ohject mache man dagegen nach meiner Bergamottölmethode 
(hier ebensogut auch mit Carbol-Xylol an Stelle des Bergamottöls), 
indem man die Schnitte von der Oelfl&che der Reihe nach direct auf 
den mit einer dünnen Celloidinschichte überzogenen und getrockneten 
Objecttröger zieht. Das leichte Änpi-essen der fertig geordneten Schnitt- 
reihe mit dem satinirten Löschpapier und das Bad von ÄetI 
alkohol-Dämpf en lassen die Schnitte bei den weiteren Proceduren 
vollkommen sicher haften. Besonders hier, wo die Schnitt-e gross and 
dick (20-25 (i) sind, arbeitet man nach meiner Methode viel rascher 
und leichter, als nach der WEiGEBT'schen. 

Bei der GoLoi'schen und WKioEBT'scben Metliode mnss das Ge- 
sammtbild des Nervensystems aus den einzelnen Scbnittbildern ] 
reconstrnirt werden, und somit frthi-en uns diese Methoden zu dem 
dritten Abschnitt der mikrotechnischen Bearbeitung 
eines Untersuchungsmaterials über, nämlich zur Verferti- 
gung von Pi-äparalen. welche der mikrograpliischen Synthese 
dienen. 



Die lianptsäclilichste, man kSnnto sagen, oinzige Methode dieser 
Synthese ist, von dem Object in den Hauptrichtuiigen je eine lücken- 
lose Reihe von gleich dicken Schnitten zu machen, in diesen 
auf färberiaehem Wege womöglich sämmtliche Structurbestand- 
theile zu differenziren und dann auf Grund von sehi- genauen Ab- 
bildungen, welche man entweder mit dem Zeichenapparat entworfen oder 
photogi'aphiach hergestellt hat, das Object wieder zu reconstruirt 

Wir gebrauchen liier absichtlieh den Ausdruck Differenzir 
im Gegensatz zum Isoliren. In der vorliegenden Phase der Be- 
arbeitung seines Materials trachte man danach, das mikroskopische 
Bild vollständig zu differeuziren, indem man sämmtliche Structurbe- 
standtheile zu förben, den verschiedenartigen aber verschiedene Far- 
ben, Farbentöne oder wenigstens Intensitäten dei- Färbung zu 
leihen, die stmcturlosen Grundsubstanzen aber farblos zu halten oder 
mit einer blassen Contrastfarbe zu iHrben sncht. Beim optischen Iso- 
liren hingegen ist es, wie bereits wiederholt erwähnt wurde, unser 
Bestreben, nur ein gewisses Gewebselement oder einen gewissen Struc- 
turbestandthoU durch exclusive Färbung im mikroskopischen Bild zu 
erhalten und die übrigen dort auszulöschen. So ist eine wirklich 
reine KemOlrbung nichts weiter als die optische Iselirung der chro- 
matischen Kernbestandtheile. Natürlich kann man in demselben Bild 
auch verschiedene Bestandtheile isoliren, indem man ihnen verschie- 
dene, miteinander womöglich contrastirende Farben verleiht. Je meh- 
rerlei man aber in demselben Bild isoliren will, umsomehr nähert es 
sieh dem differenzirten mikroskopischen Bilde und nmaoweniger ei-fnllt 
es die eigentlichen Zwecke der Isolirung^, 

Viele Pi-obleme der Histologie und insbesondere der Cytologie kön- 
nen nur dadurch gelöst werden, dass man die fraglichen Bestandtheile 
in mehr oder weniger düunen, gelegentlich den allerdünnsten Schnit- 
ten (unter 1 \i Dicke) ftlrberisch isolirt. Das sind aber Special-Unter- 

') Wir unterscheiden (b. p. 32) üherhaupt drei Arten von raikroakopiacher 
Färbung in Bezug auf das mikroskopiache Bild, welches aie liefern, uamlich 
die isolirende F&rbung, die differeustirende und die diffnee. Diffus 
iat die Färbung, wenn die Structurbestandtheile in einer und derselben Farbe, 
mit derselben Intensität erscheinen, und dabei auch die strncturlose 
GrundsubBtauz (in den Zellen aelbat der Zellaaft, dos LEYDlii'sche Eyalo- 
plaBma) iu derselben Welae mitgefärbt ist. So ist a. B. die unmittelbare 
Färbung, welche den Geweben das Safranin verleibt, welche jedoch durch 
Ausziehen zu einer mehr oder weniger differenzirten, dann zu einer iso- 
Hrenden Kern- und aebliesslich KernkSrpetchen-Färbung verwandelt werden 
kann. NähereB über diese Begriffe folgt im Sil. Abachnitt. 

Äpithy. lg 
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aucliungeii, wek'lie ganz iiiidere Färbungsmcthodeii, als welche in der 
mikrogriiphi scheu Synthese am sichersten zum Ziele fuhren, erfordern 
und ausserdem, was ebenso wiclitig ist, oft ganz besondere Fijdrungen. 
Letztere kSnnen eine ganze Menge von Substanzen ans dem Object 
thatsächlich entfernen und Struetnren, welche die Untersuchung nicht 
interessiren, deformiren oder auch ganz zerstören, wenn nur die Be- 
standtheile und Structuren, auf welche ea gerade ankommt, umso Schür- 
fer hervortreten und ilir Bild von anderen optischen Erscheinungen 
umso weniger beeinflusat wird. Es ist aber nicht unsere Absicht, hier 
von den Methoden solcher Untersuchungen zu sprechen. Gegenwärtig 
wollen wir dem AniUnger bloa noch einige Vorschlage machen, wie er 
mikroskopische Präparate, welche den Anforderungen der mikrographi- 
schen Synthese nach unserer Meinung am meisten entsprechen, herstelle. 

In Betreff dessen, ob er sein Ohject ganz zu einer lückenlosen 
Schnittreihe aufarbeiten oder aber sich auf gewisse Theile desselben 
besehrtnken kann und wie die Riclitung der Schnitte sei, gelten auch 
hier dieselben Principien, welche fnr die Bearbeitung eines spärlichen 
Materials {auf Seite 144, 145 und 154, 155) mitgetheilt wurden. 

Was die Fixirung und die optische Differenzirung an- 
belangt, so schlagen wir zwei Verfahren vor. Die eine wollen wir 
kurz Methode I der Synthese, die andere Methode II der 
Synthese nennen, 

Methode I der Synthese eignet sich blos für kleine Objecto 
und auch für diese nur, wenn sie keine besonders schwer durchdring- 
lichen Hflllen besitzen, z. B. einen Chitinpanzei', eine kalkige oder 
ehitinige Embryonalhaut u. s. w. Sobald irgend ein Punkt im Inne- 
ren des Ohjectes weiter als höchstens 1 mm von der nächsten, dem 
Fixirungsmedium unmittelbar zugänglichen Stelle der Oberfläche ent- 
fernt ist, ist es für Methode I nicht mehr, wohl aber für Methode n 
geeignet. Die einzelnen Schritte des Verfahrens sind folgende : Ein- 
legen in meinen Sublimat-Osmium-Eisessig A auf 10 Minuten 
am Lichte, bei mittlerer Stellung in der Flüssigkeitssaule auf 
der Objectbrücke. (Auch auf der Brücke kann die Lage des Ob 
jectes, wenn es ohne dessen Beschädigung geht, einigeraal gewech- 
selt werden.) Uebeilragen mit der Objectbrücke in Sublimat-Eis- 
essig C auf 1 Stunde am Licht; hohe Stellung. Uebertragen in Sb- 
blimatwasserA^ auf 24 Stunden; mittlere Stellang. Stärkster 



1) Die genauen Angaben darüber, was wir nnt«r diesen und tUmlidi«» 
anderen, kurzen Bezeichnungen verstehen, wird man mit Hilfe des Registers 
leicht im speciellen Theil dieses Buchea auffinden künnen. 
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Alkohol^ (Alcohol absoiutus oder flüproc. Alkohol), liochste 
Stellung, ebenso wie in den zwei folgenden Medien, Jodalkohol. 
Reiner Alcohol absolutus (oder 90pmc. Alkohol, wenn daa Object 
aufgehoben und später weiterbehandelt werden soll; hier aber tiefe 
Stellung). Cedernholzölühloroform (Senk verfahren mit Anwen- 
dung der Objectbrücke combinirt) oder Aether-Alkohol, Je nachdem 
man in Paraffin oder Cellöidin einbetten will. Einbetten. Festkleben 
der Paraffinschnitte auf dem Objectträger mit destillirtem Wasser 
durch Capillarattraction, oder, falls man eilt, mit Eiweiss- 
wasser, Fftrben nach Fertigschneiden der ganzen Serie in Häm- 
alaun oder besser in Hämatei'nlÖBung I (5 Minuten bis eine halbe 
Stunde). Kalkhaltiges Wasser, z. B. Bmniien- oder Leitungswasser, 
nach dem Abspülen in destillirtem Wasser, eine Viertelstunde, damit 
der Farbenton der Kerne rein blau, eher stahlblau, und nieht violett 
sei. Zuerst färbe man einen Objectträger voll Sclmitte fertig, mon- 
tire das Präparat in Chloroformbalsam nnd untersuche ea. Ist 
die Färbung intensiv genug, dass die Zellcontouren, nicht blos 
die der Kerne, und auch feinere Zellfortsätze bei voller Beleuch- 
tung mit dem ABBß'schen Apparat, d. h. ohne Blende (bei einer Ver- 
grilsserung von 250-500 Mal) ganz scharf hervortreten, so lasse man 
auch die übrigen Objectträger dieselbe Zeit in der Farblüsung, ande- 
renfalls aber länger. (Auch das erste Präparat kann, wenn nöthig, 
weiter gefUrbt werden, man muss es nur in Chloroform zuriickstellen 
und warten, bis da.s Deckglas von selbst von den Schnitten hemnter- 
gleitet.) 

Bei Methode I kann man ebenso gut auch im Stück färbfeii, 
nnd zwar entweder in saurem Hämalaun oder in meiner Häma- 
teinlösung la. 12 Stunden genügen meist, 24 Stunden sind nie 
zu lange zum Durchfärben. (Mittlei'e Stellung in der Farblösung auf 
der Objectbrücke.) Auswaschen zuerst mindestens 6 Stunden lang in 
mehrmals erneutem destillirtem Wasser bei hoher Stellung auf der 
Objectbrücke. Weitei'waschen ebenso in kalkhaltigem Wasser eben- 
falls 6 Stunden. 

Mit Methode I wird der AniUnger in der geschilderten Weise 
immer branchbare, oft ganz ausgezeichnete Resultate erhalten: in 
manchen Fällen ist jedoch das beste Resultat erst dui'ch gevrisse Mo- 

1) Äusaer „stärkster Alkohol" (9(iproe.biB absolnter) gebrauchen wir noch 
die AuBdrOckb „starker Alkohol" (80-95prüo.), „halbstarker Alkohol" (50-80- 
proc), „schwacher Älkuhul" (30-50pruc.) und „Älkoholwasser" (bis 30proc. 
Alkohol) in der zwischt^n den Slammern hier angegehenen Bedeutung. 

12* 
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dificationen der Methode zu erreichen. Diese werden wir an anderem 
Orte anfzählen, nar eine wollen wir schon hier erwähnen. Wir nennen 
sie Methode la der Synthese. Bei dieser tritt überall kalt- 
gesättigte wässerige PikrinsäureliSsung an die Stelle der 
Suhl imatlösnn gen. Der Jodalkohol bleibt natürlich weg. Anstatt dessen 
wird der stärkste Alkohol nm ein Mal mehr gewechselt. Auch kann 
die Einwirkung des Pikrin-Osmium-Eisessigs bis auf 2 Stun- 
den verlängert werden. (Oft mit Vortheil sogar auf 24 Stunden. 
Dann bleiben natürlich die weiteren Stufen der Behandlung [Pikrin- 
essigsäure, reine Pikrinsäure] bis zum stärksten Alkohol weg, wohin 
das Object unmittelbar aus der Fixirungsflüsaigkeit übertragen wird.) 
Sonst ist das Verfahren wie bei Methode I. Es eignet sieh gajiz be- 
sonders für Embryonen, deren Zellen viele Dotterkömehen enthalten, 
die sich möglichst wenig schwarzen sollen, und für solche, welche, 
noch auf dem Dotter ausgebreitet, von diesem abpifiparirt werden müs- 
sen und deshalb auch uneingebettet nicht brüchig sein dürfen. 

Methode 11 der Synthese und deren Variationen, Methode 
IIa, üb nntl IIc schlage ich für Objecte vor, welche wegen ihrer 
Grösse oder Impermeabilität nicht nach Methode I behandelt werden 
können. Geeignet sind sie natürlich auch ftii' die Objecte, für welche 
Methode I vorgeschlagen wurde; nur Methode Uc sollte man bloa 
dort, wo sie speciell indicirt ist, anwenden. 

Methode II selbst eignet sich für alle Objecte, welche dem Ein- 
dringen des Fisirungsmediums keine besondere Hindemisse durch grosse 
Impenneabilität in den Weg setzen und so keine künstliche Steigerung 
von dessen Eindringnngsfähigkeit erfordern : in gewissen Fällen wird 
jedoch bei solchen Object«n durch Methode IIa, beziehungsweise Me- 
thode IIb das beste Resultat erhalten. Methode 11 besteht in einer 
Fixirung in Sublimatalkohol (24 Stunden, viel Fixirungsmedium, 
mindestens das SOfache Quantum vom Gewicht des Objectes, mittlere 
Stellung des Objectes in der Flüssigkeitssäule auf der Objectbrücke), 
unmittelbarem TJebertragen in stärksten Alkohol u. s. w., wie bei Me- 
thode I bis zum Färben der aufgeklebten Serie, mit dem Unterschiede 
indessen, dass man hier, wenn man auch die leitenden Primitivfibrillen 
scharf diCferenziren will, anstatt Cedemholzöl Chloroform Aether- 
Chloroform gebrauchen muss. Das Färben geschehe nach meiner 
Goldchlorid-Ameisensänre-Methode. Dann filrbe man einige 
Minuten lang in Hämalaun oder Hämate'inlösung I nach, und 
zwar Bo, wie bei Methode I, um den Eeraen eine reine stahlblaue 
Farbe ohne einen Stich in Violett zu verleihen. 



Methode IIa (von derselben Indication und deshalb blos dort 
anzuwenden, wo Methode II keine guten Resultate gab) unterscheidet 
sich von Methode II blos darin, dass anstatt Sublimatalkohol 
eine kaltgeaättigte wässerige Pikrinaikurelösnng mit Vä% 
Kochsalz (oder bei Seethieren mehi') genommen wird, und in Folge 
dessen auch die Behandlung mit .Todalkohol unterbleibt, dagegen wird 
im gewechselten stärksten Alkohol doppelt so lange ausgewaschen. 
(Die leitenden Primitivfibrillen werden bei dieser Methode nicht so gut, 
wie bei der vorhergehenden, differenzirt.) 

Methode üb, bestimmt besonders flir sehr wasserreiche, gallertige 
Objecte, z. B. pelagische Seethiere, und auch für Wirbelthierembryonen, 
wendet als Fixirungsmedinm Pikrinsuhlimat an (welches gelegent- 
lich 2- bis 4fach mit ^/2-3proc. Kochsalzlösung verdünnt oder zn glei- 
chen Theilen mit einer lOproc. Essigsäurelösung gemischt wird), sonst 
gestaltet sie sich ganz vrie Methode II. (Die Pikrinsäure vor dem Ein- 
betten vollkommen zu entfernen, ist hier ebenso wie überall, wo sie 
beim Fixiren eine Rolle spielt, eine überflüssige Alkohol Verschwendung. 
Es schadet gar nichts, wenn das Object noch gelb eingebettet wird.) 

Methode IIc ist bei der mikrographischen Synthese, wie er- 
wähnt, blos in gewissen Fällen, namentlich durch eine grosse Iraper- 
meabilität des Objectes, sei es des ganzen oder von gewissen Theilen 
desselben, indicirt. Die EindringungsfUhigkeit des Ftsirungsmediuma 
wird dadurch erhöht, dass es bis zum Sieden erwärmt wird, nnd 
damit keine Zelle des Objectes blos dnrch die Hitze fixirt werde, lässt 
man eine relativ grosse Menge von Eisessig (mindestens SO^/q) in 
die Zusammensetzung des Fixirnngsmediums eingehen. Dieses soll nun 
in Snblimatalkohol-Eisessig A bestehen. — Man werfe das, wenn 
möglich, lebende Object in ein kleineres Quantum des siedenden 
Snblimatalkohol-Eisessigs. Nach einer Minute (das Sieden kann 
bereits aufgehört haben) schüttet man das gebrauchte Quantum von 
Sublimatalkokol-Eisessig mit dem Object in ein 10-30faches (gelegent- 
lich blos 2-4faches) Quantum von nahezu siedendem Snblimat- 
alkohol. Das Object lässt man in der erkaltenden Mischung stehen, 
jedoch nicht über eine Stunde. Dann kommt es auf 24 Stunden in 
kalten Sublim atalkohol (ohne Eisessig). Von hier direct in stärk- 
sten Alkohol. Die weitere Behandlung sei ganz wie bei Methode El. 
Sehr oft genügt es indessen bei Objecten, welche kalter Sublimatulkohol 
nicht gehörig durchllsiren kann, diesen erst sieden und mit dem hin- 
eingelegten Object erkalten (nicht weiter sieden !) lassen. 

Die folgenden Bemerkungen über Einbettong, Schneiden, Ee- 
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coüBtruction etc. gelten für alle Objecte, nach welcher Methode 
Bie aach vorher behandelt waj-en, nur die für die Zwecke der gra- 
phiacheD Eee.onstraction vorzuschlagenden Massregeln beziehen ' 
sich bloa auf Objecte. welche klein genng sind, um anf graphischem I 
Wege mit dem Mikroskop überhaupt reconstrutrt werden kd können. 

Für die mikrographische Synthese bette man alles, was sich 
mit Celloidin vollkommen durchtriinken lässt, in Celloidin eis. Da 
aber dieses oft auch dann nicht der Fall ist, wenn man das Object . 
nach vorheriger provisorischer Einbettung in Celloidin in Scheiben i 
geschnitten (oder blos angeschnitten) hat und dann die Stücke noch- ' 
mals einbettet, wird man vielfach geuiithigt sein, in Paraffin ein- 
znbetten. Objecte, welche sich mit einer 4-6proc. Celioidinlosnng i 
nicht mehr vollkommen, also nicht blos interstitiell, sondern, 1 
für die meisten Zellen wenigstens, auch intracellulär dorch- 1 
dringen lassen, und deshalb zum Einbetten in Celloidin allein nicht I 
geeignet sind, andererseits aber in Paraffin so hart werden, dass sie | 
wegen ihres grossen Widerstandes gegen dds schneidende Messer von I 
diesem in das weniger widerstehende Paraffin herein gedrückt oder J 
aus demselben sogar heran Bgebrochen werden, mnsaen doppelt, in 1 
Celloidin und Paraffin eingebettet werden, und zwar entweder 1 
nach dem von mir so genannten kürzeren Verfahren, oder nach J 
dem längeren. In Glyceringelatine bette man solche Objecte 1 
ein, welche eine sehr massenhafte interstiliale Gnmdgallerte besitzen, I 
oder wenn es auf die Erhaltung dieser besonders ankommt. ' 

Die Schnittdicke, mit welcher man die für die Synthese 
bestimmte Serie macht, und welche am besten vom Anfang bis zum 
Ende dieselbe bleibt, wechselt je nach der Grösse und Dichtigkeit der 
geformten Elemente, die das Object zusammensetzen. Nie soll sie 
indessen geringer sein, als es gerade nothwendig ist. , 
Für Objecte mit grossen Elementen, oder aach mit kleineren, aber j 
wenig dicht gelagerten, kann die richtige Schnittdicke 15 n sein, I 
wogegen flir ein anderes Object mit kleinen und dicht gelagerten Ele* I 
menten eventuell nicht einmal Schnitte von 5 [i liinrelcheud dünn sind, I 
Als die am häufigsten richtige Schnittdicke für Paraffin- I 
objecte glauben wir jedoch die von 7 V2 Jl (oder 7 [i, wenn! 
man aber eine graphisclie B.econstruction vornehmen will, lieber nicht I 
unter 15 oder 20 |K bezeichnen zu können; für Celloidinob-f 
jecte ist sie caeteris paribus 10 ji, für Objecte, welche ein! 
Einbetten in Glyceringelatine unvermeidlich machen, 15 ((. | 
Dagegen ist es von Objecten, welche doppelt in Celloidin und Paraffin 1 
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eingebettet werden umssten. richtiger und meist auch leichter, Schnitte 
von 5 [1 zu machen. Dünnere Schnitte verlangt die mikrographische 
Synthese nor ganz ansnahms weise, aber sehr oft die mikrographische 
Analyse zur Lösung vieler histologischer Probleme, für welche, wie 
gesagt, gelegentlich anch Schnitte unter 1 \i nothwendig sind, 

Was das Schneiden selbst, zunächst von Paraffiuobjecten, 
betrifft, so stelle man das Messer in der Regel so längs wie nur 
möglich, d. h. nahezu parallel mit der Schlittenbahn, fall» der Zu- 
stand der Messerschneide die Anwendung eines so grossen Theilea 
davon auf einmal erlaubt. Anch ziehe man den Schlitten so lang- 
sam nnd gleichmitssig, dass die Seitenlängen des Schnittes und 
die Winkel, welche diese bilden, beinahe so ausfallen, wie die der 
Schnittfläche^. Ganz so werden sie nur dann ausfallen, und der Schnitt 
wird die am Block zurückbleibende Schnittfläche nur dann voll- 
kommen decken, wenn man die letztere vor jedem Schnitt lege artis 
mit einer Iproc. Celloidinlösung bestreicht. Hat das Object ein- 
gebettet heinalle dieselbe Cousistenz wie das Paraffin und besteht es 
nicht aus melirerlei specifisch differenziiten und deshalb verschieden 
hart gewordenen Geweben, so kann es, vorausgesetzt, dass das Messer 
sehr gut ist, auch mit dem Quermesser in Bänder geschnitten 
werden. Sobald aber eine merkliche Zusammendrückung durch das 
Messer erfolgt, und Schnitt und Schnittfläclie nicht congruent bleiben, 
eignen sich die Schnittbitnder für die mikrographische Synthese nicht, 
wenn sie auch für eine allgemeine Orientirang noch ganz brauchbar 
wären. (Wo das Schneiden mit dem Qnermesser und in Bänder über- 
haupt angezeigt ist, ist ein Rocking-Mikrotom dem Schlitten- 
mikrotom entschieden vorzuziehen. Da man aber mit dem Eocking 
blos gewisse Gegenstände, wenn auch besser, schneiden kann, mit dem 
Schlittenmikrotom dagegen Alles, wenn anch gewisse Gegenstände 
weniger gat. so ist jemandem, der sich nicht zwei Mikrotome ver- 
schaffen kann, das Schlittenmikrotom viel mehr zu empfehlen.) Bei 
dem Schneiden mit dem Qnermesser ist hier ganz besonders darauf 
zu achten, dass man jeden Schnitt mit derselben Greschwindigkeit 
schneidet, damit, wenn auch ein gewisses Zusammendrücken des vor 
oder auch hinter dem Ohject befindlichen Paraffins erfolgt, dieses wenig- 

*) Wenn das Messer trotz dieaer Voraichtsmassregeln und hei einer 
Sehnittdieke von T'/a /( eine auffällige Verserrung des Schnittea vemraacht, 
und an der Schnittfläche stärkere Rillen entgtehen, bo ist es nicht scharf 
genug und in diesem Zuetande flLr Zwecke der nükrographiichen SynÜieae 
unbrauchbar. 
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stens bei jedem Schnitt gleich gross sei. So vermeidet man die für 
die graphische Reconstruction des Objectes sehr bedeutende Fehlerquelle 
noch am ehesten. Die zur Reconstruction dienenden Schnitte dürfen 
heutzutage nur noch mit destillirtem Wasser (durch Capillarattrac- 
tion) oder mit Eiweisswasser auf dem Objectträger befestigt werden. 

Die Richtungsebenen bringe man bei Paraffinobjecten 
nach dem Verfahren von Kaschtschenko an. Selbstverständlich wird 
die Reconstruction dadurch sehr erleichtert, wenn es möglich war, 
das Object vor dem Einbetten in toto zu zeichnen, und zwar nicht 
nur die äusseren Contouren, sondern auch die durchscheinenden inne- 
ren Organe. Zu diesem Zwecke wird das Object, welches nach Me- 
thode I behandelt war, aus dem Chloroformcedernholzöl in reines Ce- 
demholzöl gebracht und dort aufgehellt, um nach dem Zeichnen in 
die kaltgesättigte Paraffinlösung in Chloroform zu kommen^. Die 
Zeichnung führt man bei derselben Vergrösserung aus, bei welcher 
man für die Reconstruction die Schnitte zeichnen will. Wie sich 
die Reconstruction selbst gestalte, wird im speciellen Theil dieses 
Buches mitgetheilt. 

Die Anbringung von Richtungsebenen ist bei Celloidin- 
objecten noch einfacher als nach Paraffineinbettung, und das Object 
wird erst nach dem Einbetten und dem Anbringen der Richtungsebenen 
in toto gezeichnet. Dieses ist die eine der Ursachen, weshalb von Cel- 
loidinobjecten, nach unserem Verfahren wenigstens, eine viel sicherere 
und exactere graphische Reconstruction möglich ist. Die zweite Ur- 
sache ist, dass die Richtungslinien eines jeden Schnittes immer in der- 
selben Lage zum Object bleiben, was beim Schneiden in Paraffin blos 
beim strengsten Einhalten der angegebenen Vorsichtsmassregeln der 
Fall ist, denn das geringste Zusammendrücken des das Object umgeben- 
den Paraffins durch das Messer ändert die erwähnten Lagebeziehun- 
gen in mehr oder weniger hohem, aber immer unberechenbarem Grade. 
Die Richtungsebenen stellt man in der Weise her, dass man das in 
einem Glasgefäss mit ganz flachem Boden ausgegossene, in Dämpfen 

1) Die nach Methode I behandelten Objecte besitzen bei einer sehr schö- 
nen Durchsichtigkeit auch ohne Tinetion in Hämateinlösungen eine sehr prä- 
cise Färbung, welche auch kleinere innere Organe ganz gut zeichnen lässt. 
Wenn die nach Methode n behandelten Objecte, welche übrigens meist zu 
gross sein werden, um in toto aufgehellt, gezeichnet und überhaupt mit dem 
Mikroskop graphisch reconstruirt zu werden, behufs Aufhellung in Cedem- 
holzöl oder ein anderes Oel kommen, so muss man auf die Differenzirung 
des leitenden Elementes bei der Goldchlorid-Ameisensäure-Tinction meist ver- 
zichten, 
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von 70-80proe. Alkohol aagehärtete, in 70-80proc. Alkohol wei- 
ter gehärtete und in Glycerin-Alkohol fertig gehartete Cel- 
loidin mit dem Object zu einem rechtwinkligen Block (oder zu einem 
mehrseitigen Prisma) zuschneidet, so dass die als Eichtnngsebenen 
dienenden Fläclien des Blockes vertiea! auf der zukünftigen Schnitt- 
flikhe steten und demnach z. B. bei Transversalschnitten parallel mit 
der Hauptachse des betreffenden Körpers sind. Der zurechtgeschnittene 
Celloidinhlock kommt nun dadurch, dasa man Alkohol und Wasser des 
Glyeerinalkohols verdunsten lässt, in coneentrirtes Glycerin und wird hier 
so durchsichtig, dass das Object bei jeder wünschbaren Vergi'össening und 
in den di-ei verschiedenen, durch die Richtungsebeneu genau bestimmten 
Hauptiagen gezeichnet werden kann. Als Richtungslinien im Schnitt 
dienen die betreffenden Grenzlinien des Celloidinrahmena, welche, auch 
wenn das Celloidin ungeiUrbt ist, gut sichtbar sind. Noch auffUlliger 
macht man sie, falls es sich um bereits gefärbte Objecto handelt, da- 
durch, dass man dem das Messer befeuchtenden Alkohol etwas Safranin 
(Methylenblau) zusetzt, wodurch das Celloidin eine bei der Beobach- 
tung dui-chaua nicht störende Färbung annimmt. Beim Nachfärben 
bekommt auch das Ceilodiii meist etwas Farbe, aber man kann auch 
im Alkohol vor dem Chloroform etwas Safranin lösen. 

Schneiden kann man das Celloidinobject entweder nach 
meiner neuen Methode mit trockenem oder nach der alten Methode 
mit feuchtem Messer. Gewöhnlich ist die letztere vorzuziehen. Zum 
trockenen Schneiden kommt das Object ans dem Glycerin, worin es in 
toto gezeichnet wurde, in einen Exsiccator, zum feuchten in 70proc. 
Alkohol. Das Äufklebeji des trockenen Glycerin-Celloidin- 
Blockes geschieht etwas andere als das des feuchten Alkohol-Cel- 
loidin-Blockes, beide werden aber am besten auf Cylindern von 
ganz weissem Lindenholz (oder iiuf Stabilit, nach Jelihge [1]) 
befestigt. Trocken schneidet sich das Celloidin auch mit dem Quer- 
raesser sehr gut, feucht nur mit dem schrägen, immer besser mit raschen 
aber gleichmässigen, als mit langsamen Zügen. Ist das Object bereits 
in toto gefärbt, so befeuchtet man das Messer mit 95proc. Alkohol, 
sollen erst die Schnitte gefärbt werden, so genügt ein 90procentiger. 

Vom Stück her gefärbte Schnitte ordne man nämlich nach der 
Bergamottfilmethode auf dem Objectträger, ungefärbte nach der 
Glyeerinalkoholmethode. Trockene, am besten im Stück ge- 
fllrbte Schnitte sollen direct auf dem mit Gummisyrup bestriche- 
nen Objectträger geordnet werden. Beim Nachleben dei' Serie wird 
zum Entwässern (oder noch vor dem Färben zum Entfernen des Gels 
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oder Chloroforms) natürlich nicht Alcohol absolntas, sondern Chloroform- 
Älkohol (beziehnngs weise 95proc. Alkohol) benutzt. 

In Glyeeringelatine eingebettete Objecte schneidet man mit 
schrägem Messer unter Benetzong mit Alcohol absolntns (oder wenig- 
Hteng 96proc. Alkohol). Die Serie ordne man anf der Messerfläche, 
ziehe sie mit einem aufgelegten Streifen von satinirtem LSsch- 
papier von dort gegen die Messerschneide anf einmal ab nnd über- 
trage sie auf den mit wasserfreiem Glycerin sehr dünn nnd 
gleichmässig bestrichenen Objecträger mdeni man den Papierstreifen 
mit den Schnitten nach unten (wie ein Abziehbild) glatt auflegt and 
mit ganz geringem Dnick des Fingers darüberstreicht. Dann hebt 
man den Papierstreifen vorsichtig ab und stellt den Übjectti-äger mit 
den glatt und in der gewünschten Ordnnng haften gebliebenen Schnit- 
ten in Alcohol absolutns, von wo sie in Chloroform kommen, 
um in Balsam eingeschlossen zu werden'. Oder aber man bedeckt 
die Schnitte, wenn sie schon gefUrbt sind, sofort nach dem Abheben 
des Papierstreifens mit dem Deckglase, an dessen Unterseite sich ein 
Tropfen von (Jummisyrup (oder Glycerin) befindet. 

Celloidin-Paraffin-Objacte kann man, weit das Celloidin 1 
sehr hart wird, mit dem Schlittenmikrotom und den gewöhnlichen I 
Messern meist nur bei schräger Uesserstellnng gut schneiden; dag'Ogen 
kann man sie, wenn das Messer aus sehr hartem Stahl und gat im 
Stande ist, auch mit dem Rocking gut in Bander zerlegen. Als Eich- 
tungsebenen dienen hier, wenn man beim Einbetten das längere Ver- 
fahren angewandt und den Celloidinblock vor dem Einlegen in Psiraffin 
gehftrig zugeschnitten hat, die Grenzlinien des Celloidinrahraens ^ ; hatte 
man den kürzeren Weg des Einbettens gewählt, so bringt man die 
Richtungsebeuen in derselben Weise, wie bei Paraffin objecten, an. 
Zum Aufkleben der Schnitte ist auch hier destiilirtes Wasser anzu- 
wenden, man muss jedoch die Serie nach dem vollkommenen Antrock- 
nen der Schnitte und vor dem Entfernen des Paraffins in eine halb- 
procentige Celloidinlösung tauchen, zu deren Anfertigung dreimal s 



i) Auch das Nachfärben der Glyceringelatine-Schnitte ist | 
möglich und wird in der im specieUen Theil zu schildernden Weise ausge- 
führt. Da jedoch bei den dazu nothwendigen Proceduren, auHgenommen wenn 
man in Alcohol absolutua gelHst« Farbstoffe benutzt, viel von den Vortheilen 
dieser Einbettung wieder vernichtet werden kann, so ist es besser, in Glyee- 
ringelatine bloa bereits im Stück gefärbte Objecte einzubetten. 

^ In diesem Fall kann man auch das Bestreichen der Schaittfläche mil.J 
CellDidiBlQenng vermeiden, im anderen dagegen nicht. 
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viel Alcohol absolntns als Aethyläther genommen wurde. Die so an- 
gebrachte sehr dünne Cell oidinmemb ran über den Schnitten lässt man 
Tor dem Weiterb ehan de In derselben erst vollkommen trocknen. 

Die Objectträger, aufweichen man eine Serie aufreihen will, 
L vorher mit den nothwendigen Zeichen, die man 
mit der SciiöBEL'sehen Tinte auf sie schreibt. Ueberhaupt ist es 
rathsam, alle Objectträger, auf welchen man nicht blos zur momen- 
tanen Besichtigung, sondern auch zur weiteren Untersuchnng dienende 
Präparate anfertigen will, vorher zu bezeichnen. Will man die Schnitte 
mit destillirtem Wasser befestigen, so lässt man die Schrift auf den 
Objectträgern bei gewöhnlicher Temperatnr trocknen, und, bis auch die 
Schnitte richtig angetrocknet sind und das Präparat weiter behandelt 
werden kann, ist die Schrift dermassen nnverwischhar und nnver- 
gänglieh geworden, dass man den Objectträger ruhig in sämmtliche 
in der Mikrotechnik gebräuchliche Medien bringen kann, ohne die 
Schrift irgendwie za alteriren. Handelt es sich nm anderswie auf- 
geklebte Serien, welche nach kurzer Zeit weiter behandelt werden 
müssen, oder nm Celloidinschnitte, die über Bergamottöl oder Glyce- 
inalkohol gleich auf dem Objectträger geordnet werden u. s. w., so 
hält man die Unterseite des Glases unter der zu lixirenden Schrift 
über eine (nicht rossende) Flamme, and nach 1-2 Minuten sind die 
angebrachten Zeichen flxirt'. 

Wie viele Objectträger man für ein in eine lückenlose Serie zu 
zerlegendes Object vorher bezeichnen soll, kann man einfach ansrech- 
Die hier in Betracht kommende Dimension des Objectes durch die 
Schnittdicke dividirt, ergiebt die Zahl der Schnitte, welche man be- 
kommen wird. Femer kann man leicht berechnen, wie viele Schnitte 
unter einem Deckglas von dem zu benützenden Format Platz finden, 
mit Berücksichtigung indessen, dass die einzelnen Schnitte nicht zu 
nahe an den Rand des Deckglases kommen dürfen, sondern dass ein 
etwa anderthalb Millimeter breiter Rand rund hemm frei bleibe. Das 
Paraffin des Schnittes kann weiter nach aussen kommen, wenn nur 
das Object selbst weit genug vom Bande des Deckglases bleibt; da- 
gegen muss bei Celloidinschnitten auch der Rand des umgebenden 
Celloidins in der erwähnten Entfernung vom Deckglasrande sein^. Die 

^) Man darf indeesen den Objectträger nur so weit: erhitzen, dass man 
das andere Ende desselben mit den Fingern an den Kanten des Glases 
noch gnt halten kann. 

^ Fall» man das Celloidin aus den Schnitten (so wie das Feraffin) ent- 
fernen will, was ja gelegentlich vortheilhaft sein kann (s. im speciellen Theil 
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Gesammtzahl der mathmasslich zu erhaltenden Schnitte ergiebt, divi- 
dirt durch die Zahl, welche unter einem Deckglas angeordnet wird, die 
Zahl der zu bezeichnenden Objectträger. 

Die bei einer Serie von vornherein anzubringenden Zei- 
chen sind: a) Ziffern oder Ziffern und Buchstaben, welche angeben, 
was das Object ist und wie es bis zum Schneiden behandelt war, 
b) die Schnittdicke in Mikromillimetem, c) die Ordnungszahl des Ob- 
jectträgers in der Serie, d) die Richtung, in welcher die Schnitte 
in der Serie aufeinander folgen^. Alle diese Zeichen sollen sich links 
von der für die Schnitte frei zu haltenden Fläche befinden. Später, 
nachdem das Präparat fertig geworden ist, kann man rechts vom Deck- 
glas die weitere Behandlung der Schnitte durch Abkürzungen, deren 
Bedeutung man sich festgestellt hat, notiren. Auch kann man unter- 
halb der links in erster Reihe angebrachten Zeichen, welche sich auf 
Aufzeichnungen eines Registers über das für mikroskopische Präpa- 
rate vorbereitete Untersuchungsmaterial beziehen, den Namen (eventuell 
durch abgekürzte Worte auch die Vorbehandlung) des Objectes hin- 
schreiben. Nähere Vorschläge hierüber werden wir im speciellen Theil 
im Capitel, welches das Montiren der Präparate behandelt, geben. 



Sechstes Capitel. 
Die Präparate und ihre Beobachtung. 

§ 17. 

Ueber die Deutlichkeit der Präparate. 

Nachdem wir nun in den vorhergehenden Paragraphen die Wege, 
welche der Anfänger in der mikrotechnischen Bearbeitung seines Ma- 



das Capitel über Celloidinserien), so gilt das von Paraffinschnitten hier (be- 
sagte auch für Celloidinschnitte. 

1) Paraffinserien und mit trockenem Messer verfertigte 
Celloidinserien beginne man am Objectträger oben links; die einzelnen 
Reihen von Schnitten sollen längs des Objeetträgers verlaufen. Die zweite 
Reihe beginne man rechts, unterhalb des letzten Schnittes der ersten Reihe 
und führe sie nach links ; die dritte Reihe gehe wieder von links nach rechts 
u. s. w. (Zick-zackförmige Anordnung). Mit feuchtem Messer verfer- 
tigte Celloidinserien, welche nach meiner Bergamo ttöl- oder Glycerin- 
alkoholmethode direct auf das Glas gereiht werden, beginne man ebenfalls 
links oben ; die einzelnen Reihen von Schnitten sollen jedoch am Objectträger 
quer verlaufen und auch die zweite Reihe, ebenso wie die folgenden, beginne 
man oben. (Anordnung in Querreihen. Auf dem Objectträger deutlich zu be- 
zeichnen, damit keine Confusion entsteht!) 
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terials nach unserer Meinung am Losten einschlägt, angedeutet haben, 
wollen wii' ihm iioch Einiges dai'üher mittheilen, wie seine Präparate 
ausaehen sollen, wenn er sie für eiuen bestimmteu Zweck als gut be- 
trachten darf, und wie er sie heobachten, namentlich wie er hierzu 
Linse nnii Beleuchtung wählen soll. 

Vor Allem bedenke er, was wir bereits wiederholt betoüt haben, 
dass kein Präparat für sämmtliche Untersuchungen, die an einem (>b- 
ject gemacht werden sollen, gut sein kann und immer nur iiir eine 
ganz beschränkte Verwendung vollkommen ist. Andererseits giebt es 
aber eigentlich auch keine schlechten Präparate, denn etwas kaun 
mau aus jedem lernen; sie küniien nur überflüssig sein, wenn man 
das, was sie einen lehren könnten, schon weiss. Dem Anfänger sind 
sie auch nicht Überflüssig. Ein sogenanntes ungelungenes Prä- 
parat, welches nicht das, was mau davon haben wollte, bietet, 
kann gerade das schärfste Licht auf die Bedingungen der verlangten 
Beaction werfen, sobald man sich nur dessen ganz deutlich bewosst 
ist, was man alles damit gemacht hatte. 

Dagegen taugt jedes Präparat nar zur Untersuchung von den 
Lage- und Structurverhältnissen, welche es, bei gehöriger Vergrösse- 
rung und Beleuchtung, vollkommen deutlich zeigt: das Präparat soll, 
mit einem Wort, deutlich sein. Dieser Satz von der Deutlich- 
keit des Präparates ist ebenso selbstverständlich, wie die Zahl der 
wissenschaftlichen Arbeiten gross ist, für deren wesentlichste Resul- 
tate undeutliche Präparate als Grundlage gedient haben ; er ist eben- 
Bo selbstverständlich, wie es gewöhnlich ist, dass sich die Anfilnger 
mit den undeutlichen mikroskopischen Bildern, welche sie von ihren 
Präparaten erhalten, begnügen, wenn sie bereits bekannte Verhältnisse 
ans eigener Anschauung kennen lernen wollen. Sie glauben, dass die 
betreffenden .Structuren in Wahrheit gar nicht so scharf und deutlich 
erscheinen können, wie auf den Zeichnungen der Forscher, die sie 
entdeckt oder genauer beschrieben liaben. 

Die Wahrheit ist indessen, dass die mikroskopischen Bilder, auf 
weiche ein wirklich gewissenhafter Forscher seine Behauptungen grün- 
det, so klar und deutlich sein können und sollen, daas ihnen in dieser 
I Beziehung weder Beschreibung noch Zeichnung, seien sie auch noch 
80 gut, gleichkommen. Allerdinga kann ein Forscher auch nach an- 
geeigneten Präparaten, welclie von den betreffenden Verhältnissen 
undeutliche mikroskopische Bilder liefern , eine sehr klare und an- 
schauliche Schilderung und eine ebensolche Zeichnung geben. Einige 
treffen dabei das Bichtige, die meisten stellen Irrthttmer auf; auch 
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die ersteren liaban blos richtig gerathen. Beweisen können sie das, 
was sie behaupten, niclit. Beweiskräftig ist nümlich nnr ein solches 
Präparat, welches die fraglichen Verhältnisse im mikroskopi sehen Bild 
SD klar nnd unverkennbar vorzeigt, d.iss sie Jedermann, der ein gutes 
Äuge hat und im mikroskopischen Sehen flherhaupt bewandert ist, | 
Dachdem er sich in dem ihm vorliegenden Bilde orieutirt hat, sofort 1 
ganz genan sieht und richtig beschreiben könnte. 

Natürlich muss man, bis man ein solches bekommt, gelegentlich 
eine ganze Anzahl von Präparaten verfertigen, ans denen allen wohl 
vieles zu lernen ist, die aber doch nicht gelungen sind, indem sie 
das, wozu man sie von vornherein bestimmt hat, nicht oder bios un- 
vollkommen bieten. Des Äufbewahrens werth sind oft auch solche, 
nur begnügen darf man sich mit ilmen nicht. Im Gegentheil mhe 
man so lange nicht, bis man keine Musterpräparate bekommen 
hat, das heisst solche, welche in den mikroskopischen Bildern, die 
man von ihnen erhält, entweder eine klare Illustration von bereits i 
bekannten Verhältnissen, oder unanfechtbare Belege für eben ent- 
deckte Thataachen oder neue Anschauungen liefern. Manche mikro- 
teehnischen Metlioden, und diese sind natürlich die besten, sind so, 
dass jedes, oder beinahe jedes Präparat, welches eine erfahrene Hand 
nach ihnen verfertigt, ein Musterpräparat wird; bei anderen, leider noch i 
immer nicht entbehrlichen Methoden wird nur ein kleinerer oder gi 
rer Procentsatz zu Musterpräpai-aten. 

Der Anfänger wird jedoch nach keiner Methode sofort Muster- 
präparate erhalten. Er darf sich dadui'ch nicht zui-ückschrecken lassen; 
nach eventuell noch so vielen misslungenen Versuchen wird er end- 
lich doch die richtigen Resultate erhalten, wenn er nnr die wohlbe- I 
gründeten Vorschriften erfahrener Forscher genau einhält. Thm darf ' 
in jenen vorläufig nichts als nebensächlich erecheinen, nichts si 
anders, als genan in der vorgescliii ebenen Weise machen. In den ] 
allei'ni eisten Fällen werden seine Versuche nicht deshalb mi 
gen, weil der vorgeschriebene Weg nach dem Erstrebten nicht ganz I 
der richtige war, sondern weil er ilm nicht genau genug innegehalten 
hier oder dort unbewusste Abweichungen davon gemacht hat. Nai 
lässigkeiten darf er sich weder in der wesentlichen Verfertigui 
noch in der äusseren Ausstattung der Präparate erlauben. Ein 1 
sauberes Präparat ist stets vertrauenserregender, als eines von sc 
rigem, ungepflegtem Aeuaseren. Er muss lernen, hübsche Pl^pEirEitaJ 
zu machen, um gute zu erzielen. 

Um das G!esagte kurz zusammenzufassen, so soll man stets nn*^ 



iiiidlicb Bach Husterpräparaten streben, der Anfätijjer, 
um Richtiges und gründlich lernen, der aoibständige Fur- 
scher, um Richtiges and mit Eccht lehren zu können. 

« 18. 
Ueber die optische Seite der Beobachtung. 

Was nun die optischen Bedingungen der richtigen Be- 
ohachtung anbelangt, so wolle» wir hier unseren eingehenden Er- 
örterungen im specielles Theil etwas vorgreifen uad Einiges über 
Objectträger und Deckglas, über das Einschlnssmedinm, über die in 
den verschiedenen Phasen der Beobachtung anzuwendenden Vergröase- 
ningen und 'Linsen und die Art und Weise der Beleuchtung des 
mikroskopischen Bildes raittheilen. 

Zunächst ist die E ein he it des Objectträgers und des Deck- 
glases ebenfalls selbstverstBndlich, indessen kostet es einem Lehrer der 
Mikroteclmik beinahe immer die grösste Mühe, den Anfänger an die aua- 
achliessiiche Benutzung von in unserem Sinne reinen Objectträgern 
und Deckgläsern zu gewöhnen; kein Wunder, wenn oft sogar sonst 
bewährte Mikrographen viel gegen diese elementarste Regel der Her- 
stellnng mikroskopischer Präparate versündigen. Für uns genügt näm- 
lich die Reinlichkeit im alltägllclien Sinne noch keineswegs. 
Wir benöthigen eine solche Reinlichkeit, wie der Chemiker, und 
eigentlich eine noch grössere, denn was der Chemiker nicht mehr 
sicher nachweisen, wögen und deshalb meist vernachlässigen kann, 
das iUllt für uns oft noch schwer ins Gewicht. Und man glaube 
gar nicht, es sei ein Leichtes, diese Reinlichkeit zu erreichen. Der 
Handel liefert uns immer noch schmutzige Objectträger und Deck- 
gläser. So ohne Weiteres dürfte man sie eigentlich nie benutzen. 
Der Anleger, leider auch sehr häufig der NichtaniUnger, glaubt genug 
gethan zu haben, wenn er einen sogar ihm schmnt^ig erscheinenden 
Objectträger mit dem — vielleicht auch nicht ganz vorwurfsfreien — 
Lschentuch oder mit einem anderen beliebigen, im Laboratorium 
auch für andere Zwecke gebrauchten Tuch abwischt und ein Deck- 
glas, um noch sicherer zu fahren, vorher mit Speichel befeuchtet. 
Dieses Verfahren ist gänzlich zu verpönen, ebenso wie das hastige 
Heinigen des nothwendig gewordenen einzelnen Glases dicht vor dem 
Gebrauch. Das Reinigen der Objectträger und der Deckglä- 
ir ist eine Kunst, welche besonders erlernt werden mnsa, und das 
orräthighalten einer genügenden Anzahl von solchen tadel- 
los reinen nicht genug anzuempfehlen. 
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Die Unreinheit der Objectträger und der Deckgläser 
schadet nns namentlich in drei Richtungen. Erstens hängt das Ge- 
lingen mancher hochwichtigen Proceduren der Mikrotechnik von der 
absoluten Reinheit des Objectträgers oder des Deckglases ab. Zwei- 
tens ist sie eine Bedingung der Haltbarkeit vieler mikroskopischen 
Präparate, welche nach gewissen Methoden verfertigt wurden. Drit- 
tens ist sie für die eigentliche Beobachtung selbst, besonders 
für die Ausnützung und die richtige Deutung des mikrosko- 
pischen Bildes bei stärkeren Vergrösserungen, von der grössten 
Bedeutung. So kann man z. B. beim Aufkleben einer Serie mit Wasser 
durch Capillarattraction die Schnitte nur dann ungestört ordnen, eine 
tadellose Ordnung auch weiter erhalten und auf ein sicBeres Haften 
der Schnitte bei sämmtlichen in der Mikrotechnik vorkommenden wei- 
teren Operationen rechnen, wenn der Objectträger vollkommen rein, 
besonders von jeder Spur von Fett frei gewesen ist. Tinctionen mit 
Alaunhämatein oder Chlorcalcium-Ohloraluminiumhämatein und Häma- 
toxylin-Chromsalzlacken halten sich nur dann vollkommen unverändert 
und eine unbeschränkte Zeit lang, wenn weder am Objectträger noch 
am Deckglas irgend etwas Säure (vielleicht vom Reinigen mit ange- 
säuertem Alkohol her) zurückgeblieben ist, welche sich im Einschluss- 
medium lösen könnte. Ein ganz kleines Schmutzkömehen oder ein 
trüber Fleck dicht unterhalb der Stelle, welche bei starker Ver- 
grösserung untersucht werden sollte, kann in optischer Hinsicht so 
störend wirken, dass jene sonst vielleicht schönste Stelle ihre Beweis- 
kraft vollkommen verliert. Aehnliche Unreinheiten über der betreffen- 
den Stelle, hauptsächlich wenn sie noch oberhalb des Deckglases liegen, 
von wo sie auch noch wegzubringen sein können, schaden zwar bei star- 
ken Vergrösserungen nicht so sehr, aber in jedem Fall nehmen sie mehr 
oder weniger von der Lichtstärke des Bildes weg. Bei schwachen Ver- 
grösserungen stören dagegen obenaufliegende Schmutztheile, 
wenn sie nicht sehr klein sind, vielleicht noch mehr als untenliegende. 

Für die Grösse der Objectträger kommt in erster Linie in 
Betracht, dass man sie auf den Objecttisch des Mikroskopes bequem 
so auflegen kann, dass sie in allen bei der Untersuchung nothwendig 
werdenden Lagen in sicherem Gleichgewicht bleiben. Dabei ist es 
aus anderswo zu erörternden Gründen dringend anzurathen, für sämmt- 
liche Präparate, soweit sie es nur irgendwie ohne Schaden erlauben, 
dasselbe Objectträgerformat zu gebrauchen^. 

1) Für gewöhnlich schlagen wir das sogenannte englische Format 
von Objectträgern vor; nur für Untersuchungsreihen, bei welchen Serien von 
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Für die Grosse der Deckgläser ist nun zunächst zu er- 
wägen, dass zwischen den entsprechenden Rändern von Deckglas und 
Ohjectträger oben und unten ein mindestens anderthalb Millimeter, rechts 
und links anderthalb Centimeter breiter freier Eaum bleibe. Besonders 
aber ist jenes bereits schon betonte Moment in Betracht zu ziehen, 
dass das Object nicht zu nahe zum Deckglasrande kommen darf. Erstens 
ist nämlich ein Object, z, B. ein tingirter Schnitt, falls das Präparat 
mit keinem besonderen Rahmen versehen ist, wie die fencht einge- 
Bchlossenen, dem allmählichen Verderben umsomehr ausgesetzt, je näher 
es dem Deekglasrande liegt; zweitens ist ein solches Object auch 
weniger gut zu untersuchen. Beim feuchten Einschlnss, wo 
meist ein besonderer, der grösseren Sicherheit wegen etwas breiterer 
und dickerer Rahmen nuthwendig ist, leuchtet die Schwierigkeit der 
Untersuchung dej- dem Rahmen zu nahe liegenden Stellen des Prä- 
parates V(m selbst ein, da man ja mit stärkeren Vergrösserungen an 
sie gar nicht heriin kann. Beim trockenen, z.B. Balsamein- 
schlussa, kann es dagegen leicht vorkommen, dass man während 
der Untei-suchung solcher Stellen eine Linse von geringer Arbeits- 
distanz entweder zerkratzt, wenn der am Deckglasrande eventuell her- 
vorgetretene Balsam schon hart gewoi'den, oder aber beschmiert, wenn 
er noch weich ist. Besonders nachtheüig ist aber dieser Umstand bei 
Oelimmersionslinsen , wo das Oel den Balsam wieder löst und dann 
noch schwieliger als sonst von den Eandtheilen des Präparates wieder 
zu entfernen ist. Im Allgemeinen soll man lieber zu grosse, als za 
kleine Deckgläser verwenden, indessen blos bis zu einer Grenze, dass 
die mit den sonstigen grijssei-en Dimensionen meist verbundene gi'össere 
Dicke des Deckglases die Benützung und die Änsnützung der im ge- 
gebenen Fall noch gebotenen stärksten Vergriisserungen nicht beein- 
trächtige. Wenn es nicht andere geht, so ist das nothwendige Verhält- 
niss zwischen der Grösse des Deckglases und des darunter Einzu- 
achliessenden durch Kleinergestaltung des letzteren herzustellen. 

Eine möglichst geringe Dicke des Objectträgers ist, falls 
mit ihr die nothwendige Festigkeit des Präparates noch verbun- 
den sein kann, im Allgemeinen sehr vortheühaft. Weniger auffallend 
ist dieser Vortheil, vorausgesetzt, dass das Glas des Objectträgers an 

grüBseren Schnitten oder einzelne solche nothwendig «tnd, aoü ein Format, 
welchee ungefähr doppelt ao breit und anderthalb Hai so lang ist wie das 
«ngÜBche, alau, iu randen Zahlen ausgedrückt, 10 cm lang und 5 cm breit, 
gebraucht werden. Dies ist nämlich die maximale Grösse, welche bei unseren 
gegenwärtigen Instrumeutea die oben erwähnte Bedingung noch erfüllt. 
ApAthy. 13 
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nnd für sich vollkommen durclisiclitig, ohne jede Trühung und am 
besten farblos ist ', bei schwachen Vergrosserungen und überlianpt tei 
einfacher Beleuchtung mit dem Spiegel ohne AsBE'schen Apparat. Da- 
gegen ist er sehr wichtig bei Immersions-, besonders Oelimmersions- 
systemen, wo ein ÄBBB'scher Belenchtungsapparat benutzt wird nnd die 
volle Apertur des letzteren ausgenützt werden soll. 

Viel mehr Aufmerksamkeit als der des ObjecttrHgers, muas i 
der Dicke des Deckglases schenken. Denn, abgesehen von den 
Bchwachen und hüchstens mittelstarken Linsen^, leistet jedes Objectiv- 
system sowohl an Schärfe der Zeichnung und Lichtstärke 
als auch an Richtigkeit derFärhnng des mikroskopi sehen 
Bildes nur dann sein Bestes, wenn die Deckglasdicke innerhalb 
gewisser Grenzen bleibt. Aber innerhalb dieser Grenzen entspricht 
jedem Objectivsysteme bei gegebener Tuhuslilnge, z. B. von 160 mm, 
beziehungsweise auch gegebener Stellung des Correctionaiinges, nur 

1) Natllrlich musB der Objecttriger auch überall gleich dick sein, 
nnd beide Flächen mflaBen eine in jeder Eichtung vollkommen gerade 
Ebene bilden. Ea ist beim üntersuelien nicht« unangeuehmer, als wen 
an dem einen Ende berührte, vielleicht aufgedrückte Übjectträger an dem 
anderen Ende auf einmal in die Hshe geht, uder wenn er überhaupt auf dem 
MikroskoptiEch wackelt. Das hier Gesagte gilt in noch bOherem Maasse i^r 
die Deckgläser. Ungleiche Dicke nnd Unebenbeit«n der Deekglfiaer 
langen bei der Beobachtung eine fortwährend wechselnde Correction, wai 
sehr zeitraubend und oft sehr mtlhsam ist. 

^ Unter schwachen Übjectivs js teraen verstehen wir z. B 
den achromatischen Linsen von ZEias die Buchataben bis zu B 
denen von Hartnack die Nnmraern bis zu 4, von Skibeet die Nummern bia 
zn n, von Eeioheht bis zu 8 incluaive (wie überall in dieser Aufzählung) 
nnd 4b**. Mittiilstarke Ohjecti vaja t eme sind die Buchstaben C 
nnd D, DD von Zeihb, die Nummern & und 6 von HabtsäCK, 111 nnd IV 
von Seibert, 4, 5 und 6 von Bkiceeet. Starke ObjectivsjBtemt 
die Bnchataben E, F n, 8. w. von Zeiss, die Nummern von 7 an Taii> 
Hartnack, von T an bei Seibert, von Ta nnd 7 an bei Reichert. Von den 
Ocnlaren (Hüyghens 'sehen) bezeichne ich als schwache bia mittel- 
starke die Nummern 1, 2 und 8 bei Zeiss, 1, 3 und 3 bei HabtnAck, 0, 
1 und U von Skibeet, I, D, m nnd IT von Eeicuert. Starke Oculare 
sind 4 und 5 von Zeiss, 4, 5 und fi bei Habtnack, m bei Seibert, T bei 
Reicuekt. — Unter den apochromatiscbenObjectivsystemen nem 
ich schwach das von 16, mittelstark von H und stark von 4, 8, 3 und 1'6 w 
Aequivalentbrenn weite. Unter den Compensations-Ocularen aindfl 
schwach, resp. mittelstark die, welche als Angabe der durch sie bewirkten 1 
OcnlarvergrÖBaerung des Bildes die Nnmmem (1, 2, Sncheroculare) 4 und 8 I 
tragen; noch ala mittelstark zu bezeichnen ist die für die meisten FSll» I 
beste Nummer S, stark dagegen 13 und 18. 
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eine bestimmte Deckglasdicke, bei welelier das Systom, mit einer Be- 
leuchtung, die seine Apertiu' ganz zur Geltung kommen lasst, sein 
Optimum leistet. Für jede andere Deckglasdicke muss corrigirt werden. 

Nehmen wir z. B. an, dass wir einen dünnen Schnitt in Ca- 
nadabalsam eingeschlossen vor uiia haben, welcher eine isolirende oder 
differenzirende, aber vollkommene, starke Tinction erfahren hatte. Die 
von einem solchen Präparat erhaltbaren mikroskopischen Bilder müssen 
bei vollkommen geöffnetem ÄBBE'schen Apparat (und Benützung des 
Planspiegels) in Bezug auf Schärfe der Zeichnung, auf Rich- 
tigkeit der Färbung und auf Lichtstärke tadellos erscheinen, 
80 oft die Deckglasdicke die richtige ist. Selbstverständlich muss zu 
diesem Eesultate, damit man die volle Oeffnung des Beleuchtiings- 
kegels ausnützen kann, auch die Apertur des Objectives entsprechend 
gross sein, davon, dass das letztere selbst gut gemacht und gut im 
Stand seiü muss, gar nicht zu reden^. 

Verändert sich caeteris pai'ibus blos die Deckglasdicke, so kann 
man in drei verschiedenen Weisen corrigiren, aber blos 
durch ein Mittel das erwähnte Optimum vollkommen wieder er- 
reichen, so dass dwch die Notliweudigkeit der Correction weder die 
Schärfe der Zeichnung, noch dio Lichtstärke etc. leide. Dieses ein- 
zige Mittel ist die Benutzung des Correctionsringes. Aber auch 
mit ihr kann man blos einige Hundeitstel Millimeter über und unter 
der gewöhnlichen mittleren Deckglasdicke von 0'15-0-20 mm 
corrigiren. 

Ist das Deckglas noch dicker oder dünner, so muss man zu dem 
einen oder dem anderen der noch übrigen zwei Mittel greifen. Mit 
Veränderung der Vergi'össerung, aber ohne erhebliche Einbusse an 
der Lichtstärke des Bildes, coirigirt man durch Veränderung der 
Tubuslänge, indem man die normal 160 mm lange Mikro- 



1) Dieaea durch die Behandlung des Präparates (b. weiter unten), na- 
mentlich durch genügende Färbung stets zu erstrebende Eesultat wird aohon 
vollkommen erreicht bei der Benützung eines ÄBBE'schen Apparates mit 
1'40 Apertur und eines vorwurfsfrei gemachten und sich noch in ganz gutem 
Zustande befindenden (z. B. an der Frontlinse durch keine sogenannte Oxyd- 
ichichte getrübten) apocbromati sehen ObjectivBystems von 4 mm Aequivalentr 
brennweite, 0'33 numerischer Apertur (mit CorapensatiouBocular 4, 8 und 
flogar 12 ; ganz wenig verschleiert, aber noch immer brauchbar ist das Bild 
mit Oculat IB, einer ISOOfachenVergrüsserung entsprechend). Eine wichtige 
Bedingung indessen ist, daas man die Deckglaadicke vollkommen corrigire, 
nnd dasB diese überhaupt iauerbalb der Grenzen sei, wo man für die Cor- 
lection mit Conectionsring und Veränderung der Tubuslänge noch auskommt. 



k 
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skopröhre, wenn das Deckglas über das durch den Correctionsring 
corrigirbare Mass dick ist, allmählich einschiebt, verkürzt, oder, 
wenn das Deckglas über die Massen dünn ist, auszieht, verlängert. 
Im ersteren Falle gewinnt man sogar an Lichtstärke, verliert aber 
an Vergrösserung; im letzteren verliert man etwas an Lichtstärke, 
kann aber an Vergrösserung Bedeutendes gewinnen. Nur soll man 
die Vergrösserung ja nicht über den Punkt hinaus, wo die übermässige 
Dünne des Deckglases bereits corrigirt ist, durch weiteres Ausziehen 
des Tubus verstärken wollen, denn sofort verliert man an Schärfe der 
Zeichnung, was man an Vergrösserung gewonnen hat. 

Kann die erwünschte Schärfe der Zeichnung auch auf diesem 
Wege nicht erreicht werden, indem die Mikroskopröhre nicht weiter 
einschiebbar oder ausziehbar ist, so muss man von der Lichtstärke und 
der richtigen Färbung des mikroskopischen Bildes mehr oder weniger 
opfern und zum dritten Mittel, zum Abblenden des Lichtes, 
greifen. Man zieht, gleichwohl ob das Deckglas zu dick oder zu dünn 
ist, die Irisblende unter dem Beleuchtungsapparat so weit zu oder 
setzt ein so enges Diaphragma ein, senkt eventuell den Appa- 
rat so weit, bis die grösste noch mögliche Schärfe errreicht ist. (Will 
sie überhaupt auf keine Weise genügend gross werden, so ist das 
ein Beweis davon, dass entweder das Präparat nichts taugt oder die 
Linsen nicht hinreichen.) 

Man kann aber sofort zu dieser dritten Methode greifen und auf 
die zweite ganz verzichten, und dieses ist sogar der Brauch der mei- 
sten Mikroskopiker. Falls man an der betreffenden Linse keinen Cor- 
rectionsring hat und deshalb blos zwischen den zwei letzteren Mitteln 
zu wählen hat, corrigire man für ein gefärbtes Präparat, damit die 
Färbung besser zur Geltung kommen kann, zunächst durch die Ver- 
ändeiung der Tubuslänge, für ein ungefärbtes dagegen, wo mehr eine 
auf natürliche Lichtbrechungsdifferenzen basirte Zeichnung im mikro- 
skopischen Bild erhalten werden soll, sofort durch engere Diaphrag- 
men. Bei Oelimmei^ionssystemen , wo keine Correctionsringe ange- 
bracht werden und der volle Beleuchtungskegel des Condensors noth- 
wendig ist, um die Linsenapertur ganz auszunutzen, bleibt für die 
etwa erforderliche Correction blos die Veränderung der Tubuslänge 
übrig. Die Optiker behaupten zwar, dass die Oelimmersionssysteme 
zwischen weiten Grenzen unabhängig von der Deckglasdicke sind, dies 
ist jedoch in der That nur zwischen ziemlich engen Grenzen der Fall, 
so dass Jemand, der seine Linsen vollkommen ausnützen will und von 
ihnen stets das Beste, was sie können, fordert, gar nicht selten in 



die Lage kominBn wird, auch bei Oelimraersionssy steinen (sogar Apo- 
ehromaten von der grösateii Apertur) zu corrigiren. 

Da er nun durch die Verwendung eines dünneren Deckglases als das 
Mittel bei etwas über die Norm verlllngertem Tubus die maximale Schärfe 
und eine kaum merkbar verminderte Lichtstärke eines grösseren Bildes 
als sonst erhillt, so thut er wohl besser, sich bei der Wahl der nie ganz 
gleichen Deckglilser einer Schachtel, welche angeblich mitteldieke ent- 
hält, an die dünneren und niclit an die dickeren ku halten. Dies 
soll er aber ganz besonders dann thun, wenn er verh&itnissmässig 
grosse Deckglaser vei'wenden muas und seine Präparate doch auch 
mit stärkeren Vergi-össerougen untersuchen will. Nicht selten kommt 
es vor, dass man Präparate mit etwas grilsseren Deckgläsern (z. B. 
■von SSX^'' Seite, einem für Schnittreihen mit Eecht sehr beliebten 
Format) mit Objectivsystemen von 3 mm Aequivalentbrenn weite gai' 
nicht mehi- untersuchen kann, weil das Deckglas zu dick ist. obwohl 
eine solehe Untersuchung sonst sehr wünschenswerth wäre. Deshalb 
jnd weil man, wie die vorausgegangene Er5rterung zeigt, eine zu 
grosse Dfinue des Deckglases mit viel weniger Verlast an den Lei- 
stungen seiner Linse currigiren kann, als eine zu grosse Dicke, nehme 
Bian auch im Allgemeinen fiii' jedes Ohject, welches nicht schon wegen 
Beiner Natur blos zu Untersnchungen bei schwächeren Vergröaserungen 
taugt, lieber Deckgläser unter als über der Mitteldicke. Am aller- 
besten sind die DeckgIStser von 0'15 mm Dicke'. 

Zur nächsten der Bedingungen, die wir bezüglich der opti- 
schen Seite der Untersuchung ins Auge gefasst haben, übergehend, 
wollen wir zunächst darauf hindeuten, dass das Einschlussmedium, 
beziehungsweise Dntersuchungsmedium in gewisser Hinsicht auch 
ein Mittel der Beleuchtung des Objectea ist und viel zur Erhaltung 
eines brauchbai'en mikroskopischen Bildes beiträgt. 

Wenn das Object oder blos dessen gerade in Betracht kommen- 
den Structurelemente ungefärbt sind und auch keine Eigenfär- 
bong besitzen, so müssen sie in ein umso schwächer brechendes Medium 
eingeschlossen werden, je zarter sie sind und ein je geringeres Licht- 
brechungs vermögen sie selbst besitzen. Solche Medien sind gelegent- 

1) Man da|^ übrigena nicht vergeaaeo, liaas bloa filr die unmittelbar der 
Unterfläche dea Deckglases anliegenden Stellen des Präparatea die Deckglas- 
' dicke allein in Betracht kommt; aonst muss auch jene Schichte dea Ein- 
lach! uaamedi ums, welche sich zwischen der eiugeatellten Stelle und der Ilüter- 
iWche dea Deckglaaea hefindet, mit corrigirt werden; fllr diese Stelle ist es, 
ÜB ob da« Deckglaa um ao vieles dicker wäre. 



lieh nicht nur nicht aufhellend, sondern sogar dnnkelmachend. 
Hier müssen sie also nicht zur Beleuchtung, sondern eher dazu 
dienen, daüs die Linien des mikroskopischen Bildes durch geeig- 
nete Beschattung verstärkt und so leichter wahrgenommen werden 
können. Für ungefärbte Stmctnren, welche man anch mit stärkeren 
Vergröaaerungen untersuchen will, ist im Allgemeinen die noch geeig- 
nete maximale Lichtbrechung des Einschlnssniediums ungefähr die des 
halb verdünnten Glycerins; die minimale Lichtbrechung, welche wir 
praktisch noch verwerthen können, ist die der trockenen Luft. Nur 
in Fällen, wo es sich um die Untersuchung von sehr stark brechen- 
den Elementen handelt, kann man auch für ungefärbte Objecte Ein- 
schlussmedien von höherem Brechnngsindex nehmen. Ein farbloses, 
zartes Gefuge z. B. in Canadabalsam untersuchen zu wollen, wäre 
ganz widersinnig. In diesem Fall mfisste man zu verschiedenen be- 
sonderen Künsten der Beleuchtung, besser Beschattung, seine Zuflucht 
nehmen, um das entziffern zu können, was bei einem Einschluss i 
ein schwach brechendes Medium von selbst klar hervortreten würde. J 

Nicht weniger widersinnig ist es aber, die richtig, also mifl 
der erforderlichen Intensität gefärbten Structuren in schwach I 
brechenden Medien einzuschliessen. Ist etwas richtig gelabt, so ist I 
es in einem stark brechenden Einschlussmedium nur in daa | 
gehörige Licht gestellt, wo es am schärfsten gezeichnet und i 
neu wirklichen Farben erscheint; alles, was in einem solchen Medium I 
unklar und blos in einem schwächer brechenden deutlich wird, ist eben j 
ungenügend gefilrbt und gehört in die vorige Kategorie. Ein auf daa, I 
was man unterauchen will, richtig gefärbtes Object z. B. in Wa»- | 
ser oder Methylalkohol, die schwächst brechenden flüssigen Einschluss- 
raedien der Mikroteehnik, einzuschliessen, ist so viel, iils zum Fen- 
ster hinauszuwerfen, was man zur Thiire mit Mühe hereingebracht 
hat. Wir wollen diesen Satz im Folgenden etwas stärker beleuchten, J 
ohne indessen auf Einzelheiten der Beweisführung, welche im speciel-r 
len Theil folgen, hier einzugehen. 

Auch in einem sonst gefärbten Object können Strnctu' 
beatandtheile ungefärbt geblieben sein, entweder weil ihre Diffe^ 
renzirung nicht gelungen ist, oder weil man es ursprünglich nichtf 
bezweckte, sie auf iUrberischem Wege hervorzuheben. Wenn maul 
nun doch in die Lage kommt, hauptsächlich diese Verhältnisse untM^M 
suchen zu müssen, so mag man ja das betreffende Präparat in 
schwach brechendes Medium ein schli essen. Will man aber die 
färbten Elemente desselben Objectea genau beobachten, so macht a 
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sich am besten ein neues Präparat, welches man in ein stark brechen- 
des Medium eiuschliesst. 

Kann man jedoch dies nicht tliun — und zwar wogen Mangel an 
Material, denn dies ist der einzige unanfechtbare Grund dazu — , so muss 
man sich natürlich auch bei der Untersuchung der gelUrbten Ele- 
mente mit dem in einem schwach brechenden Medium eingeschlossenen 
Präparat behelfen, indem man es wenigstens bei der stärksten Be- 
leuchtung beobachtet, also z. B. den Condensor ohne Blende benutzt 
oder nnr so weit abblendet, wie es unamgäuglich uothwendig ist, 
nm den Schleier vom raiki'oskopi sehen Bild zu entfernen, welcher 
dann entsteht, wenn die Apertur des Condensors im Verhältniss zu 
der des Objectivs zu gross, oder das letztere nicht ganz im Stand 
ist^. Bei einem schwach brechenden Einschlussmedium und einer star- 
ken Beleuchtung erhält man nämlich vom mikroskopischen Bild den- 
selben Eindi'uck, als ob man bei Verwendung eines stark brechenden 
Einschlussmediums die Beleuchtung mehr oder weniger abgeblendet 
hätte. 

Es soll jedoch das Endziel der modernen Mikrotechnik sein, sämmt- 
liche Structurelemente auf farberischem Wege nicht nur zu isoliren, 
isoliren von der structurlosen Umgebung und von einander, sondern 
sie auch bei gleichzeitiger Färbung der anderen (eventuell silmmtlichen) 
Stmcturbestandtheile zu differenziren. Sie muss also Färbungen und 
Farbennnterschiede im Bild hervorrufen. Die hauptsächlichsten Ur- 
sachen, weshalb sie dies zu thun hat, sind : a) um die Structurelemente 
überhaupt aufiUlIiger zu machen, b) um Formen und Dimensionen der 
Structurelemente, d. h. die Zeichnung des mikroskopischen Bildes von 
dem vermischenden Einflass der Li chtbrechuugs unterschiede (zwischen 
Einschlussraedium und Structurelementen einerseits und zwischen den 
verschiedenen Bestandtheilon des Objectes andererseits) zu befreien, 
c) um durch die Färbungsunterachiede Keactionen zu gewinnen, nach 



') Man kann also durch weitere Abbiendung gewissermaaBBen auch die 
Un Vollkommenheiten der Linse corrigiien, natürlich auf Kosten der Licht- 
stärke und der Farbeurichtigkeit dea mikroakopischen Bildea. Ein mikro- 
BkopischeB Bild, welches bl09 deshalli, weil die Deckglasdicke nielit corrigirt 
war, Bchleierhaft erschien, wird klar und bekommt eine scharf ansgeprHgt« 
Zeichnung, sobald das Diaphragma gehörig verengt ist. Oelegentlich aber wird 
die erwünschte Schärfe des Bildes erst dann eintreten, wenn bereits duj Licht 
zur Beobacht^mg zu wenig geworden ist. Desshalb kOnneu zu unklare Linsen 
(auch ohne die groben Fehler der Aberrationen), auf welche Weise man 
auch corrigirt, nie branchbare Bilder liefern. 
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welchen die Structurelemente leicht zu erkennen und von einander 
zn unterscheiden sind. 

Nun contrastirt erstens ein stark brechendes Medium am wenig- 
sten mit den meist ebenfalls ziemlich stark brechenden Structnrele- 
menten und hebt sie daher ungefärbt am wenigsten hervor. Zwei- 
tens trägt es gewissermaassen selbst zur Beleuchtung des mikro- 
skopischen Bildes bei, und, je stärker diese Beleuchtung ist, umso- 
mehr werden die natürlichen Lichtbrechungsunterschiede ausgelöscht. 
Drittens ist auch die (in Ermangelung einer natürlichen) künstlich 
verliehene Färbung der Structurelemente umso richtiger zu unter- 
scheiden, je stärker die Beleuchtung. Aus alledem folgt also, dass man 
blos Structuren, welche man nicht gefärbt hat oder 
nicht intensiv genug färben konnte, und welche deshalb 
in stark brechenden Medien verschwinden oder wenig- 
stens undeutlich werden könnten, in schwach brechen- 
den Medien untersuchen soll, gefärbte dagegen stets 
in stark brechenden^. 

Der dritte Punkt, den wir hier zu besprechen haben, ist die 
Wahl der Linsen oder der Yergrösserungen, welche man 
bei einer Untersuchung anwenden soll. Wir wollen dem Anfänger be- 
sonders zwei Massregeln ans Herz legen : erstens soll er jede Unter- 
suchung mit möglichst schwachen Yergrösserungen beginnen und zwei- 
tens soll er nie stärkere Yergrösserungen, als gerade nothwendig sind, 
gebrauchen. 



1) Man kömite vielleicht dennoch sagen, dass die allerzartesten Grebilde, 
wenn sie auch möglichst stark gefärbt sind, besser in schwach brechenden 
3Iedien untersucht werden. Hat ja Bütschli zarte Wabenstructuren, welche 
er sehr stark gefärbt hatte, in dünnen Schnitten in Wasser untersucht, dabei 
das Licht noch ziemlich abgeblendet, empfiehlt sogar diese Untersuchungsweise 
ganz angelegentlich ([1] u. A. auf p. 59 und p. 80). Gelingt es einem, die 
fraglichen Structurelemente gehörig zu färben, so kann man sogar in Tolu- 
b a 1 s a m (dem am stärksten brechenden Medium der Mikrotechnik) Fibrillen und 
natürlich auch quergeschnittene Wabenwände (falls der Durchmesser der Waben- 
lumina nicht unter 1,3 fi ist) von kaum 01 jU Dicke noch sehr gut unterschei- 
den oder verfolgen bei Benützung des ganzen Beleuchtungskegels eines Abbe- 
schen Apparates von 140 Apertur. Um sich aber so färben zu lassen, müssen 
die Substanzen, aus welchen die betreffenden Structurbestandtheile bestehen, 
eine gewisse, nicht zu geringe Dichtigkeit besitzen. Je weniger dicht 
sie sind, umso weniger intensiv gefärbt erscheinen sie caeteris paribus. Das 
einzige Hinderniss, welches in dieser Beziehung der mikroskopischen Wahr- 
nehmung in stark brechenden Medien und bei starker Beleuchtung im Wege 
ött-ht, ist also eine zu geringe Dichtigkeit des Wahrzunehmenden, Und wena 
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Man versäume es nicht, sieli auch dann, wenn die eigentliche Unter- 
snohnng mit starken Vergrössernngen vor Bich. gehen soll, immer zu- 
nächst bei schwachen über das Ganze des Präparates zu orientiren. 
Erst dann soll man allmählich immer stärkere Vergriisserungen znsam- 
menstellen und nie zu einer stärkeren fibergehen, bevor man Alles, 
was das Präparat bei der schwächeren nur bieten kann, erschüpft hat. 
Vieles bleibt einem bei starken Vergröaaerungen verborgen, was man 
zwar auch bei ganz schwachen nicht zu unterscheiden, aber bei niittel- 
Btarken sehr gut zu beobachten im Stande ist. Es ist sehr falsch 
zu glauben, dasa jedes Stracturverhältniss umso deutlicher wird, je 
stärker die Vergrössenmg ; im Gegentheil wird Vieles, was bei einer 
schwächeren Vergrössemng noch ziemlich scharf zu sehen war, bei 
einer stärkeren nur verschwommener, abgesehen davon, dass viele in 
ihrer Art vorziigliche Präparate überhaupt nur bei schwachen oder 
mittleren Vergriisserungen untersucht werden wollen, obwohl ihre Dicke 
und Durchsichtigkeit Untersuchungen sogar mit den stäi'kston Ver- 
grösserungen zulassen würden. 

Nur zu oft sacht man. wenn man mit der Deutlichkeit seiner 
Bilder nicht zufrieden ist, sein Heil in stärkeren VergrSsseningen, 
ander«! und besseren Beleuchtungen, ja sogar in besseren Instrumenten, 
wo man doch eigentlich nur danach trachten mfisste, bessere Präparate 
zu machen. Mir erscheint es immer als ein sehr ärmlicher Einwand 
gegen die Resultate von anderen, zu sagen, daas man das oder jenes 
nicht finden konnte, obwohl man bessere Linsen, bessere Beleuchtun- 
gen, stärkere Vergrösseran^en benutzt habe. Vielleicht hat der Be- 
treffende schlechtere Präparate gehabt, und gegen eine mangelhafte 
Mikrotechnik helfen selbst die hervorragendsten Optiker nicht. 



auch ein wenig dichtes Structurelement noch ao hlass ist, bo ist es wegen des 
Contraatea mit der ungefärbten imd bei voller Beleuchtung und gutem Instru- 
mente ganz weiaaen Umgebung doch viel leichter zu erkennen, als auf Grund 
des minimalen Lieh th rech ungsunterachiedes zwischen dem Unteraiichungs- 
medium — bei BtTSCHi.i Wasser, bei Eabl {[1] p, 30) ia fihnlichen Fällen der 
etwas noch schwächer brechende Methylalkohol — und dem Structurelement. 
Ist die Lichtbrechung der beiden gleich, ao ist daa Structurelement für die 
Wahrnehmung bei ihrer Methode doch verloren, weil die demselben verliehene 
Färbung, die sehr blaaa ist, im Halbdunkel des Oesichtafeldes optisch wir- 
kungaloa wird. Um einen wirklich namhaften Lichtbrechungsunterschied, 
welcher zur Erkennung soleber Sachen beitragen könnte, hervorzurufen, rnttsste 
man sie mindeatens ia Luft unteranohen, wie ich bei Wabenstructuren auch 
gethan habe ([9] p. 3öü). Und viele feinate Structuren sind in Luft gar 
nicht so schlecht zu erhalten. 
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Kennt man aber schon ein Präparat und will man eine gewisse 
Stelle bei stärkeren Vergrösseningen, z. B. mit Oelimmersionssystemen 
weiter beobachten, so wüiiie man anch ganz falsch verfahren, wenn 
man sofort die Immei-sionslinse einstellen und nun so anf der Sncbe 
nach der betreffenden Stelle auf dem Deckglas in Oel herumsehwimmen 
würde. So findet man das, was man sacht, sehr schwer, verliert viel 
Zeit, ermüdet seine Augen und zerkratzt obendrein eventuell noch 
seine Linse. Zuerst sache man jene Stelle mit einem schwachen Ob- 
jectiv nnd womöglich mit demselben Ocular, welches man weiter be- 
nützen will, auf, klemme das FrSparat auf dem Jlikroskoptisch an 
beiden Seiten fest und stelle nun ein mittelstarkes Objectiy ein. 
Für dieses soll nun die Stelle ganz genan in die Uitte des Gesichts- 
feldes gebracht werden. Dann bringe man einen reichlichen, aber 
noch nicht au seinanderfli essenden Tropfen Inimersionsäl auf das Deck- 
glas nnd gehe erst jetzt zum Einstellen des Immersionssystemes über. 
Diese von aussen genan ins Auge fassend, senkt man es so weit hin- 
unter, bis die Frontlinse das Oel, welches eine einheitliche, stark con- 
vexe Oberfläche besitzen mnss, berührt. Erst jetzt stelle man, in 
das Mikroskop schauend, mit der Mikrometerschraobe endgültig eis. 

Stärkere Vergross emngen, als gerade nothwendig sind, -wende 
man ausser den obigen Ursachen namentlich ans zwei Gründen nicht 
an. Erstens weil es, um den Wahlspruch eines geistreichen Diplo- 
maten zu citiren, keinen Sinn hat, mit Kanonen anf Spatzen zu 
schiessen; zweitens weil je stärker die Vergrösserung, umso schwerer 
die richtige Deutung des mikroskopischen Bildes und umso leichter 
die Täuschungen, welchen der Anfänger nicht immer, ja sogar nnr 
selten auszuweichen im Stande ist. Dazu kann als dritter Grund noch 
der Umstand erwähnt werden, dass bei den stärkeren Vergrosserungen 
entsprechend weniger von dem Präparat in einem und demselben Ge- 



sichtsfeld erseheinen wird; und obwohl 
Steigern der Vergrösserung bis zu einer gewi 
aieht, so ist es doch dafür umso schwerer. 



Einzelheiten mit dem 
Lssen Grenze immer besser 
ich einen Begriff von i 



1) Beim Wechseln des Oculars nach dem Einstellen der Immersionslinae 
kann der Anfänger eventuell dadurch in gruase Verwirrung geratheo, das« 
etwas von oben in den Tuhus anf die oherate Linse des Objectivayatemi 
ßlllt, und das mikroskopische Bild um keinen Frei» wieder »charf genug j 
werden will. Allerdings ist das Vorhandensein von kleineren GegenstÄnden, ' 
ü. 3, einzelnen feinen Staubkärnchen auf der obersten Linae des ObjeetiTi 
nicht schlimm; aber die Dimensionen deTselben kSunen doch leicht unbemerkt | 
über die erlaubten Grenzen hiuauBgehen. 
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Zusammenhang der Theile, von dem "VVesea des Ganzen zn machen, 
welches man sich, wie ein Mosaikbild, ans kleinen Bruchstück chen 
zusammenstellen mnss. In dieser Beziehung geht es Jemandem, der 
sein Präparat mit zn starken Vergrössernngen dnreli forschen will, 
so wie demjenigen, der ein Ohject ans zu dünnen Schnitten recon- 
struiren wollte. Beide verschwenden viel Zeit und vergrössem doch 
nur die Gefahr, sich bei der Reconstruction zu täuschen. 

Sehr vorsichtig sei der Anfänger besonders bei dem Vei-stärken 
der Vergrösserung durjh Einsetzen von stärkeren Ocularen. Sogar 
bei apochromaten Obj ectiven und Compensationsocularen, wo mnn sich 
in dieser Hinsicht viel mehr als sonst erlauben kann, erfordert die 
vortheilhafte Anwendung starker Oculare Finessen der Correction und 
der Beleuchtang, auf weiche der Anfänger von selbst kaum verfallen 
könnte, und eine Vorsicht im Deuten des Bildes, welche für ihn eine 
zn grosse Aufgabe wäre. Wir können auf diese in unserem Buche 
natärücb nicht eingehen, wollen ihm dagegen Folgendes zur Beherzi- 
gnng anempfehlen; nicht nur mit je einfacheren Methoden, sondern 
auch mit je geringeren Vergrösserungen sich der angehende Forscher 
bei seiner Arbeit zn behelfen weiss, umso weniger Lehrgeld wird er 
an widerlegten Behauptungen zu zahlen haben. Natiirüch wollen wir 
damit nicht meinen, dass er sich mit dem Holzessig Püekinje's und 
dem Simplex von Baeb's auch heute noch begnügen sollte. 

Was wir über die Beleuchtung des mikroskopischen 
Bildes hier sagen wollten, ist zum grossen Theil schon in dem 
über Einschlnssmedien Erwähnten inbegriffen. Welche Beleuchtung 
wir, abgesehen von der Art der Lichtquelle, welche ein weisses 
und ganz ruhiges Licht geben soll, wählen, ob wir mit oder ohne 
AfiBE'schem Apparat (oder anderem Condensor), mit oder ohne Blende 
und mit was für einer Blende, mit dem Planspiegel oder mit dem 
Concavspiegel beobachten, hängt besonders von zwei Umständen ab: 
erstens von der angewandten Vergrösserung und zweitens davon, üb 
die untersuchte Structur gefärbt oder ungefärbt ist. Besondere Fälle 
verlangen besondere Modificationen der Beleuchtung, welche wir hier 
nicht berücksichtigen wollen. 

In Bezug auf die angewandte Vergrössernng sei über 
die Beleuchtung folgendes erwähnt. Hat man keinen Beleuch- 
tnngsapparat, so arbeite man gewöhnlich mit dem Hohlspiegel. Zu 
dem Planspiegel greife man blos in besonderen Fällen, namentlich 
wo man das mikroskopische Bild in verschiedenen Richtungen stark 
beschatten will, um etwa sonst zu dünne und deshalb schwer bemerk- 
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bare Linien n. s. w. scheinbar zn verstärken nnd dadurch auffälliger 
zn machen. Hat man einen Belenchtnngsapparat, welchen man nicht 
immer wieder entfernen will, so nehme man für schwach vergrössemde 
Objecto den Hohlspiegel, für starke immer den Planspiegel; bei mitt- 
leren Systemen ist es meist einerlei, welchen man nimmt. Nur wenn 
durch Combinirung von mittelstarken Objectiven und starken Ocularen 
eine beträchtlichere Vergrösserung (z. B. eine über 250fache) entsteht, 
ist es besser, den Planspiegel zu nehmen. Was die Oeffnung der 
Blende bei Nichtbenutzung des Beleuchtungsapparates anbelangt, so 
sei diese für gefärbte Structuren im Allgemeinen gross (oder man ent- 
fenie die Blende ganz), für ungefärbt zu untersuchende umso gerin- 
ger, je stärker die Vergriisserung. so weit es die nothwendige Licht- 
stärke des Bildes noch erlaubt. Bei schwachen Vergrösserungen soll 
durch die Wahl der Blendenöffnung blos das arbeitende Auge vor zu 
viel Licht geschont werden, man nehme eben die Blende, bei welcher 
man das Arbeiten am angenehmsten findet, sie kann also auch eng 
sein, vorausgesetzt, dass sie das Gesichtsfeld nicht einschränkt. 

Die Benutzung eines Beleuchtungsapparates, am besten 
des ABBE'schen. und zwar die möglichst starke Ausnützung desselben 
so weit, wie es die Fähigkeiten des Objectivsystems gestatten, ist bei 
Untersuchung gefärbter Structuren nicht dringend genug zu empfehlen. 
Zunächst beginne man ihre Beobachtung, sobald man bei der Ver- 
wendung von mittelstarken Vergrösserungen angelangrt ist, mit dem 
vollen Beleuchtungskegel und corrigire dann durch Abblenden (Zusam- 
menziehen des Irisdiaphragmas oder Einsetzen von Blendscheiben mit 
immer geringerer Oeffnung) das eben functionirende Objectivsystem 
allmählich so weit, bis der anfangs vielleicht vorhandene Schleier von 
dem Bilde verschwunden ist und die gefärbten Structnrelemente klar, 
mit ganz scharfen Grenzlinien erscheinen. Sobald sie aber mehr 
oder weniger dicke schwarze oder glänzende Contourlinien , besser 
gesagt Säume von anderer Farbe, als sie vorher bei geringerer Ab- 
biendung zeigten, erhalten, so ist das ein Zeichen davon, dass 
man im Abblenden zu weit gegangen ist, und dass auf Lieht- 
brechungsdifferenzen beruhende optische Erscheinungen das mikrosko- 
pische Bild zu fälschen beginnen, was man durch die starke Beleuch- 
tung gerade vermeiden wollte. Ungefärbte und ungenügend ge- 
lärbte Structurelemente bleiben bei solcher starken Belenchtnng im 
mikroskopischen Bild verborgen oder erscheinen verschleiert^ bei stei- 
gender Abbiendung der Lichtstrahlen tauchen sie dagegen allmählich 
auf und füllen die friiheren Lücken des Bildes aus, in welchem nun 
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die gefärbten Elemente nicht mehr in der frülierBn reinen, sondern, 
wie die Gegenstände in der Natur beim Herannahen der Dunkelheit, 
in mehr mit gran abgetönten Farben erseheinen, durch die der eigene 
Glanz der betreffenden Substanzen durchschimmert. Zum Erkennen 
der all erzartesten ungefärbten Gebilde, deren Lichtbrechung sich wenig 
von der des umgebenden Mediums unterscheidet, muss man den Bo- 
len ehtungsapparat gelegentlich noch senken, ja sogar ganz entfernen; 
und dann ist es immer vartheilh.ifter , den Hohlspiegel zu be- 
nutzen. {Grosse Unterschiede zwischen der Liclitbreckung der unter- 
suchten Structuren und der des Mediums erfordern Beleuchtnugs- 
apparat und Planspiegel.) Ist dagegen eine Fitrbnng von gehöriger 
Intensität vorhanden, so kann ein Funkt nocli so klein, eine Fibrille 
noch so dünn und nahe an andere gelagert, ein Maachenwerk noch 
so eng und von noch so feinen Linien geflochten sein, man sieht sie 
■ doch hei der allerstärk sten Beleuchtung mit der allergi-össten Deut- 
lichkeit, und dazu, wie erwähnt, in Zeichnung, Dimensionen und Fär- 
bung nur bei solcher Beleuchtung richtig. Immer möglich st 
stark, einerlei ob isolirend oder differenzü'end, zu färben und 
in einem stark brechenden Medium, bei starker Beleuch- 
tung zu untersuchen; das ist nach unserer Ueberzeugung die 
stets zu erstrebende Art und Weise der Beobachtung feiner Structur- 
verhältnisse. 

Zum Schlüsse müssten wir noch einige Worte über die Beob- 
achtung selbst sagen. Ueber diesen Gegenstand könnte man eigent- 
lich gar nicht genug sprechen, mit kurzen Andeutungen wäi'e nichts 
gethan. Desshalb erwähne ich nur eines. Um Richtiges zu sehen, 
dazu gekört die grösste geistige Aufmerksamkeit und ein noch uner- 
müdetes Auge. Was in dem mikroskopischen Bilde nach stundenlanger 
Betrachtung einer und derselben Stelle dem Auge durch die begin- 
nende Müdigkeit voi^ezaubert wird, an dessen Eealität, glaube ich 
sehr wenig. Wenn ein Pi'äparat eine Structur, auf welche man be- 
reits gefasst ist, bei geeigneten optischen Hilfsmitteln nicht sofort 
enthüllt, so taugt es eben zu dem, was man davon verlangt, nicht. 
Ueber ein Verhältniss, welches ich in meinem Präparat erst na«h 
stundenlangem Suchen irgendwie entziffern mag, würde icli vorläufig 
schweigen und anstatt Hypothesen über die Natur desselben zu machen, 
Ueber Methoden suchen, um es deutlicher, gleich in den ersten Minu- / 
ten der Betrachtung sichtbar, herzustellen. Gewiss wird einem bei 
flüchtiger Beobachtung Manches entgehen, was, nachdem man darauf 
auünerkgam geworden ist, sehr deutlich wahrgenommen werden kann. 



— 206 — 

Desshalb ist eine aufmerksame Betrachtung des Präparates die erste 
Bedingung jeder Untersuchung; eine gewissermassen gewaltsame 
Beobachtung, wie sie neuerdings sogar empfohlen wurde, hat da- 
gegen keinen Zweck und vermehrt blos die Grefahren der Täuschung, 
welchen der Mikroskopiker ja so schon genug ausgesetzt ist^. 



1) M. Heldenhain ([1] p. 121) sagt: „Dies ist die Thatsache, dass die 
Unterschiedsemptindlichkeit der Eetina, ihre Fähigkeit, distinkte Bilder zu 
übermitteln, sofern zwei, drei, vier Stunden lang hintereinander an demselben 
Objecte (an derselben Zelle) mikroskopirt wird, mit jeder Stunde wächst, bis 
zu einem gewissen Maximum, so dass schliesslich thatsächlich Dinge gesehen 
werden, die man sonst, bei nur kurz dauernden Beobachtungsperioden nicht, 
oder jedenfalls nicht ohne weiteres zu sehen bekommt". Er beruft sich hierbei 
auch auf C. Rabl ([1] p. 22), der ebenfalls behauptet, dass er mehrmals in 
mitotischen Spindelfiguren, in denen er anfangs kaum mehr als vier oder fünf 
Fasern deutlich sehen konnte, nach mehrstündiger aufmerksamer Beobachtung 
deren 40-50 deutlich auf grössere Strecken hin zu verfolgen im 
Stande gewesen ist. — Auch mir steht es, ebenso wie M. Heidenhain, über 
allen Zweifel fest, „dass es mikroskopische Dinge giebt, die auch vom geübten 
Auge nicht gesehen werden, wenn auf die Betrachtung des Präparates nur 
einige Minuten verwendet werden". Ich glaube aber, wie gesagt, dass das, 
was man von irgend einer Stelle im Präparate mit Bestimmtheit aussagen, 
ja geradezu als eine Thatsache hinstellen will, vom aufmerksamen und ge- 
übten Auge schon in einigen Minuten gesehen werden muss. Sonst sind 
dem betreffenden Gegenstand entweder unsere Präparationsmethoden oder 
unsere optischen Hilfsmittel noch nicht gewachsen. Vermuthungsweise kann 
der Forscher auch solche Beobachtungen mittheilen; vielfach ist er dazu 
sogar verpflichtet, um die Aufmerksamkeit eines künftigen, besser ausge- 
rüsteten Forschers gerade auf jenen kritischen Punkt zu lenken. 
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IV. Abschnitt. 

Mikromorphologischc Behandlung 
tliierischer Organismen ohne chemische Eingriffe. 

Unnachc nnii Zwpck dieser Eiclitung der Mikrotechnik. Das Ideal 
der Mikrotechnik ist, die mUti'osküpische Erforscliuii^ der Organiamen 
nnd ihrer Bestandtlieile in ihrem natürlichen Zustande, das heisst un- 
mittelbar wälirend ihres Lebens, möglioli zu machen. Bekanntlich 
können wir uns diesem Ideale nur bei gewissen, besonders günstigen 
Objecten etwas nähern; ea vollkommen zu en^eicken ist uns, heute noch 
wenigstens, nicht möglich. Wir sind auf chemische Eingriffe ange- 
wiesen, welche Kunstproducte hervorrufen, die als Eeactionen dienen 
und uns dazu befähigen, auf im lebenden Zustande des Objectes nicht 
sichtbare, aber doch vorhandene Eigenschaften und Verhältnisse mit mehr 
oder weniger Sicherheit zu sckliessen. Wie kann man aber eine 
Beaction verwertheil, wenn man nicht bereits alles kennt, was an dem 
Gegenstand schon vorher wahmebmbai' gewesen ist? Und ebenso, wie 
die durch chemische Eingiiffe hervorgemfenen Veränderungen, darf in 
der Jükroakopie jede Veränderung, die am lebenden Ubject dui'ch fremde 
Einflüsse veranlasst wui'de, bloss als Eeaction, welche kritisch geprüft 
werden musa, Verwertliuug finden. VFie ist aber eine Veränderung 
als solche erkennbai-, wenn man den Status quo, das Object wahrend 
des Lebens nickt kennt? Daher die bereits oft betonte Pflicht des 
Mikrographen, von welcher ihn keine chemische Fabrik je entlasten 
wird, das Lebende am Leben zu untersuchen; daher die Wichtigkeit der 
im folgenden Oapitel zu scliilderaden Mikrotechnik. 

Siebentes Capitel. 
TJntersudiuiig lebender Organisiiieii iiinl Gewebe 



ohne iiiecbaiiische ElngrifFe. 
S 19. 



[ 

^M am vorwurfsfrei esten ohne mechanische Eingrifl'e auszufSlu'eu. Die dazu 
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notiiwendigen Methoden können uns also am besten als Ausgangspunkt 
zu unseren weiteren kritischen Erörternngen dienen. 

Brauchbare Objecto für diesen Zweck sind in erster Linie die 
mikroskopischen Organismen oder überhaupt diejenigen, von denen 
wenigstens eine Dimension geringer ist als der Arbeitsabstand der Lin- 
sen, mit welchen sich die nothwendige Yergrösserung erzielen lässt. 
(Protozoen, die mikroskopischen oder genügend platten oder fadenför- 
migen Repräsentanten der verschiedenen Thierklassen, Embryonen, Lar- 
venformen und .Tugendstadien gi'össerer Thiere.) Dann sind es die mit- 
einander und dem übrigen Köi-per nicht fest verbundenen Structurbe- 
standtheile von Geweben, von Körpei-flüssigkeiten oder überhaupt vom 
Inhalt verschiedener Organe, falls man ersteren dem Organismus ent- 
nehmen kann, ohne jene Bestandtheile irgendwie mechanisch zu 
schädigen. (Blut, Lymphe, Geschlechtsproducte etc.) Endlich sind es 
Körpertheile. die in dem Organismus so gelegen und beschaffen sind, 
dass sie, ohne ihren natürlichen Zusammenhang mit dem Organismus 
ganz aufzuheben, unter das Mikroskop gebracht werden können. 
(Flossen von Fischen, Zunge, Lunge, Mesenterium und Schwimmhaut 
des Frosches, Vorniere männlicher Tritonen, Flughaut der Fledermaus 
u. s. w.) Gemäss der Natur dieser Objecte hat die Mikrotechnik der 
Untei'suchung während des Lebens bei ihnen besonders drei Probleme 
zu lösen : a) sie überhaupt oder in gehöriger Anzahl in 
das Gesichtsfeld des Mikroskopes zu bringen; b) ihre 
Lebensbedingungen während des Uebertragens und un- 
ter dem Mikroskop lange genug zu erhalten; c) ihre 
Structurverhältnisse künstlich auffälliger zu machen. 

Ueber den ersten Punkt müssen wir uns ganz kurz fassen 
und auf diesen und den folgenden Paragraphen beschränken. Manches, 
was sonst in engem Zusammenhang mit den hier zu berührenden Me- 
thoden steht, würde nicht mehr in den Eahmen dieses Buches hinein- 
passen, so die Beschaffung, der Fang von mikroskopischen Organismen 
und ihre Behandlung in der Gefangenschaft, damit sie möglichst lange 
ein lebensfrisches Untersuchungsmaterial liefern u. s. w. 

Selbständige Organismen muss man zunächst aus den grösse- 
ren Behältern, welche, den natürlichen Existenzbedingungen der be- 
treffenden Thiere möglichst entsprechend eingerichtet, zu ihrer Auf- 
bewahrung vor dem Verarbeiten dienen, in kleinere Glasdosen oder 
Uhrgläser u. dergl. übertragen. 

Zum Uebertragen nimmt man dickere oder dünnere Glasröh- 
ren, Pipetten mit oder ohne Saugvorrichtung (Kautschukkappe), 
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Spatel, Pinsel oder Pincetten, eventuell auch Nndeln und 
endlich zweckmUssig geformte Siebe oder Netze. 

Cyliiidt'ische Glasg'efitsse mit Auftrieb werden aui' eine hüliei« 
Unterlage g'egen das Licht gestellt, damit man den Inhalt in hori- 
zontaler Richtung durchschauen und so kleinere, durchsichtige Gegen- 
stände leichter wahrnehmen kann. Hat mau nun ein Object ins Auge 
gefasst, so wird das untere Ende einer Glasröhre, deren oberes Ende 
mau mit dem Zeigefinger voi'her verschlossen hat, damit das Wasser nicht 
hiueindringe, in seine Nälie gebracht und die obere Oeffnung im geeig- 
neten Moment gelüftet. Das Wasser, welches nun in die Röhre hinein- 
dringt, reisst das Object mit sieb. So kann man dieses, falls man die 
obere Oeffnung mit dem Finger wieder zudrückt und das Wasser aus der 
RQhre nicht herauslaufen lässt, am schonendsten aus dem gi'ossen Ge- 
wiss herausheben und in das kleine hineinlassen. "Wenn möglichst 
wenig Flüssigkeit mit dem Übject öbei'tragen werden soll, so lässt man 
es vor dem Lüften der Röhre ganz bis zur nntei'en Oeffnung sinken 
und drückt die obere sofort, nachdem es herausgeti'eteii ist, wieder zu. 
Damit Objeete. welche uns interessii«n würden, nicht am Boden des 
Auftriebcylindei's, wo sie eventuell hißunterges unken sind, unbemerkt 
bleiben, rühren wir den Inhalt mit der Glasröhre beim Durchmustern 
gelegentlich um. 

Zum Uebertragen einer Anzahl kleiner Thierchen, welche zwischen 
Wasserpflanzen, Coni'erven und dergl., leben, genügt es oft, etwas von 
den letzteren mit einer Pincette zu fassen nud iu der kleinen Glas- 
dose in "Wasser einigemal hin- und herzuschwenken, einige Secunden 
liegen zu lassen und dann langsam wieder herauszuheben. Manchmal 
mnas man sie erst auf dem flachen Boden einer Glasschüssel ausbreiten 
nnd so durchmustei'u. 

In derselben Weise sucht man sein Material ans dem Sand, Schlamm 
und anderen Bodensatz aus. Kleine Portionen von diesem werden 
in einer miigliehst dünnen Schicht, unter nicht viel Wasser, ausge- 
breitet und die wahrgenommenen Objeete mit einer Pipette, Pincette 
oder einem Pinsel in die Glasdose oder den Glasnapf voll reinen 
Wassers übertragen. 

Man kann auch mit einer Pincette sogar aelir »arte Objeete ao fassen, 
dasB sie gar nicht leiden, man braucht sie uSmlich überhaupt nicht zu be- 
rSbren, denn die Adhäsion des Wassers zwischen den Schenkelenden des In- 
strumentes genügt, um schwebende OegeustKnde beim Herausheben festou- 
halten. Dieses schonende Fassen gelingt bei längliclieD, dünnen Ohjecten am 
leichtesten, bei kugeligen am schwersten. Solche fasat man, falls es anf die 
Menge der mit übertragenen Flüssigkeit, wie hier, nicht ankommt, mit einer 

14* 
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etwas länger ausgezogenen Pipette von entsprechender Oeffnung; soll dagegen 
möglichst wenig Flüssigkeit mit, wie es beim Auflegen des Untersuchungs- 
objectes auf den Objectträger oft angezeigt ist, so sind die empfehlenswerthe- 
sten Instrumente der Federpinsel und eine feine Drahtschlinge, auf 
welche wir gleich zurückkommen werden. 

Falls kleinere Gegenstände in yiel Flüssigkeit vertheilt sind, und man 
sie davon nicht einzeln heraussuchen kann oder will, sie aber doch 
in grösserer Anzahl auf einen geringeren Eaum zusammenbekommen 
muss, so ist dafür die einfachste Methode, die Flüssigkeit, ganz oder 
bis auf einen gewissen Rest, durch ein Sieb zu treiben, dessen 
Oeffnungen kleiner sind, als der kleinste Durchmesser der Objecte, 
die man zu sammeln hat. Diese können dabei entweder in dem Sieb 
oder in dem Gefäss, wo sie waren, zurückbleiben, aber nur noch von 
der unumgänglichen Menge von Flüssigkeit bedeckt. 

Von dem Sieb werden natürlich sämmtliche Objecte mit zurück- 
gehalten, welche grösser oder so gross sind, wie die zu untersuchen- 
den. Ein nochmaliges Durchsieben durch ein Sieb, dessen Oeffnun- 
gen nur etwas grösser als die grösste Dimension der üntersuchungs- 
objecte sind, hält die grösseren zurück. Dazu muss man jedoch den 
Inhalt des ersten Siebes zunächst in ein anderes, kleineres Gefäss mit 
dem natürlichen Medium des Untersuchungsmaterials entleeren, um ihn 
dann in das zweite Sieb zu giessen. 

Viel einfacher und schonender gestaltet sich das Verfahren beim 
Sammeln und Sortiren solcher Gegenstände durch die sogenannten 
Auftriebsiebe von Coei [1] ^. Die Siebe sind hier Glasröhren, von wel- 



1) In dem von CoRi vorgesehenen Fall, wo es sich um das Sortiren und 
Reinigen von Auftriebmaterial überhaupt handelt, ist das Verfahren etwas 
anders als in unserem Fall, wo wir ein bestimmtes Object von ungefähr be- 
kannter Grösse zu sammeln haben. CoRi combinirt auf einmal blos je zwei 
Siebe, von welchen das äussere stets mit der Gaze von der feinsten Nmnmer 
überspannt ist. Die Thiere, welche sich in diesem sammeln, müssen zum 
weiteren Sortiren mittels weiter Pipette immer wieder in ein neues Siebpaar 
übertragen werden (p. 307). Einfacher und schonender wäre es, die noth- 
wendige Anzahl von Sieben alle auf einmal (meist genügt ein Satz von 5 
Nummern, successive kürzeren Sieben mit weiteren Maschen) ineinander zu 
stecken. Bei der Dünne des Glases, aus welchem die zu den Sieben gebrauch- 
ten Röhren gemacht werden können, müsste deshalb auch das äusserste nicht 
besonders gross sein. Ich meinerseits verfahre in der weiter uüten vorgeschla- 
genen Weise. — Fertige Auftriebsiebchen nach CoRi bekommt man bei Dr. 
G. Grübler & Co. (Leipzig, Bayersche Strasse 63) : ein Siebchen gebrauchsfertig 
in 2 Grössen für 40, beziehungsweise 30 Pfg., einen grossen Satz mit 9 Sieb- 
chen für Mk. 2*50, einen kleinen von 5 Nummern für Mk. 1*80. — Seidenbeutel- 
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chen ein Ende mit „Seidenbenteltuch-Mehlgaze" (Müller-Gaze) über- 
spannt ist; das Sieb mit den weiteren Maschen wird in das mit den enge- 
ren hineingeschoben. Das innere Sieb hält Gegenstände, welche grösser 
sind als dieUntersuchnng^sobjecte, znriick, das üussere dagegen entfernt 
die kleineren, indem es sie mit der Flüssigkeit dnrchlanfen läset. 

Die Flüssigkeit (raeiBt wohl Wasser) mit dem Untersuchnngnmat^Tial 
giesst man in der Weise durch das Doppelsieh, dass man letzteres mindestens 
so tief in ein grüsaeres Oefäsa mit dem betreffenden Medium hineinhält, dass 
die vom äusseren Sieb zurückgehaltenen Objecto nicht trocken werden. Hat 
man bereits genog Objecte im Suiseren Sieh, so nimmt man das innere, ohne 
das äussere aus der Flüssigkeit herauszuheben, weg und gehüpft vom Mate- 
rial ao viel als nothwenflig mit einer weiten Pipette in das kleine Gefäsa. 
Will man aber das Ganze zur Untersuchung benutzen nnd nichts davon ver- 
lieren, Bo steckt man das Sieh, bevor mau es herausheht, in eine Glasdoae, 
wo sein nnteres Ende gerade und tief genug hineingeht, indem man die Doae 
in der Flüssigkeit von aussen auf das Sieb schiebt. 

Ich benutze in der Regel die in Figur 1 halb schematisch dargestellte 
Einrichtung von Siebcylindern, womit man sehr rasch zum Ziele kommt. 

Figur 1 A ist ein grösaeres Glasgefäas mit einem Abflnsarohr r in der 
Hühe, dass der Boden sowohl des äusseren weiteren Siebcjlinders «.', als anch 
des engeren inneren e constant unter Wasser bleibt. Vor dem Eingiessen des 
Wassers mit dem Unterauchnngamaterial in den Cylinder e wird das Gefäss a 
mit Wasser (Seewasser) gefüllt, Der äussere Siebejljoder w steht am Boden 
des Gei^ssea a auf einem soliden Drahtdrcifuas. Der innere Siebcylinder f, 
welcher beqnem in w hineingesteckt werden kann, reicht nicht hia znm Boden 
des letzteren, sondern wird durch einen Drahte oder Eautachukring vor dem 
Eingleiten in w verhindert und in einer beliebigen Höhe gehalten. Beide Sieb- 
cylinder bestehen aus zwei RöhrenstUcken, von welchen das nntere Vi oder 1 cm 

tuch-Mehlgaze, welche in der Mikrotechmk auch anderweitig vielfache Ver- 
wendung finden kann, liefert in vorzüglicher Qualität die Firma Dutudr & Co. 
in Thal, Canton St. Gallen *!ie Inhrt H >ummpm die gröbste ist No. 0000, 
die feinste No. 20. Eine grossere Reihe lon Sieben stelle ich mir aus den 
folgenden Nummern zusammen No 0000 mit (im Durchschnitt nnd in run- 
den Zahlen ausgedrückt) 300 |i dicken Fftden m i2oO [i Entfernung von ein- 
ander (Preis Fr. 4-40 pro Meter bei 102 cra Breite) No. 00 mit 150 p, dicken 
Fftden in 650 |j Entfernung (Fr 4 "0) No 1 mit 120 |i dicken Fäden in 400 
ti, Entfernung (Fr. 505), No 4 \on 120 |i Fadendicke und 300 |l Maschen- 
weite (Fr. 5-65), No. 8 von 100 resp JOO |i (Fr b aO), No, 10 von 80, resp. 
150 [i (Fr. 775), No. 14 von oO resp 120 ]■, rFr 10 85), So. 16 von 80, resp. 
100 (1 (Fr. 13), No, 20 von 80 resp 70 |i in der einen, 80 |i, in der anderen 
Richtung (Fr. 18-10). In dieser Beihe sind die verschiedenen Maschenweiten 
gieichmfissiger abgestuft, als in der von Cum ([1] ji. 306| vorgeschlagenen 
(No. 000, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 20). Zu einem kleinen, aber beinahe 

0000, 1, a, U und 20. 
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da» obere 5 oder 8 cm lang ist. Dan untere Ende der längeren StUoke ist mit 
der nßthigen Nommer von Mütlergaze (n in Figur I) überBpannt, und das 
kürzere Stllck nachträglich angeklebt. (Die entsprechenden Kanten sind platt 
abgeachliffen nnd passen genau aufeinander. Ich yerbinde »ie mit einander 
darch einen etwa 1 em breiten Streifen starken Tiille, welchen ich mit Cbrom- 
gelatine von aussen rund herum auf dag Glas klebe.) Der obere nnd der 
untere Rand von beiden Piebeylindem ist in der Weise abgeschliffen, daes sie 
in eine eingeBchliffene Ringfurche je einer Sjiiegelglaascheibe hineinpassen, 
wodurch ein luftdichter Verschluss bewirkt wird (Dbckelacheibe d in A nnd 
Bodenscheibe b in C). 

Man braucht blos die luftdicht BclilieBBende DeckeUcheihe des betreffenden 
Siebcylinders aufzulegen (der gräBseren Sicherheit wegen beschmiere man 
die Bingfurche mit etwa« Vaselin) and man kann ihn sammt der tlber dem 




Dimennioi 



I (ungefähr i nutUiL Grüme i'-s Uemeren 
iir HobiMhneider hat gioh nicht gtnan an du anBOBebenon 
a gehalten) A der Apparat zcuanuDfliigeBEvlIt mit Deokd 
Bcliaibe (i anstatt dan AnaBt.i Tnchlent B— C der mnBre (engere) Cjlinder 
(anfsLin Bo lengtheiij« 6 gmlPllt n Nuean dc'» W h f» L r Hiinm 

EWi<ichi^n dpm Disphragnin von Hall»i^azB and 1 

res OelBaa mit Ahfloüirohr r k KantBeliDlirmg L 

cyhnder v Ofetnll (MetRlldrfitaaii) Ir Wand I r 

- ceTheddarBesteUf) ti.knopf-ii ~ 



,Bite dpsTuphtere 



•iR 



^etzd^allh^agma beflndlithen Fluasigkeitasänle in iLe Höhe heben und trana- i 
porüren, tihne daes '■in Tropfen Flüssigkeit henusrinnt einerlei, ob die 1 
Fltisaigkeitssiiuie mehrere Centimeter oder blos einige Millimeter hoch ii 
nnd nenn ancb die Maschen der fiaze ziemlich wtit sind (z B 1' 4 nu 
wie bei ^r 0000 der Dmunit sehen Müllergaze ja sogar noch weiter) ] 
versteht sieh wohl von selbst, dass man dabei den Uriinder lieber möglichst j 
senkrecht halten soll, indessen braucht man beim Transportiren gar nieht beson- 
ders ängstlich an sein, denn wenn man auch den Cylinder bis an einer 
wissen Grenze nach der einen oder der anderen Seite neigt, so flieasl du ] 
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Wasser doch nicht heraus. Stellt man andererseits den Cylinder auf die eben- 
falls luftdicht schliesaende Bodenscheibe (wie in C), bo kann mna die Deckel- 
scheiliR entfernen, ohne daea die Flüssigkeit durch das Netz in den nnteren, 
mit Luft gefüllten Baum x hinunterfli essen würde. Dadurch wird es über- 
flüsaig, den Inhalt des Siebeylinders vor dem Bearbeiten noch in ein anderes 
QefBsa ea übertragen^. 

Bei B in Figur 1 ist ein Trichter- Ansatz zum bequemeren Bingiessen des 
Waflsers in die Siehcjlinder abgebildet. Bei dieser Einrichtung ist er nicht un- 
umgänglich notbwendig, wohl aber bei der gleich zu beschreibenden Siebsäule, 
welche in Figur 2 abgebildet ist. Er besteht aus einer Spiegelglas scbeibe e(7(, 
welche auf der unteren Fläche zwei concen tri sehe eingeschliffene Ringfurchen 
trügt, damit sie sowohl auf den engeren Cylinder i?, als auch auf den weiteren 
w aufgelegt werden kann und auf beiden luftdicht schliesst. In der Mitte 
der Scheibe befindet sieh ein kreisförmiges Loch von etwa 2 oder 3 cm Durch- 
messer, welches oben mit Summer 0000 der Miillergaze überspannt ist. Dar- 
über ist ein Glastrichter tr aufgekittet, dessen unteres Ende ao weit abge- 
tragen and abgeschliffen ist, dass seine untere Mündung gerade auf das Loch 
in der Scheibe seh pasat. An die innere Wandflä^he des Trichters ist ein etwa 
Vi cm breiter Spiegelglasring ri einige Centimeter über der Scheibe «cA in 
genau horizontaler Lage befestigt. Auf diesen Hing passt eine herausnehm- 
bare starke, etwa 1 cm dicke Spiegelglasscbeibe mit Knopf ftn zum Fassen 
und bewirkt ebenfalls einen lul'tdichten Verschluss. Die Verscblussplatte « 
sammt dem Ring ri kann indessen hier auch fehlen; unnrngängiich notb- 
wendig ist sie aber bei der Siebsäulc in Figur 2. 

Man halte sich Siebcylinder mit fl oder wenigstens 5 Nummern von 
Mällergaze vorräthig (a. die von mir empfohlenen Nummern in der Anmerkung 
zn Seite 313). Falls man in die Lage kommt, sogar so kleine Organismen 
sammeln zu müssen, die von den Maschen der feinsten Müllergaze (No, 20 
der DiiFODB'Bchen Seidenbeute Ituchgaze, mit 70-80 [i weiten Maschen in trocke- 
nem, aber kaum 50 ji weiten im durchfeuchteten Zustande, wo die Fäden 
etwas quellen) durchgelassen werden, ao mnss der äussere Cylinder mit ge- 
härtetem Filterpapier (geliefert von Schleicher & Schüll in Düren, Rhein- 
land), und aussen noch mit Mflllerga^e, damit das Papier nicht durehreisst, 
fest überspannt werden. Ich benutze zwei Ponnatfe von Siebcylindern, nämlich 
solche mit inneren Cylindern von 4'/ä und von 2^/ä cm innerem Durchmesser, 

^) Natürlich kann mau auch die Fizirungsflüasigkeit, wenn man das 
Material nicht mehr lebend untersuchen will, vorsichtig hinzngiesseu, den 
Inhalt des Cylindera sogar urarilhren und auch die folgenden Manipulationen 
i demselben vornehmen, wie es im nächsten Abschnitt auseinandergesetzt 
werden soll. So kann man eine verhältnissmäasig grosse M^nge von Äuf- 
triebmaterial mit einem noch geringeren Aufwand von Reagentien als nach 
den Cosi'schen Vorschlägen ([I] p. 307-308) verarbeiten, da ja auch die im 
Sieb mitgenommene Wassermenge beliebig klein genommen werden kann, 
indem mau die Deckelscheibe erat dann aufzulegen braucht, wenn der Sieb- 
cylinder schon so weit aus dem Gefitss a (in A Figur 1) herausgehoben ist, 
dasB die Objecte eben noch unter Wasser sind. 
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erstere aus 3, letztere aus 2 mm dickem Glas, bei den oben bereits angegebenen 
Längen. 

Zum Sortiren eines gemit^chten Auftrieb- oder anderen Materials 

in Wasser muss man bei der eben beschriebenen Einrichtung natürlich 
successive verschiedene innere Siebcylinder mit zwei gleichen äusseren, 
welche entweder mit No. 20 der Müllergaze oder mit gehärtetem Fil- 
trirpapier überspannt sind, combiniren. Beim ersten Durchlaufenlassen 
des Wassers, wobei man den inneren Cylinder mit der Gaze von den 
weitesten Maschen benutzt, werden einerseits durch den letzteren die 
grössten Gegenstände zurückgehalten und gesammelt, andererseits aber 
wird das gesammte übrige Material im äusseren Cylinder in eine ge- 
ringe Flüssigkeitsmenge concentrirt. Nun legt man die Deckelscheibe 
(d in Figur 1 A) des inneren Cylinders auf (nachdem man letzteren 
eventuell etwas gehoben hat, damit man weniger Wasser mitnimmt), 
hebt ihn aus dem Gefäss und stellt ihn auf seine Bodenscheibe (b in 
Figur 1 C) bei Seite. Dann hebt man in derselben Weise den äusseren 
Cylinder (w in Figur 1 A) heraus und stellt ihn ebenfalls auf die ent- 
sprechende Bodenscheibe, welche auf einer mehrere Centimeter über 
dem Niveau des Tisches befindlichen Spiegelglasplatte liegt. Man muss 
nämlich, wenn man das Material w^eiter sortiren will, die äusseren 
Cylinder sammt ihrer Bodenplatte nach Entfernen der Deckelscheibe 
wieder aufheben und entleeren, und dieses gelingt, ohne die Boden- 
scheibe zu lüften, wodurch der Inhalt unten herausfliessen würde, leich- 
ter, wenn man den Cylinder an den Eand der Spiegelglasplatte, auf 
welcher er sanft hinweggleitet, schiebt, die Bodenscheibe, die etwas 
(Figur 1 C) hervorsteht, seitlich und von unten gleichzeitig mit dem Cy- 
linder fasst und beide gegeneinanderpresst. Vorher hat man aber in 
das Gefäss a den zweiten äusseren Cylinder w hineingestellt und in 
diesen den in der Reihe folgenden inneren e, wohin der Inhalt des 
ersten Cylinders w, den man von der Spiegelglasplatte aufheben wird, 
zum weiteren Sortiren hineinzugiessen ist. So wiederholt sich die Pro- 
cedur, bis sämmtliche inneren Cylinder der Reihe nach mit dem in 
ihnen zurückgehaltenen Material bei Seite gestellt sind und der äussere 
Cylinder blos die allerkleinste Sorte enthält. In dieser Weise wird das 
langweilige Uebertragen des Materials von eiiiem Sieb in das andere 
mittels einer weiten Pipette, wie es bei Cori's Auftriebsieben noth- 
wendig ist, vermieden und das Verfahren überhaupt sehr vereinfacht. 
Aber noch viel rascher geht das Sortiren von statten mit der in 
Figur 2 abgebildeten Siebsäule, welche ich in sämmtlichen Fällen, wo 
das Material nicht mit feinem Schlamm oder dergleichen gemengt ist, 
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streicht, luftdicht Bchliesflen. Oder aber man bestreicht die Linien, wo die 
Siebstiicke aneinanderBtossen, eo lange eie noch nicht nass sind, mit einer 
mitteldicken CelloidinlBsnng (z. B. durchtränkende LöBung II), wo- 
dmch die Vereinigung fester und das luftdichte SchlicBsen noch sicherer 
wird, ohne das Ansei nandernehmeD der SSnIe za erschweren. 

Nun wird die zur BrnmengeH teilte Säule in das Geffisa a, dessen Eand 
bloB bis zur 3[itte des obersten Siebstitckes reichen soll, damit man die Sänie 
leicht an den Flügeln h der seitlichen Fischhein schienen fassen und heraus- 
heben kann, in Wasser gesenkt, welches von unten allmählich eindringt und 
alle Luft ans den Siebatücken verdrängt. Nachdem dieses geschehen ist, legt 
man die Deckelscheibe von 00 auf, hebt die Säule aus dem GefSas und gtellt sie 
auf die Bodenscheibe des Fusastiickes f auf einer Spiegelglasplatte. Jetzt wird 
die Deckelscheihe von 00 durch den Änsatztrichter ersetzt, dessen BodenSff- 
nung mit Mttllergaze Nr. 0000 ttberspannt ist, und man füllt auch den Trich- 
ter bis zum Einge ri in Fig. 1 B mit Wasser und legt die Verschlussscheibe 
II ein. So kann man die Säule, sie wieder bei 00 fassend, ohne die Bodenscheibe 
in senkrechter Eichtung abermals aufheben, um sie zurück in das Gefass a zu 
stellen, dessen Ausflnasröhren ntin geöffnet werden. Erst jetzt giesst man 
das Wasser mit dem Material in den noch verschlossenen Trichter. Ist er 
voll — ich benutze einen Trichter von V2 Liter Capacität — , so lüftet man 
die VerscbluBSfieheibe f, und das Sieben beginnt. Sobald das Niveau des 
Wassers im Trichter bis zum Einge ri sinkt, legt man die Verschlussplatte, 
welche immer bei der Hand sein muss, wieder ein, füllt den Trichter von 
Neuem und setzt erst dann das Sieben wieder fort. Wenn das StUck I mit ge- 
härtetem Filtrirpapier überzogen ist, a» geht das Wasser so langsam durch 
die Säule, dass diese Vorsicht« maassregel nicht nothwendig ist; man hat Zeit, 
einfach naclizugi essen. Ist aber I mit nichts überzogen, so fliesst das Wasser so 
rasch durch, dass man nicht geaug aufpassen kann, um die VerschluBsacheibe" 
nicht KU spät einzulegen und die obersten Siebe nicht leer werden, die von Ihnen 
zurückgehaltenen Objecto nicht aus dem Wasser kommen zu lassen; ist dieses 
doch geschehen, so kann man die Säule nicht wieder vollständig füllen, ohne 
sie erst auseinander zu nehmen. Desshalb ist es in jedem Fall besser, ja 
allein anzuiathen, das unterste EOhrenstück I (in Figur 2) immer mit Filtrir- 
papier und Gaze zu überspannen, aber in das Filtrirpapier einige kleinere 
oder grössere Löcher zu machen, je nachdem ein langsamerer oder rascherer 
DnrchlluBs erwünscht ist. 

Mit der Siebsäulo kann man eine grosse Menge Aaftriebmaterial 
sehr rascli bewältigen. Hat man die letzte Portion in den Trichter 
gegossen, so legt man die Verschlussscheibe v im angegebenen Mo- 
ment besonders sorgfältig ein, hebt die Säule ans dem Gefilss a, 
stellt sie auf die Bodenscheibe des Fnssstückes und kann sie nun aus- 
einandernehmen. Den Trichter mit den grössten Objecten, die er ge- 
sammelt hat, stellt man auf eine mit Vaselin bestrichene Spiegelglas- 
platte und kann ihn wie die anderen Siebstiicke weiter behandeln. 
Diese werden, nachdem man den Kautschukring des betreffenden Stückes 
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nach oben abgerollt hat, mit ihrer Deckelscheibe bedeckt, einzeln ab- 
gehoben nnd, wenn sie aus einem Glasring bestehen, aaf eine Glas- 
platte, wenn sie, wie die Siebeylinder in Figur 1 aus zwei Bingen 
zusammen gekittet sind, anf die entsprechende Bodenseheibe gestellt. 
Will man im ersten Fall ihren Deckel abnehmen, so müssen sie natür- 
lich erst in eine Glasdose mit Wasser gestellt werden, im letzteren 
Falle (Figur 2) ist, ebenso wie bei den Siebcjlindem, kein besonderes 
Gefäss nöthig. Sie können, indem sie einfach auf ilirer Bodenscheibe 
stehen, geöffnet und weiterbehandelt werden. So ist der Apparat voll- 
kommener, allerdings ist er schwieriger als mit den einfachen Siob- 
stücken zu verfertigen. 

Noch schonender als die i^ 

geschilderten , aber von ; 

mehr beschi'änkter An- 
wendbarkeit ist das Ver- 
fahren, wo das Untersu- 
chungsmaterial in dem bes- 
Eer nicht mehr zu grossen 
Oei^ss, in dem es sich be- 
reits befindet, zurückbleibt 
und blos das Wasser mit- 
tels einer Pipette durch ein 
Sieb gesogen wii-d, bis die 
Obj ecte gerade noclibedeckt 
sind^. Will man diese gleich 
doli durchmustern, so sei 
das (Jefilss eine flache Glas- 
dose mit ebenem Boden , 
welche beim Durchsuchen je nachdem auf weissen oder schwarzen Grund 
(z. B. Papier) oder auf den Durchleuchter (Figur 3) zu stellen ist^, 

1) Bin solches Verfahren empfiehlt u, a. J. Levick [1] für Volvos, um 
sie in gTSsserer Anzahl zusammen zu bekommen, 

^ Eine genaue Beaclireibuug dieses auch Sclinittaucber genannten sehr 
nützlichen kleinen Apparates von Obemsteiker (2) 188G, richtiger von Eah- 
VIBE (2)1875(9. weiter unten), den sich jedermann leicht selbst lieratellen kann, 
befindet sich bei BKHREMS-KossEL-ScniEt'FKKUECKER (Bd. I p. 107), wohin wir 
den Leser verweisen, da wir hier die Beschreibung von bereits bekannten und 
»llgemein verbreiteten raikrographiachen Werltzeugen mögliohBt vermeiden 
wollen. Bei STmi.iNO ([1] p. 27) und anderen iat ein ähnlicher Apparat unter 
dem ursprünglichen, von Bäsvibr gegebenen Namen „Photophore" ange- 
führt und abgebildet. 
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Soll dagegen das Material zunächst in möglichst wenig Wasser con- 
centrirt werden, so nimmt man eine Glasdose, deren Boden gegen die 
Mitte zu kraterförmig vertieft ist. Und geht man beim Entfernen des 
Wassers etwas vorsichtig vor, damit man die Peripherie des Bodens 
nicht zu rasch trocken lege, so wird man sämmtliches Material an 
der tiefsten Stelle im Centrum versammelt finden. 

§20. 

Betäuben und Sedimentiren 
des Materials zum bequemeren Durchmustern. Ueber die Gefässe dazu. 

Weitere Methoden, um das lebende Untersuchungsmaterial an be- 
stimmten Stellen des Behälters in grösserer Menge zu sammeln, sind 
folgende. 

Erstens kann man es narkotisiren, damit die specifisch schwereren 
Organismen, welche blos ihre Activität schwebend erhielt, zu Boden 
sinken, wo sie leichter zu finden und herauszuholen sind. Oft ist dazu 
eine eigentliche Narcotisation, welche man, wenn nur möglich, über- 
haupt lieber vermeidet, gar nicht noth wendig : es genügt eine Ernie- 
drigung der Temperatur des Wasser^ i, z. B. durch Umgeben des Ge- 
fässes mit Eis, oder Einlegen von Eisstückchen in dasselbe. Nachdem 
man so die Organismen in genügender Menge in das kleine Gefäss 
vorläufig mit etwas mehr Wasser übertragen hat, braucht man es blos 
allmählich wieder auf eine höhere Temperatur zu bringen (an die 
Sonne oder im Winter in die Nähe des Ofens zu stellen), damit sich 
die Organismen von dem Boden, wo sie vielleicht in Schmutz einge- 
hüllt gewesen sind, emporheben und so gereinigt mit einer Pipette in 
ein anderes kleines Gefäss befördert werden können. Weniger vor- 
wurfsfrei ist die Betäubung durch Erhöhung der Temperatur des Was- 
sers über das Normale (nie mehr, als gerade genügt), eventuell mit 
Sauerstoffmangel verbunden. (Der ganz volle und nicht zu grosse Be- 
hälter, in welchem sich keine chlorophyllhaltigen, die übrigen mit Sauer- 
stoff versorgenden Organismen vorhanden sind, wird gut verschlossen 
und z. B. an die Sonne gestellt^.) Von anderen Betäubungsmitteln ist 
für unseren gegenwärtigen Zweck Cocain am besten. Es wird etwas 
von einer concentrirten, z. B. 20proc. Lösung (für Seethiere in Seewasser 
gelöst : s. im V. Abschn.) vorsichtig, tropfenweise unter stetem ümrüh- 



1) Dieses Verfahren ist von Levick [1] besonders für Volvox empfohlen 
worden. 

2) Ein sehr altes Verfahren, bereits von Ehrenbebg (p. XVII) bei In- 
fusorien und Rotatorien practizirt (s. weiter oben p. 49). 
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in das Wasser gegossen. Nacli den ersten Tropfen wartet man eine 
Zeit lang;, ob die Thiere nicht schon anfangen, zu Boden zu. sinken, 
man noch einen weiteren Tropfen hinzufügt. Das bereits zu Boden 
gesunkene Material wird sofort in einen kleinen Glastrichter mit ver- 
schlossener Ansflnss Öffnung übertragen, wo es sich am Ende der Aus- 
flnasröhre sammelt. Nun wii-d das Wasser aus dem Trichter bis auf 
einen geringen Kest, welcher das Material gerade bedeckt, vorsichtig 
abgegossen und frisches zugegossen. Dieses wiederholt man, bis die 
Objecte anfangen, sich zu hewegen. Dann entfernt man noch einmal 
rasch das überflüssige Wasser, hält das Ende des Trichtere in ein klei- 
nes Glasgefäss in frisches Wasser und lässt das Material hineinlaufen. 
Anstatt Cocain kann man in derselben Weise auch ChloraUiydrat 
benutzen. Nach Betäubung mit Chloroform oder Aether genügt 
es, diese aus dem flachen Gefäss, wo man sein Material durchmustern 
will, einfach von selbt verdunsten zu lassen, eventuell einigemal um- 
zurühren, damit die Thiere wieder zu sich kommen, was aber keines- 
wegs so sicher wie nach Cocain- oder Chloi-albehandlnng erfolgt^. 

Sehr oft setzt sich das Untersuchungsmateriai (z. B. Elemente von 
verschiedenen Körperflüssigkeiten) von selbst, wenn man ihm zu diesem 
Sedlmentlren (in vertical stehenden längeren ProbiiTöhren mit concavem 
Soden oder trichtei-föimigen Gefässen) Zeit lässt. Beschleunigen kann 
man es dadurch, dass man den Behälter (es giebt eigens dazu con- 
»truirte Tuben) in einen Centrifugalapparat stellt. (Sehr prak- 
tisch ist der Apparat von Littek [1] 1891.) 

Endlich kann man eine active Ansammlung mikroskopischer Thier- 
chen an einer gewissen Stelle des Behälters durch stärkeres Belichten 
von dieser hewirken, z. B. so dasa man diese Stelle directen Sonnen- 
etralilen aussetzt, das übrige Gefäss aber beschattet, z. B. mit schwar- 
zem Papier um giebt ^. 

Die dem lebenden Organismus entnommenen Elemente oder KBrper- 
theile, welche in Zusammenhang damit untersuchbar sind, werden am 
besten direct auf den Objectträger gebracht. Ohjectträger im weitesten 
Sinn nennen wir nämlich Jede Vorrichtung, welche das Untersnchunga- 

') Ganz andere Ideen leiten uns natffirlich bei jener Verwendung der 
Betftubimgamittel, welche sehr uft der Fisirung uumittelbar vorauHgehen ibush. 
Diese wird erst im V. Alisclmitt behandelt. 

^) Schon Ehbenberq (p. XVI) giebt den Bath, Infusürieu in einem Uhr- 
glas so auf eine halb weisse, halb schwarze Unterlage zu stellen, äoae die 
eine Hälfte dea Uhrglases auf den schwarzen, die andere auf den weissen 
Ornnd konune, „Meist sammeln sich die kleinereu Formen, wenn sie zahl- 
reich sind, an der Lichtaeite des Wasaerrandes im Uhrglase". 
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object in der Weise enthält oder trä^, dass es dem Mikroskop zu- 
gänglich wird. Es dort im Gesichtsfeld festzuhalten, ist auch 
die Aufgabe des Objectträgers. Wie er dazu eingerichtet sei, wird, 
soweit es die diesem Buche gesteckten Grenzen erlauben, in den näch- 
sten Paragraphen geschildert. 

Vorher aber noch ein Wort über jene kleinen Gefässe, in welchen 
das bereits in genügender Menge gesammelte Material vor der ein- 
gehenden mikroskopischen Untersuchung zu durchmustern ist. Diese 
sind natürlich am besten von reinem, weissem Glas, damit das Durch- 
mustern abwechselnd auf weissem oder schwarzem Grund, bei auffal- 
lendem oder durchfallendem Licht (z. B. über dem Durchleuchter) ge- 
schehen kann; auch seien sie so geformt, dass man dazu Lupen oder 
sogar das zusammengesetzte Mikroskop gebrauchen kann, mit einem 
Wort: sie sollen selbst als provisorische Objectträger dienen können. 
Besonders in dieser, aber auch in jeder anderen Hinsicht sind kleine 
Ulasnäpfe von der Fonn der Tuschnäpfchen (auch Embryoschalen 
genannt : ein viereckiger Glasblock mit plattgeschliffener unterer Fläche 
und mit rundem, concavem Einschliff auf der oberen) den Uhrgläsem, 
oft auch den flachen Glasdoseu, entschieden vorzuziehen^. In solchen 
Gefässen kann man die zur genaueren Untersuchung geeignetsten Exem- 
plare am besten herauswählen, sie vom anhaftenden Schmutz reini- 
gen u. s. w. 

§21. 

Verhüten von mechanischen Verletzungen des Objectes 
beim Uebertragen aoi den Objectträger. 

Vor den Vorsichtsmassregeln während der Untersuchung müssen 
die beim Uebertragen des Untersuchungsobjectes auf den Ob- 
jectträger nothwendigen Cautelen besprochen werden, und zwar erstens 



1) Sie stehen auf ihrer ebenen Basis vollkommen sicher und können 
auch zu 6 oder mehr aufeinandergestellt werden, ohne umzufallen. Sie sind 
auf einer glatten Unterlage so gleichmässig hin- und herschiebbar, dass die 
Objeete in ihnen dabei ganz unbewegt bleiben. Mit aufgeschliffener Glasplatte 
schliessen sie vollkommen gut, sind leicht zu reinigen und sehr haltbar, des- 
halb sogar billiger als Uhrgläser, welche der Mikrograph eigentlich blos zum 
Zudecken von Gegenständen benutzen sollte, wenn dazu eine Glasplatte nicht 
verwendbar ist. — RuD. Siebert (Wien, VIII/I, Aiserstrasse 19) liefert solche 
Glasnäpfe (in seinem Special - Preiscourant vom Wintersemester 1895 über 
Utensilien und Reagentien für Uroskopie, Mikroskopie etc. unter Embryo- 
schalen) mit gut passendem nmdem oder viereckigem Glasdeckel für 16 
Kreuzer das Stück. Gut gearbeitete Uhrgläser, am Boden flach geschliffen, 
kosten bei ihm etwa die Hälfte. 
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die Instminente , welche dazu dienen, selbst, zweitens der Zustand, 
in dem sie zur Anwendung kommen, drittens gewisse besondere Kunst- 
gi'iffe. Auch hier müssen einerseits mechanische Insnlte, andererseits 
das Anstrocknen des Objectes vermieden, aber auch das genane Ab- 
messen der Quantität des zu Uebertragenden (z. B. der Plüssiglteit, 
wo sich das Objeet befindet) ermöglicht werden. Leider ist die Ver- 
wendbarkeit solcher Behälter, wo' sich die Objecte unter ihren natür- 
lichen Existenzbedingungen befinden, als Objectträger hente noch sehr 
beschränkt. 

Von den bereits erwähnten Instmmenten zum Uebertragen sind 
hier die wichtigsten: die Pipette, die Dralitscblinge und der 
Federpinsel. Haai'pinsel, Spatel und Pincette sind blos fib- grössere 
oder minder verletzbare Objecte zu empfehlen. An Stelle der Pipette 
kann gelegentlich eine Spritze treten (ganz von Glas oder die Pea- 
YAz' seile Spritze). 

Die Pipette besitze eine Saug Vorrichtung (Kautsch ukkappe oder 
Stückchen von Gnmmirölire. am Oberende luftdicht vei-sclilossen), 
welche gut functionirt. (Von der aufgesogenen FIflasigkeit darf beim 
vertikalen Halten der Pipette gar nichts an ihrer Oeffnung heraus- 
treten.) Kaliber und Oeffnung richte sieh nach dem Objecte oder nach 
der Menge der zu übertragenden Flüssigkeit: eine Pipette von grossem 
Kaliber und weiter Oeffnung ist nicht gleichzeitig auch zum Ueber- 
tragen von kleinen Objecten, ausgenommen von einer grljsseren An- 
zahl auf einmal, geeignet. 

Das verjüngte Ende sei bei einer weiteren Oeffnung lilnger, bei einer 
engeren kürzer, cylindrisch ausgezogen (auf eine Oeffnung von 1 mm Durch- 
meBSer liis L cm, auf 2 mm bis 3 cm lang). Das Glas darf an der Mtlndnng 
nicht scharf sein, und diese innaa einen auf die FipettenachBe genan verticalen 
Kreis bilden. (Ein schräg abgestutztes oder schartiges Ende macht die Pi- 
pette fSr feinere Arbeiten unhranclihar.) Man halte sich immer eine giOasere 
Anzahl von verschiedenen Pipetten, die man sich leicht selbst verfertigen 
kann, vorräthig (etwa von ^/a mm weiter Mündung an). 

Wenn man irgend einen Gegenstand mit der Kpetle auf den Object- 
träger übertragen will, achte man durch gut abgemessenen Dmck an der 
Sangvorrichtmig hesondera darauf, dass man nie mehr Flüssigkeit mit auf- 
sauge, als gerade nothwendig nnd zu diesem Zwecke nie mehr Luft hin- 
ansprease (was immer vor dem Eintauchen in die rinaaigkeit geschehen 
muss), als dem Volumen des Aufzusaugenden gerade entspricht. Nur bo 
kann man es vermeiden, dass das Objeet zu hoch in der Pipette, ans dem 
cjlindrischen EndabBchnitt hinaus, emporsteige und dort an der Wand eventuell 
haften bleibe, i>der aber nach dem Objecte auch Luft mit hineindringe, wenn 
man mit dem Druck an der Saugvorriehtnng anfhürt; nur au kann mau daa 
Objeet in einem beliebig groasen Tropfen auf die gewünschte Stelle des Objeetr 
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trägers bringen. Musste man mehr Flüssigkeit mit aufsaugen, als man auf 
den Objectträger bringen will, so wartet man, indem man die Pipette in 
genau senkrechter Lage mit der Oeifnung ganz nahe (beinahe bis zur Be- 
rührung) zur Stelle, wo das Object hin soll, hält, so lange, bis es zur Mün- 
dung hinuntergesunken ist; dann lässt man das Object durch minimalen Druck 
an der Saugvorrichtung heraustreten mit nur so viel Flüssigkeit, als eben 
nothwendig. Beim langsamen Entfernen der Pipette vom Objecte muss der 
Druck so lange unverändert anhalten, bis der Zusammenhang des heraus- 
getretenen Tropfens und der Mündung der Pipette unterbrochen ist. 

Abgesehen davon, dass die Pipette ganz rein, auch von jeder 
Spur von Fett innen und aussen frei sein muss, soll man sie zum 
Uebertragen des Objectes immer in der Weise vorbereiten, dass das 
Object auch während seines Verweilens in ihr seine Lebensbedingungen 
so weit als möglich erfüllt finde. Es darf weder die Temperatur 
des natürlichen Mediums, wo das Object lebt, noch die Zusammen- 
setzung desselben durch die Pipette verändert werden. Eine Pipette, 
welche die Temperatur des Laboratoriums besitzt, würde z. B. den 
Bluttropfen, den man einem Säugethier entnimmt und auf den erwärmten 
Objectträger überträgt, zu sehr abkühlen, auch könnte dem Tropfen 
durch die trockene Pipette zu viel Wasser entzogen werden. Würde 
man sie aber andrerseits vorher mit destillirtem Wasser von der noth- 
wendigen Wäime ausspülen und dadui'ch erwärmen und befeuchten, so 
würde das destillirte Wasser den Tropfen Blut in abnormer Weise dilu- 
iren. Am besten spült man also die möglichst klein zu wählende Pi- 
pette, die man bereits erwärmt hat, mit dem ebenfalls wann gehal- 
tenen frischen Kammerwasser (Humor aqueus) oder Fruchtwasser des- 
selben Thieres aus. 

Wo es sich darum handelt, ein kleines, vielleicht unter der Lupe 
ausgesuchtes Object, welches nicht übermässig zart ist, mit mög- 
lichst wenig Flüssigkeit auf den Objectträger, der mit der nothwendigen 
Menge des erwünschten Mediums schon versehen ist, zu übertragen, 
vielleicht in den hangenden Tropfen zu bringen, ist, wie erwähnt, 
entweder der Federpinsel oder die Drahtschlinge zu empfehlen. 

Der Federpinsel, ein Lieblingsinstrument von Ehrenberg, heute in 
ganz unverdienter Weise vernachlässigt, ist namentlich bei länglichen 
oder abgeplatteten Objecten geboten. Wenn man aber mit zwei ein- 
ander entgegen wirkenden Federpinseln ai-beitet, so können auch kugelige 
Köi*per ebenso gut transportirt werden. Man verfertigt sie in ver- 
schiedener Grösse am besten selbst von Gans-, Eaben- oder (besonders 
die kleineren) von Eulenfedern mit geradem Schaft. Am geeignetsten 
sind die möglichst symmetrisch gebauten mittleren Contourfedem des 




SchwanzesCSteuerfedera), dann dii 
federa (s. s.) ei-ster Ordnung. 
3-5 cm langen Tlieil der Feder, 
vom Schaft rechts und links ii 



ScliwungfpJein li ttei und dip Deck 
Ich benutze bl s das Ende einen 
Die Aeste werden etwa 1 mm weit 
geradei Linie mit einem schalten 



Sealpell (drückend, ja nicht ziehend) übei einer ebenen Unterlage ans 
weichem Holz (Lindenliolz) durch geschnitten un 1 blos eine Anzahl an 
der Spitze je nach der erwünschten Grösse stehen gelas en Endlieh 
wird auch die äaaaerste Spitze der Feder m geiadei Iiiiie quei duiüi 
geschnitten. Die Federn müssen immer 
so gewählt and zugeschnitten werden, 
dass der Schaft keine merkliche Ver- 
dickung am Vor derrande des Pinsels bilde. 
Beim Durchsehneiden der Aeste achte 
man darauf, dass dabei ihr Zusammen- 
hang, welchen das Ineinandergreifen der 
Widerhaken ihrer Strahlen bedingt, nicht 
luiterbrochen werde, und sie überhaupt 
nicht in Unordnung geratlien. Den Feder- 
pinsel stecke ich in das gespaltene Ende 
eines weichen Holzstäbehens und binde 
ihn dort mit einem Seidenfaden fest (Figui' 
4 A). Meist sitzt er auch ohne Anbinden 
fest genug. .\ueh kann man etwas Kleb- 
wachs in den Spalt neben den Schaft des 
Pinsels beiderseits hineindräcken (Figur 
4 Aa). Sie dauern so wie so nicht lange; 
ein neuer ist aber in einer Minute fei'tig. t^BEnciBmniiHHoiEätabciionä 
üebrigens kann man sie leicht etwas lüphwoi-iis w beteBtigt. b 
dauerhafter machen dadurch, dass man ^-„,b^ oiasstsbchens gesteckt, 
sie im Wärmekaaten erwärmt und dann 

in geschmolzenes Pai'affin taucht. Allerdings büssen sie dabei etwas 
von ihrer Zartheit und Elasticitüt ein. Dieses Instrument ist eines der 
nützlichsten, zweckmässigsten und billigsten und kann in der Mlkro- 
graphie, wie wii' sehen werden, die vielfachste Verwendung finden. 
Der Federpinsel wird unter das zu übertragende Object geachoben, 
welches wegen der Weichheit, Elasticität und Dünne der nnterachobenen 
Fläche nicht verletzt werden kann. Oder aber man schwenirat es mit einem 
in geeigneter Weise znge stutzten, kleinen, weichen Haai^pinsel' auf die hori- 

') Den Pinsel sehneide ich i'ilr aulehe Zwecke in der fulgenden Weise 
xa. Bios einige wenige Haare in der Achse des Bündels (etWa ein Dutzend) 



A Fedarpinsel v 
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zontal hingehalteue Fläche des Federpinsels, ohne es indessen direct zu berühren. 
Auch während des sehr langsamen Heraushebens aus der Flüssigkeit wird 
der Haarpinsel in die Nähe des Objectes gehalten, damit es nicht eventuell 
zurückgleite. Am besten ist es aber, mit zwei Federpinseln zu manipuliren, 
die einander entgegenwirken. Am Federpinsel haftet nichts von einer wässrigen 
Flüssigkeit, und diese umgiebt auch das Object blos mit einem dünnen Mantel. 
Den üeberschuss von anderen Flüssigkeiten entfernt man einfach dadurch, 
dass man die untere Fläche des Federpinsels über Löschpapier in horizontaler 
Lage hinwegstreift. Wenn man nun die Oberfläche der Flüssigkeit auf dem 
Objectträger mit dem nach unten gehaltenen Objecte nur berührt, so ver- 
lässt dieses den Federpinsel sofort. 

Die Drahtschlingen mache man sich ebenfalls selbst in verschiedener 
Grösse von verschieden starkem Neusilberdraht oder von Platindraht, 
falls die Schlinge auch mit Medien in Berührung kommen soll, die 
Neusilber angreifen würden. Sonst ist Neusilber wegen seiner grösse- 
ren Elasticität besser; man kann davon viel dünneren Draht benutzen 
und daher auch kleinere Schlingen, die brauchbar sind, verfertigen. Die 
Schlinge für kleinere Objecte muss nämlich nicht nur eine kleinere Oeff- 
nuug haben, sondern auch von möglichst dünnem Draht sein, damit dieser 
keinen im Verhältniss zur Grösse des Objectes zu hohen und daher schwer 
passirbaren Wall bildet. — Das Ende des Drahtes wird zu einem 
Kreise gebogen und der Kreis vertical umgebogen. Die Neusilber- 
schlingen werden in das Ende eines Holzstäbchens, die Platinschlingen 
in Glasstäbchen über einer Gasflamme, wo das Glas erweicht und der 
Draht glühend gemacht wird, hineingesteckt. (Figur 4B). 

Die Drahtschlingen werden in derselben Weise wie die Federpinsel 
benutzt, nur sind sie mehr zum Uebertragen von rundlichen Objecten geeignet 
Letztere können bedeutend kleiner sein als die Oeffnung der Schlinge, die 
Adhäsion der Flüssigkeit hält sie beim Uebertragen doch fest in der Schlinge, 
so dass sie mit dem Draht gar nicht in Berührung zu kommen brauchen. 
Taucht man dagegen die Schlinge in die Flüssigkeit auf dem Objectträger, so 
fällt das Object gleich aus ihr heraus. Selbstverständlich eignen sich die Draht- 
schlingen auch zum Uebertragen von kleinen Quantitäten flüssiger oder halb- 
flüssiger Substanzen ganz besonders gut, zu diesem Zwecke werden sie ja 
anch in der Bacteriologie verwendet. 

Dem lebenden Thier werden die hier in Betracht kommenden 
Elemente am besten in der Weise entnommen, dass man das zum 



werden ganz gelassen, die übrigen so abgestutzt, dass die äussersten die 
kürzesten, dass aber auch die längsten, welche die ganz gelassenen Haare un- 
mittelbar umgeben, um 2-3 mm kürzer als diese sind. In den wenigen ganz 
gelassenen Haaren können sich auch kleine Objecte nicht mehr verwickeln, und 
erstere bilden, unterstützt von den abgestutzten, doch ein Bündel von genügen- 
der Strammheit und Elasticität. 



TJehertragen bestimmte Instrument (meist wohl Pipette, Spritze oder 
DrahtaehliLge) direct in das Organ lüneiiifiiLrt. wo sie sich natnr- 
gemäss befinden, alsa z. B. in ein BiatgefEss, in einen Lymphraum, 
n den Samenleiter, in die Korperhöhle gewisser niederer Thieve, welche 
Geschlechtsproducte uud andere Elemente enthält, und dergl. 

Wir kilunen die yerBuhiedeneu Kunstgrift'e, die dafür auf den Ter- 
acMedeneu ßebieteu der Morphologie in Gebrauch sind, nicht alle schildern, 
ern wollen bluH zwei erwähnen, die , mutatie mutandis, auch fUr andere 
Gegenstände anwendbar sind. 

Um Leukocyten in grüaserer An Kahl, als sie sieh in der, zon 
Beispiel dem doiaalen Lymphsaek des Kroschts entnoniuienen, Lymphe gewöhn- 
lich befinden, in das Geaiehtafeld zu bekommen, legt man entweder 
ae GlBekunniiem nach 2legler ([1] bei J. Arnold [2], p. 211-21^) oder 
Hullunderuiark'PUttcheii nach Aknoi.d [3] in die MckenlyinphsScke von 
Fröschen ein mid nSht die Wim de zu. 

Die Glaäkammern wende mau au, wenn es sich blus um die Demon- 
■tratiun von lebenden Ljmplizellcn haudelt, unrl die Untersuchung aio^ nicht 
über mehrere Stimden ausdehnt. Für diesen Zweck genügt es, die OkskamoKr 
6 bis 12 Stunden lang in dem Lymphaaek zu belassen: während dieser Zeit 
wandert eine genilgeride Anzahl von Lenkocyten in den capillaren Raum 
zwischen den beiden PlRttcheu der Glaskamuier ein. Für eine längere Zeit 
Bind die ErDflhrungsverhÜltnixHe der Zellen im Innereu des capillaren Baumes 
zu ungünstig, weshalb sie bald anfangen abzusterben. Die ZiEOLER'sche Glas- 
kammer wird nSmlicli in der Weise hei'gestellt, dass man zwei kleine vier- 
eckige Stückchen von eijiem dttiinen Deckgliischen au den vier Ecken mit 
einander (z. B. mit Cauadabaisam) verkittet. -~ Zur Untersuchung legt man 
die Olaakainmer eutweder zivischen Objectträger und Deckglatt in frisch ab- 
I gelassenen Humor aiiueua ein, uder man benntzt die eine Wand der Kammer 
selbst als Deckglas, nachdem man sie mit Filti'irpiipier vorsichtig abgewischt 
hat. Durch einen feinen Pinselstrich verschliesse ich die Ränder der auf dem 
Ohjecttriiger liegenden Kammer mit Ricinuaül, wodurch einerseits das Ver- 
duoBten der Lymphe verhindert, andreraeita eine genflgende Befestigang der 
'Kammer auf dem ObjecttrSger erreicht wird. 

Ist für die Untersuchung ein Ifingeres Vei-weilen im LjTnphaack noth- 
wendig, und sollen die Lym]ihzellen untei' dem Mikroskop längere Zeit hin- 
durch, etwa Tage lang, verfolgt werden, so ist die Methode von Arnold bei 
' weitem besser. Die Hollimilerplättcheu, die man nach Arnolii in die Bttcken- 
lymphsflcke einlegt, sind ü'03-0'2ö mm dick; man diu'chträukt sie vorher, 
damit die Luft aus ihnen verdrängt wird, mit frisch «bgelasaenem Humor 
' aqueuB. Man läsat sie nach Belieben Tage, Wochen oder Monate lang im 
"Ljmphsack, kann eventuell auch ihre vollständige Binheilung abwarten, vor- 
BOsgeaetzt dasa das ganze Verfuhren absolut aseptisch gewesen ist. Hat man 
darauf nicht geachtet, su entwickeln sich im Hollundermark bald massenhaft 
Bacterien, und das Pllittcheii wird unter Eiterbildung Stückchen weise aus- 
gestössea, NatUrlieh ist eine vollkommene Aacpaie ancb für die nngeatörte 
längere Üntersuchnng selbst die wichtigste Bedingung. (Alle benutzten In- 

15* 
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Strumente und Apparate müssen vorher hohen Temperaturen lange genug 
ausgesetzt gewesen sein.) - In den oberflächlichen Zellreihen der Platte 
hat sich bereits nach 6 Stunden meist eine für die Untersuchung genügende 
Anzahl von Leukocyten angesammelt; nach 24 Stunden sind sie auch in die 
tieferen Zellen vorgedrimgen , befinden sich aber in den oberflächlicheren 
schon zu gedrängt beisammen, um sich einzeln ungestört beobachten zu lassen. 
Dann muss man warten, bis ein Theil von ihnen unter dem Mikroskop wieder 
ausgewandert ist^. Auch die dünnen Coagulationsmembranen, welche sich an 
der Oberfläche der Hollunderplättchen schon nach 24 Stunden bilden und, 
leicht abgezogen, dann, auf dem Deckglas ausgebreitet, in einer feuchten 
Kammer untersucht werden können, sind ein sehr geeignetes Object, denn 
ihre Lücken enthalten zahlreiche Leukocyten. 

Auch die Vorbehandlung der Thiere, welche selbst zwar kein Ob- 
ject mikroskopischer Untersuchung sind, von denen aber gewisse Theile, 
ohne ganÄ losgetrennt zu werden, dem Mikroskop während des Lebens 
zugänglich sind, zu besprechen, würde zur Schilderung von ganz speciellen 
Methoden führen, auf welche sich dieses Buch nicht ausdehnen kann. 
Deshalb wollen wir auch hier blos eine Methode erwähnen, welche, 
wenigstens für die Wirbelthiere , einen allgemeinen Wei*th hat: ich 
meine das Curarisiren des Yersuchsthieres. Unsere erste Aufgabe ist hier 
nämlich, die Bewegungen desselben zu hindern 2, und im Curare besitzen 
wir ein werth volles Mittel, welches in geeigneter Dosis blos die moto- 
rischen Endorgane der Nerven der willkürlichen Muskulatur lähmt, 
dagegen die sensorischen Bahnen, die Muskulatur des Herzens, anfangs 
auch die respiratorischen Muskelgruppen und die glatten Muskeln in 
beinahe ungestörter Functionsföhigkeit belässt. Die Dosis der am 
besten in die Blut- oder Lymphbahn zu injicirenden Lösung ist für 
verschiedene Thiere und auch bei verschiedenen Curaresorten sehr ver- 
schieden und kann jedesmal blos durch Probiren festgestellt werden. 
(Gewöhnlich injiciit man einem mittelgrossen Frosch 0* 1-0*2 g einer 
Iprocentigen wässerigen Lösung in den Eücken-Lymphsack ; nach Ranviee 
([2b] p. 47, 459, 461 etc.) gentigt es, zwei Tropfen einer Ipromilligen 
guten Curarelösung subcutan zu injiciren.) 



1) Die Hollundermarkplättchen mit den Leukocyten kann man auch jeder 
beliebigen Fixirung, Einbettung und Tinction unterwerfen, so dass hier die 
Beobachtung der lebenden Zelle direct mit der der fixirten und tingirten ver- 
glichen werden kann. 

2) Andere Mittel dazu sind, ausser dem mechanischen Fesseln des Thieres, 
die Narcose durch Chloroform, Aether etc., bei manchen Kaltblütern die Ent- 
fernung des Gehirns, beim Froseh das Einlegen in 37-38 grädiges Wasser u. s.w. 




S22. 
Verhüten von mechcinisohen Verletzungen des Objectes unter dem 
UiluoBkop. Die Objecttrüger-Z eilen. 

Beim Erhalten der in diesem Paragraphen zu besprechenden Lebens- 
bedingangen unter dem Mikroskop spielt die zweckmässige Einrichtung 
des Objectträgers die grösste Rolle. Zunächst sollen die Wände des 
ObjecttrftgerB keinen Druck anf das Object aasüben, welcher 
es mechanisch schädigen könnte ; der Objectträger soll also eine Zelle 
von den nothwendigen Dimensionen darstellen. 

In der einfachsten und für sehr viele Objecte, namentlich bei 
kürzerer Untersnchnngsdauer, vollkommen entsprechender Weise wird 
die üelle Mos durch den Objecttrüg'er im engeren Sinne nnd das Deek- 
glas hergestellt. Die Seitenwände werden durch die einheitliche nnd 
gleiehmässige Grenzfläche des Mediums zwischen Deckglas und Object- 
träger gebildet. Die nothwendige Höhe der Zelle sichert man bis zu 
einer gewissen Grenze dadurch, dass man den Flfissigkeitstropfen gross 
genug nimmt. 

Zu einer einheitlichen , von eingeschlossenen LufCbluBen nicht nntet- 
brochenen Schichte breitet sich das Medium dann aua, wenn Deckgla« und 
ObjecttrHger vollktinimeG rein sind, der Tropfen eine einheitliche, deutlich 
convese Oberfläche heeitzt nnd man daa Deckglas, indem man es ganz hori- 
zontal hält, 80 auflegt (nicht fallen läast), dass zuerst die Mitte den Höhe- 
punkt dea TropfeuB berührt. Seitlich unter dem Deckglas hervortreten wird 
die Flüssigkeit dann nicht, wenn der Tropfen nicht zu gross, und das Deck- 
gläacben nicht zu schwer ist. (Je dünnflüssiger das Medium, ein um so 
dünneres und leichteres Deckglas erfordert esi.) 

Man braucht bios die Verdunstung des Mediums an den unbedeckten 
Grenzflächen zu verhindern, um die Dimensionen der so gewonnenen 
Zelle unverändert zu erhalten und einen naeliträglich eintretenden 
Druck auf das Object vollkommen zu vermeiden. 

Am bequemsten ist die Untersueliung natürlich in solchen Zellen. 
Auch die mögliche Dauer der Untersuchung in ihnen hängt hlos davon 
ab, inwiefern die übrigen Lebensbedingungen des Objectes erfüllt werden 
können. Leicht ist die Erhaltung der erforderlichen Temperatur, und 
vielfach auch die Versorgung mit Oxygen und das Entfernen der 

^ 1) Diese Vorsicbtsmaassregeln dea GinschluBsea , welche zu den aller- 

L elementarsten der Mikro1«chnik gehören, gelten natürlich für jedes Medium 

H nnd jedes Object, das einfach zwischen Objectträger imd Deckelglas eingelegt 

^^ werden kann. 
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Kohlensäure aus dem Medium möglich. Auch in Betreff der anwend- 
baren Vergrösserung und der Beleuchtung sind die Verhältnisse am 
günstigsten; die erstere ist blos durch die Dimensionen des Objectes 
begrenzt, da die nothwendige Schichte des Mediums blos um ein weniges 
dicker als das Object selbst sein muss. 

Erscheint es zweckmässiger, weil das Object z. B. bei grosser 
Zartheit etwas dicker ist. das Deckglas auch anderswie zu stützen, so 
kann das entweder nachträglich durch vorsichtig unterschobene oder 
durch vorher hingelegte Gegenstände geschehen. Letzteres ist dann zu 
empfehlen, wenn jede Möglichkeit des geringsten Druckes auf das Object 
ausgeschlossen werden soll. Schwer ist es aber dann, die Flüssigkeits- 
menge so zu treffen, dass sie die entstehende Zelle von grösserer Höhe 
vollkommen fülle und Luftblasen keinen Kaum lasse, andrerseits auch 
an den Rändern des Deckglases nicht hervortrete, m Deiden Fällen kann 
das Object sehr leicht in eine der Beobachtung ungünstige Lage kom- 
men, was ein Entfernen und wiederholtes Auflegen des Deckglases 
nothwendig macht. Als nachträglich unterzuschiebender stützender 
Gegenstand dient am besten ein dreieckiges ganz flaches, besonders 
an den Rändern nicht umgebogenes oder unregelmässiges Stückchen 
Cartonpapier (oder festes Schreibpapier) von etwa 2 mm Seite und 
entsprechender Dicke, welches, auf dem Objectträger liegend, mit der 
Spitze voraus vorgeschoben wird, bis die Basis des Dreiecks in eine 
Linie mit dem Deckglasrande kommt. Dabei muss man der Verschie- 
bung des Deckglases durch eine vorgehaltene Nadel ^ entgegenwirken. 
I^los einseitig sollte man das Deckglas, ausgenommen für specielle 
Zwecke, nie stützen, sondern immer so, dass es sich, überall in gleicher 
Höhe über dem Objectträger. in ganz sicherem Gleichgewicht befinde, 
also am besten an vier Punkten, in der Mitte jeder Seite (nicht an den 
Ecken), wenn das Deckglas viereckig ist. In derselben Weise kann 
man anstatt Papier ähnlich geformte Stückchen von Deckglas be- 
nutzen. Papier ist aber besser, weil ein damit unterstütztes Deckglas 
sich weniger leicht verschieben lässt. 

Ausserdem benutzt man noch Stückchen von Kopfhaar oder 
Borste, Seidenfaden oder Zwirnfaden. Tröpfchen von Paraffin 



1) Ein Spatel oder irgend ein flacher (xegeustand, welcher sonst geeigneter 
wäre, als eine Nadel, die das Deckglas blos an einem Punkt zurückhält, ist 
hier deshalb nicht zu empfehlen, weil an jenen an der Berührungslinie even- 
tuell zu viel Flüssigkeit haften und. nachdem man sie weggenommen hat, 
am Deckglasraude hervortreten kiinnte. 
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oder Wachs. Kügelchen von Klebwaelis'. Fragmente von 
Pflanzen, mit welchen das Untersuchungsobject zusammen lebt (Faden- 
algen för Infusorien. Eotatorien und dergl,), Glaswolle oder Baum- 
wolle (s. die allseitig geschlossenen Zellen weiter unten). Alle sind 
blos im Voraus zweckmilssig anzubringen. Die Tropfen und Kügekhen 
sollen gleich gross sein. Sind sie ungleich gross oder zu gross aus- 
gefallen, so druckt man auf die za grossen das Deckglas mit einer 
erhitzten Nadel etwas auf, damit sie sich mehr abflachen. 

Oft genügt indessen die aus Objecttrüger und Deckglas (mit oder 
ohne Stütze) verfertigte Zelle ohne besondere Seitenwftnde nicht, sondern 
man muss sich eine alhelti^ ^escMoHseae Zelle hauen. Am einfachsten 
bildet dann wieder der Objectträger die untere, das Deckglas die obere 
Wand. Die Seitenwände macht man: a) aus Streifen von Papier oder 
Glas (eventuell einem Ring von Papier, Glas oder Guttapercha), b) aus 
Glas- oder Baumwolle, eventuell Seidenfaden und dergl., c) aus einer 
flüssig aufgetragenen, aber bald, noch vor dem Auflegen des Deckglases, 
erstarrenden Hasse, d} aus einer flüssig oder wenigstens weich bleibenden 
Masse, welche sich aber mit dem Medium, worin sich das Obj'ect befindet, 
nicht mischt und in dieses auch nicht theilweise übertritt. 

Eine allgemeine Regel ist auch hier, dass die Seitenwände gleich 
hoch seien oder wenigstens beim Auflegen des Deckglases die gleiche 

') Zum Bereiten des Klebwachsee wurden mehrere Recepte empfohleo. 
Ich mache es gewöhnlich in der Weise, das» ich 4 Theile gelbes Wachs (das 
weisse ist zu oft gefälscht), 2 Theile venetiani scheu Terpentin fwie er im 
Handel vorkommt, ohne Alkohol zuthat, wie beim Bereiten des Fickebt- 
VöSRELEE'BGhen Yenetiani sehen Terpentins für Eingchhiss fVnssELKK [1] p. 294]) 
und 1 Theil gelbes Vaaelin in einer Porzellan schale Über oli'ener Flamme iallein 
bei nicht zn hoher Temperatur, denn sonst verdampft zu viel von den Oelen des 
Terpentins, die übrigens auch leicht entzündbar sind, und die Masse wird 
1 spröd und zu weuig klebrig) bei at<'tem Umrilhren erwärme. Die heisae 
Masse wird iu einem Farafttnofen flltrirt. Man bewahrt die Masse in einer 
Glasdose mit Deckel auf und entnimmt das nothwendige CJuantmii jedesmal mit 
Spatel oder Scalpell. Dieses wird zwischen den Fingern walzenfflnnig zu- 
sunmengeknetet, in vier gleich grosse Stücke geschnitteu und von diesen die 
KOgelchen geformt, welche in dieser Weise ziemlich gleich gross ausfallen. 

I— VossEi.KS [2] bereitet Klebwachs so, dass er ein beliebiges Quantum von 
weissem Wachs in 'einem Porzclluugefäss schmilzt and dazu unter beständigem 
Dmrahren die Hftlfte bis zwei Drittel veaetianischen Terpentins giesst. Der 
Härtegrad der Masse kann durch mehr Terpentm beliebig vermindert und 
durch mehr Wachs gesteigert werden. Von der richtigen Zusammensetzung 
überzeugt man sich schon während des Bereitens an etlichen Tropfen, die 
man auf eine Glasplatte oder in Wasser fallen l&sst. (p. 4tlS). 



I 
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Höhe bekommen. Bei a) und c) braucht die Zelle von der Flüssigkeit 
nicht ganz erfüllt sein, bei b) und d) muss sie es dagegen. Bei a) und 
c) kann die Flüssigkeit sogar so gering abgemessen sein, dass sie blos 
auf dem Deckglas hängt und den Objectträger gar nicht berührt. (Unter- 
suchung im hangenden Tropfen.) Sowohl in diesem Fall, als auch, 
wenn der Tropfen zwar auf den Objectträger kommt, aber durch das 
aufgelegte Deckglas blos abgeplattet, nicht ganz ausgebreitet wird, muss 
die Flüssigkeit eine regelmässige runde Stelle in der Mitte der Zelle 
einnehmen und im letzteren Fall mindestens so viel sein, dass sie 
Objectträger und Deckglas mit gleich grosser Fläche berührt. Der 
Vortheil einer solchen theil weisen Füllung der Zelle ist, dass sich die 
Beobachtung auf den von den Dimensionen des Gegenstandes erlaubten 
geringsten Eaum beschränken kann, einzelne Elemente näher beisammen 
bleiben und ein sich hin und her bewegendes Object leichter wieder 
in das Gesichtsfeld zu bringen ist. Sobald aber die Verdunstung inner- 
halb der Zelle die Concentration des Mediums in einer schädlichen 
Weise ändern, oder das sich zu energisch bewegende Object aus der 
Flüssigkeit heraus könnte, muss die ganze Zelle gefüllt werden. 

Ad a). Die ganz regelmässig zugeschnittenen Glas- oder Papierstreifen, 
deren nöthige Länge und Breite man genau berechnet hat, können in der 
oben erwähnten Weise auch nachträglich unter das Deckglas geschoben werden. 
Die Ringe würde ich weniger empfehlen, ausgenommen die von vornherein 
aufgeklebten Glasringe (s. weiter unten). 

Ad b). Man bringt den möglichst kleinen Tropfen auf den Objectträger 
und umgiebt ihn ringförmig mit gleichmässig ausgebreiteter feiner Baum- 
wolle in einer je nach der Dicke des Objectes dickeren oder dünneren Lage, 
ohne damit den Tropfen zu berühren. Bei richtigem Auflegen des Deckglases 
bildet sich innerhalb des Ringes eine grössere Zelle und zwischen den Fäden 
der Wolle eine Anzahl kleiner Zellen. Kleine Objecte mit rascher Bewegung 
kann man in den letzteren, wo sie zum Theil hineingerathen und isolirt 
werden, natürlich besonders leicht verfolgen, in das Gesichtsfeld immer wieder 
zurückführen. Dieses Verfahren, empfohlen von T. Bolton [1], eignet sich 
besonders für Protozoen, Rotatorien, kleine Crustaceen und dergl. Auch 
kann man ein Stückchen Müllergaze mit den weitesten Maschen oder anderes 
Zeug auf den Objectträger legen, einen Tropfen der Flüssigkeit darauf und 
so bedecken. Den zwischen den Rändern des viereckigen Gaze-Stückchens 
und dem Deckglasrand frei zu haltenden Raum füllt man vom Deckglasrande 
her mit Ricinusöl. Die so den Maschenräumen der Gaze entsprechenden 
kleinen viereckigen Zellen kann man sich in Gedanken numeriren, um die- 
selbe Stelle des Präparates leicht wieder zu finden. 

Ad c). Den viereckigen (wir ziehen diesen stets vor, da wir auch blos 
viereckige Deckgläser benutzen) oder runden (dann auf dem Drehtisch 
[s. Behrens, Kossel, Schiefferdecker p. 226, Stirling [1] p. 88, Frey [4] 
p. 156] oder mit dem Drehpinsel von Cornü [Ranvier [2b] p. 125] ge- 
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machten) Rahmen, welcher die SeitenwHade der Zelle hilden noll. kann man 
aus sehr verschiedenen Masaen verfertigeD, Die gehränchliohsten sind: irgend 
ein Lack (wie sie znm Umranden beim feuchten Einschluas henutat werden, 
a. im XIV. Abschn.) , von welchen ich einen feinen Siegellack in dicker 
Alkoholllisung (Alk. ahsolutus) allen anderen vorziehe; Canadabalsam (am 
besten eine dicke Chloroformlöaung) ; geschmolzenea Paraffin oder Wachs 
(Klebwacha). Die ersteren werden mit einem Pinsel, die Kwei letzteren mit 
einem erhitzten 8pat«l, einer warmen Pipette oder dergleichen aufgetragen 
nnd mit einer glühenden Xadel (Platinnadel) gleichmäseig dick und breit 
gemacht. (Mit einem Wachskerzchen , was auch vielfach empfohlen wurde, 
ist es viel schwerer, einen regelmässigen Rahmen zu machen). 

Ad d). Einen flüssigen Ralinien, wie ihn bereits Strk'ker [ä] p. VI. 1869 
vorschlug, mache ich meist voii Biciunsöl. (Figur 5). Er eignet sich be- 
sonders für kleine Objecte, die nicht zu dick sind, 
um die stärksten Vergrässerungen zusalassen. Ich 
mache mit einem feinen und gnten Pinsel zwei dünne 
Rahmen, den äusseren so gross, wie das Deckglas. 
(Eine gleichmKssige Dicke bekommt der Rahmen von 
selbst, wenn man den Objectträger eine Minute hori- 
zontal liegen IHsst.) Die Dicke nnd Höhe der Rah- 
men muss in der Weise hemessen sein, dass der 
Fl(iBaigkeit«tropfen, welcher in die Mitte des Raumes 
innerhalb des inneren Rahmens zn liegen kommt, 
nach dem Auflegen des Deckglases jenen, das Eici- 
nusOl aber den übrigen Raum ausfülle, ohne an 
den Rändern hervorzutreten. Der Tropfen mit dem 
Untersnehungsohject sei lieher etwas zu klein, als 
zu gross ; denn wenn er weniger vom iiineren 
Raum in Anspruch nimmt, so wird der übrig blei- 
bende vom Ricinuaöl eingenommen, und Oel und 
Untersuchungsmedinm grenzen sich doch in einer 
graden, ununterbrochenen Fläche ab. Wenn aber der 
-Tropfen im inneren Raum keinen Platz findet, ao 
tritt er beim Auflegen des Deckglases über den Oel- 
rahmen hinaus, was mehrere Sachtieile für das Object 
und für die Untei'sucbung zitr Folge haben kann. 

Kit dieser Methode habe ich verschiedene 
Gegenstände (Blut, Lymphe, Sameniliden, Proto- 
zoen etc.) zum Theil Tilge, ja eine Woche 
lang sehr bequem lebend untersuchen können. 
Die Höhe der so verfertigten Zellen kann nach 
Belieben so gering sein, dass ,rothe Blutkörper- 
chen von Säugetliieren eben noch auf ihrer 
Kante stehen, andi-ei'seits aber auch so gross, 
dass Opatiria nnd ähnliche Eiesen der Protozoenwelt bequem umher 
schwimmen, sich sogar senkrecht aufstellen können. 
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Man achte indessen darauf, dass bei Objecten, denen das Ent- 
ziehen einer geringen Menge von Wasser (z. B. dem Blut) bereits 
schädlich ist, weder der Baum für den Tropfen, noch dieser selbst 
allzu klein sei. denn das Bicinusöl entzieht eine in diesen Fällen 
schon bemerkbare Wassermenge, was besonders an den der Grenz- 
fläche nahe liegenden Elementen auffallend ist. Deshalb müssen sich 
wenigstens die mittleren Zonen des Präparats in einer solchen Ent- 
fernung vom Gel befinden, dass dessen wasserentziehende Wirkung 
nicht mehr ins Ge\\icht fällt. Eine Trübung der Grenzzone, wie 
bei manchen anderen Gelen, kommt bei Bicinusöl nicht vor, oder erst 
nach längerer Zeit. Strenge Asepsis ist natürlich auch hier Be- 
dingung einer ungestört andauernden Untersuchung von Elementen, 
die höheren Grganismen entnommen sind^. 

Einen nicht flüssigen, aber wenigstens anfangs und beim Auf- 
legen des Deckglases weichen Bahmen (einen ringförmigen Wall) kann 



^) Ganz besonders geeignet ist diese Methode zum Demonstriren von 
frischem Blut, Lymphe und überhaupt von Substanzen, die in sehr dünner 
Lage ausgebreitet, indessen weder mechanisch insnltirt, noch der Gefahr eines 
Eintrocknens ausgesetzt werden sollen. Bevor man den möglichst kleinen 
Tropfen Blut (die Gelrahmen sind natürlich entsprechend niedrig gemacht), 
den man mit einer tadellosen Pipette nach den obigen Vorsichtsmassregeln 
entnommen hat, in die Mitte des Inneren Vierecks (Figur 5) auf den Gbject- 
träger bringt, mnss man diesen anhauchen, ebenso auch das Deckglas, welches 
sofort aufzulegen ist. (Eine einfache Methode, wie man ein Deckglas auf ein 
Gbject aus geringster Entfernung und ganz horizontal niedersinken lässt, ist. 
dass man das Deckglas auf eine horizontale Unterlage von weichem Holz legt 
und die Schenkel einer spitzigen, besser nicht gerieften Pincette ganz nahe 
(etwa V4 mm weit) an den beiden Seiten des Deckglases, genau an ihrer Mitte, 
in das Holz hineinsticht und so das Glas zwischen den Schenkeln der Pincette, 
wo es eiDgeklemmt wird, aufhebt, die Pincette in senkrechter Lage auf den 
Gbjectträger stellt und ihre Schenkel erst jetzt auseinanderweichen lässt. 
(S. Figur 5>. Je nachdem man mehr oder weniger tief in das Holz stach, 
wird die Entfernung, aus welcher das Glas auf den Gbjectträger fallt, ver- 
schieden gross, wenn man will granz minimal sein). Das zu untersuchende 
Medium bildet in dieser Weise eine ganz gleichmässige, beliebig dünne, regel- 
mässig viereckige ( nach Belieben auch nmde) Schichte, welche vor Druck und 
Verdunstung voUkonunen geschützt ist. Die wasserentziehende Wirkung des 
Gelrahmens ist, wie erwähnt, längere Zeit blos in der Kandzone bemerkbar, 
wo z. B. im Säugethierblut hie und da eine Steehapfelform der rothen Blut- 
scheiben auftaucht. Weiter erstreckt sieh diese Wirkung nur sehr langsam 
und ohne Formveränderungen zu verursachen, obwohl sie nach längerer Zeit 
das ganze Präparat betreffen kann. So fand ich in einer Schiebt Säuge- 
thierblut v»)n eintm Quadratcpntimeter Fläche und etwa 10 fi Dicke nach 
einer Woche sämmtliche Blutscheiben ohne die geringste Formverandemng 
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man nach Sthickeb ([2] p. VII aus Glaserkitt machen. Auch dieser 
ist in manchei' Hinsicht sehr praktisch. 

Als nicht blos ad hoc zu sa mm angestellte, sondern besonders ver- 
fertiffte daneruiie OttjecttTäKerxellen werden, auch abg^eselien von den 
verschiedenen Thierbüchsen älterer Construction, sehr vielerlei Ein- 
richtungen benutzt. Obwohl alle, in welchen Objecte in einem flüssigen 
Medium untersucht werden, eigentlich feuchte Kammern sind, da 
sie ausser dem Druck besondej's aui'h die Verdunstung verhüten sollen, 
so wollen wir von ihnen die Eini'ichtnngen, welche hauptsächlich deJ 
Untersuchung im hangenden Tropfen oder aber ohne Deck- 
glas dienen, trennen und sie als feuchte Kammern im engeren 
Sinne besondei-s behandeln. Diese sowohl, als auch die Apparate, 
die eine künstliche Aendemng der Atmosphäre innerhalb der Zelle be- 
zwecken, die sogenannten Gaskammern, werden in den nächsten 
Paragraphen folgen. 

Die einfachsten Objectträgerzellen bestehen aus einem OUerinf, 
welcher dem Objectträger (z. B. mit Canadabalsam oder Chrom gelatine) 
aufgekittet, und dessen freier Rand mit der Ebene des Objectträgers 
genau parallel und glatt geschliffen ist. damit das Deckglas in eine 
horizontale Lage kommt, und die Zelle gut schliesst. Die Höhe des 
Glasringes ist natürlich nach der Dicke des Objectes zu bemessen, 
welche sie meist etwas übertreffen soll. Er wird am leichtesten aus 



auf die Hälfte ihres Ursprung liehen Durchmessers reducirt. Wie wenig 
dennoch der Einfluas des Bicinuaöls auf das Medium den Organismen darin 
Bchadet, «eigen folgende, zahlreichen Versuchen eutnnmmene Beispiele. Die 
Leukoeyten des Froschblutes setzten lebhafte amoeboide Bewegungen Tage 
lang unter dem Mikroskop fort. Verschiedenste Protozoen (freilebende Amoehen, 
Heliozoen, Infusorien, Flagellaten, der Cloake des Frosches entnommene 
Baiantidium, Nijctnthenis, Opalimi u. k. w.) lebten Tage lang ganz vergnügt, 
ohne die geringsten pathologischen Sr:nptome zu zeigen. Sie sammelten sich, 
besonders die Opaltna und Baiantidium, mit Vorlielie in den Ecken des 
Eahmena; sie preseten ^ich an die Grenzflüche des Oels au, glitten am 
liebsten dort hin und her und lieferten so den Beweis, da=s das Gel gar 
keinen abatussenden Reiz auf sie ausübt. Oft wurden n orter 6 grosse Opatüul 
und BalantiiliiiHi in einer kleinen Bucht des Rahmens von Gel vollkommen 
imiscblossen, so dass sie sich eben nach bewegen konnten, und doch lebten 
sie, anfangs angen schein! ich nngestiirt, bis über 24 Stunden. Auch Leuko- 
eyten sah ich auf der Gelfläcbe ungesUirt herumkriechen, wo ich sie Stunden 
Ilang verfolgen konnte. — Wie die hier beschriebene Einrichtimg als dns 
achunendate Compri'Msoriuin zu verwerthen ist, werden wir weiter unten 
mittbeilen. 
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entsprechend langen Stücken einer genügend weiten und dickwandi- 
gen Glasröhre hergestellt, deren beide Enden man parallel und glatt 
schleift. Besser sind die yiereckigen Zellen aus Spiegelglas mit run- 
der Oeffnung, welche, an der unteren Fläche mit etwas Oel bestrichen, 
auf einem Spiegelglasobjectträger, auch ohne festgekittet zu werden, 
gut genug haften. Dadurch, dass sie auseinandernehmbar sind, ist 
auch die Reinigung solcher Zellen viel leichter. 

Für viele Zwecke brauchbare Zellen stellen die Objectträger mit 
eingeschliffener Vertiefung von rundlicher oder ovaler Fonn dar. Auf 
solchen sitzt das Deckglas sicherer, als auf dem Glasring, und sie sind 
auch leichter, ohne Zurückbleiben einer Luftblase, mit Flüssigkeit zu 
füllen. Ihr weiterer Vortheil für manche Fälle, dass die Tiefe der 
Zelle gegen die Mitte zu wächst und an den Rändern minimal ist, 
wird indessen für andere Fälle zum Nachtheil, da das eingelegte Ob- 
ject, sobald es gewisse Dimensionen überschreitet, einem ungleichen 
Druck durch das Deckglas ausgesetzt ist. Deshalb hat man für die 
Beobachtung bestimmter Organismen der Vertiefung eine entsprechende 
Form gegeben und so verschiedene Arten von Glaströgen hergestellt. 
Solche sind gelegentlich erst nachträglich auf dem Objectträger aufge- 
kittet, so dass ihre Ränder höher liegen, als die obere Fläche des 
Objectträgers, was oft ein Nachtheil ist. Von den ersteren wollen 
wir einen, den Objectträger für Amphibienlarven von Fr. E. Schulze 
([2] 1866) besonders erwähnen. 

Zu einer überall gleichmässig dicken Schichte breitet sich dagegen 
die zu untersuchende Substanz in den Glaszellen von Ranvier aus: 
eine rundliche oder viereckige Stelle in der Mitte des Objectträgers 
ist von einer rinnenförmigen Vertiefung umgeben; dieser Pfeiler ist 
horizontal etwas abgeschliffen und daher niedriger als die übrige Ob- 
jectträgerfläche, so dass zwischen seiner oberen Fläche und dem Deck- 
glas ein Zwischenraum bleibt, der je nach den Dimensionen des zu unter- 
suchenden Objectes verschieden gross gemacht werden kann. Will man 
zum Beispiel Blut untersuchen, so legt man einen Tropfen, dessen 
Grösse zwischen verhältnissmässig weiten Grenzen variiren kann, in 
die Mitte des Raumes innerhalb der Rinne ; beim Auflegen des Deck- 
glases wird sich die überflüssige Blutmenge in die Rinne begeben. 
Mindestens so gross muss also der Bluttropfen sein, dass er nach 
dem Auflegen des Deckglases über den Rand des Pfeilers, bis in 
die Rinne reicht; so gross darf er aber nicht sein, dass er die Rinne 
ganz fülle. Je weniger indessen daran noch fehlt, um so weniger 



I 



— 237 — 

kann eine Concentratiou der Flüssigkeit durth Verduiisteii iiinei-lialb 
der Zeile ins Gewicht fallen '. 

Viel grössere Zellen sind die sogenannten Oltjecttiscbaquarleu, in 
welchen man verschiedene Organismen wähi'end ihrer Bewegungen be- 
obachten und viel längere Zeit in iliren nonualen Lehens Verrichtungen 
ei'lialten kann. Ein solches ist der senkrechte Trog von Väbley. Sie 
werden auf dem senkrecht gestellten Objecttisch angebi'acht, und die 
Untersucliuiig geschieht mit dem horizontal nmgeJegteu Miki'oskop. 
Den Trog von Vaelkt, den Com [2] unter dem Namen Ohjecttisch- 
aquarinm unlängst nea erfunden hat (s. g 31), kann man sich leicht 
selbst verfertigen. Die (dem Objecttische aufliegende) hintere Wand 
ist ein gewöhnlicher, eventuell etwas grösserer Objectträger, die Vorder- 
wand ein Deckglas, die Seitenwände und der Boden sind Glasstreifen, 
die man in einer beliebigen, von den Dimensionen des Objectes und 
von der anzuwendenden Vergrössening abhängigen Dicke nimmt. Oben 
kann die Zelle offen bieihen oder mit einem Deckglasstreifen bedeckt, 
dieser auch provisorisch aufgekittet werden. Das Wasser kann man 
durch eine Zu- nnd AhflussvoiTichtung, äliniich wie im folgenden § 
beschrieben, wechseln und auch für einen gehörigen Luftzutritt sorgen. 
Zweckmässig modificirt wurde der VARLEi'sche senkrechte schmale Trog 
von Jah^s Smith bereits 1841 [1]. Man stellt in der Richtung der 
Diagonale des Ti-oges ein dünnes Glastäfelchen hinein, welches das 
Lnmen des Troges in zwei gleiche, keilförmige Hälften theilt, deren 
eines sich nach oben, das andere sich nach unten gegen die Vorder- 
oder Hintenvand vei-schmälert. Durch diese Einrichtung werden die 
sehwei-ei'en Objecte in der nach unten verschmälerten, die leichteren 
in der nach oben verschmälerten HUlfte in grösster Nähe der be- 
treffenden Wand gesammelt. Da nun diese Wand für beiderlei Ob- 



1) Nach Bahvier [3b] p. 38 atellt man sich Sükhe Zellen einfach in 
der Weise selhät her, daäs man auf einem ObjecttrSger einen viereckigen, gut 
Bchliessenden Bahmen aus etwa 1 cm hreiten Spiegel glasstreif en zusammen- 
klebt und innerhalb dieses Rahmens ein viereckiges Stück ans etwas weniger 
dickem Spiegelglas von solchen Dimensionen aufklebt, dass zwischen Bahmen 
1 innerem Stück ein kleiner Zwischenraum, eine Rinne bleibt. — -Ich ziehe 
r, gleiehdiekea Spiegelglas zn nehmen und den Rahmen dnreh ÄufMtten 
1 Streifen ans Deckgla«, weiche ich je nach dem Object verschieden dick 
wähle (für BlutprBparate unter O'i mm), hilber zu machen. Zum Aufkleben 
benutze ich nicht CanadahaiHam oder venctianischen Terpentin, noch Seeleim 
ine gine der Engländer), aundern Chromgelatine, lasse aber das 
damit Zusammengeklebte mehrere Tage lang an der Sarme stehen, bevor ich 
ea mit llUasigkeiten in Berührung bringe. 
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jecte durch entsprechende Stellung des Septums die vordere sein kann, 
so wird ihre Untei-suchung sehr erleichtert^. 

Mit dazu eingerichteten Mikroskopen, z. B. dem Aqnarinmiiiikroskop 
von Fr. E. Schulze (s. Schiefferdecker [4] p. 318-320. Figur 1), ver- 
fertigt von Klönne & Müller (Berlin) und neuerdings auch von Reichert 
(Wien), kann man den Inhalt selbst grösserer Gefässe untersuchen, die 
den Lebensbedingungen der betreffenden Organismen viel besser anzu- 
passen sind. 

Endlich kann man. falls nur schwächere Vergrösserungen erwünscht 
sind, längliche grössere Organismen (kleine Fische und dergl.) auch in 
Röhren eingeschlossen untersuchen, wie man es bereits in den ältesten 
Zeiten der Mikrographie gethan hat. Für Beobachtungen mit stärkeren 
Vergrösserungen können Flüssigkeiten in Capillarröhren oder in Geiss- 
ler'sche Kammern, welche als feuchte Gaskammern, nach Reckling- 
hausen's Angaben 1865 verfei*tigt, (s. weiter unten) fiüher vielfache 
Verwendung fanden, eingeschlossen werden 2. 

Eine ganz besondere Technik erfordert dagegen die Untersuchung 
der Structurelemente von durchsichtigen Organen grösserer Thiere, 

die im Zusammenhang mit dem lebenden Organismus belassen werden 
sollen, aber in ihrer natürlichen Lage dem Mikroskop nicht zugänglich sind. 
Sie müssen also, zum Theil dui'ch operative Eingriffe, künstlich in eine 
Lage gebracht werden, die einerseits eine gehörige Beleuchtung und 
das Herantreten mit den stärkeren Linsen des Mikroskops, anderer- 



1) Um Wasser in einen so engen Raum zu bringen, wie ge- 
legentlich der VARLEY'sche Trog ist, erwähnt Harting ([1] Bd. III, p. 347, 
Anmerk.) folgenden Kunstgriff. Er bringt einen ganz dünnen und schmalen 
Glasstreifen hinein, der aber so lang sein muss, dass er, auf dem Boden 
stehend, noch 2-3 cm herausragt. „Giesst man vorsichtig auf dieses heraus- 
ragende Ende die Flüssigkeit, so läuft sie au dem Glasstreifen zum Boden 
der Höhlung herab und verdrängt die allmälig nach oben entweichende Luft. 
So lassen sich ohne sonderliche Mühe Räume füllen, die nur 3 oder 2 mm, 
ja selbst noch weniger messen". 

2) Natürlich kann man sämmtliche hier erwähnte Zellen, mit Ausnahme 
von denen mit flüssigen Seiten wänden (z. B. die Ricinusölzelle) auch zur 
Untersuchung von Organismen verwerthen, deren natürliches Medium Luft 
ist. Ist es eine mit Wasserdämpfen gesättigte Luft (bei subaerialer Lebens- 
weise), so kann es genügen, die Wände der Zelle mit Wasser zu befeuchten, 
damit sich die Atmosphäre innerhalb der Zelle mit Wasserdämpfen saturire. 
Da indessen Wassertropfen, die sich an das Unter suchungsobject anhängen 
könnten, die Beobachtung stören würden, so ist es besser, den Raum um das 
Object herum mit feuchtem Löschpapier oder Baumwolle (letztere weniger gut, 
weil sich manche Objecte in der Wolle verkriechen könnten) zu füllen. 
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'aSer aueh die Versorgung des Organs mit daii zum Weiterleben 
nottweudigeii Stoffen vom Ür^anismus selbst her und aucli ein 
Verhüten der Verdunstuug enaügUcht. Natüiiich müssen dazu in 
erster Linie die Bewegungen des Vereuch stilleres selbst ausge schlössen 
werden, was in der bei-eita erwähnten Weise geschieht. Da das ge- 
eignetste Versuchstliier in dieser Beziehung der Froscli ist, so ist die 
Mehrzahl von solchen Einrichtungen für den Frosch angepasst. Der 
gemeinsame Bestandtheil von den meisten ist ein mit Kork bele^er 
grösserer ObjecttrSgrer ; im Kork befindet sich an geeigneter Stelle 
eine mit Glas bedeckte Ueffnung, über welcher das zu uutei-suchende 
Organ befestigt wird. z. B. die aus dem Mund hervorgezogene, um- 
gelegte und zu einer dünnen Platte ausgedehnte Zunge mit kleinen 
Stecknadeln. Für stäi'kere V er gross erungen wird sie mit einem leichten 
Deckglase bedeckt. Aehnlich wird auch das mit einer Darmschlinge 
durch einen Längsschnitt in der Mitte der Axillarlinie der Bauchwand 
hervorgezogene Mesenterium behandelt. Die Lunge, welche sich durch 
einen Längsschnitt in der Achselgegend meist von selbst wie ein Brach- 
sauk hervorstülpt, wird an der dem Beobachter zugekehrten convexen 
Fläche, damit eine grössere Portion auf einmal einstellbar sei, nach 
HuLitOREN [1] durch eine Deckglasplatte, die auf einer Säule liorizontal 
befestigt und mittelst Zahn und Trieb auf und nieder zu bewegen ist, 
abgeflacht. Eine genauere Schilderung dieser Apparate, welche von 
keiner allgemeinen Anwendbarkeit in der Mikrographie sind, würde 
uns aber zu weit in die Technik der physiulugischeu Experimente 
unter dem Miki-oskop führen. 

S 23. 

Erhalten der Lebensbedingunoen des Objectee während der 

UnterBuchunB. HKBsregeln gegen die Verdunstang. Feuchte Kammer. 

Die einfachste und meist genügende Massregel gegen die \'er- 
dunstuiig dei Beobachtuugsflüssigkeit ist ein lundlchter Ventchlu^ der 
Zelle, namentlich wenn diese ganz gefüllt ist: das Deckglas muss mit 
einer geeigneten Masse umrandet werden. 

Dieaes Verachlusxmittel hat, abgeaehen davon, dass ea an der Luft 
selbst nicht verdniiaten darf und gut achlieaaen soll, drei Bedingungen zu ge- 
nflgen: eratens Butl ea sich mit der Beobachtongaflüssigkeit nicht miacheu 
nnd davon auch nicht gelilst werden; zweitens aotl ea leicht, auch ohne Ver- 
Bchiehung des Präparates anter dem Mikroskop anzubringen sein; dritteua 
soll man es leicht wieder entfernen kännen. Ein viertes Erfurderniss, duss 
es dem Yerschluaa eine grUssere Festigkeit verleihe, damit sich z, B. das 
Deckglas nicht leicht verschiebe, ist viel weniger wichtig, da es durch etwas 
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Vorsicht bei der Beobachtung, in den meisten Fällen wenigstens, überflüssig 
wird. So lose darf das Deckglas natürlich nicht liegen, dass es sich schon 
beim Bewegen des Objectträgers oder etwa während einer Untersuchung mit 
Oelimmersionssystemen durch die Cohäsion und Adhäsion des Oeltropfens beim 
Aendern der zu beobachtenden Stelle verschiebe. 

Der zweiten Bedingung können nur solche Mittel genügen, die wenigstens 
beim Auftragen flüssig sind, je dünnflüssiger um so besser in dieser Beziehung, 
mögen sie auch später eindicken oder erstarren. Letzteres darf aber nicht 
so rasch eintreten, dass die Masse nicht Zeit hat, sich etwas auszubreiten 
und in die Zwischenräume, die beim Verschliessen gefüllt werden sollen, vor- 
zudringen. So dünnflüssig darf es indessen auch nicht sein oder bleiben, 
dass es auch dort hinfliesst, wo es nicht hin soll, z. B. zu weit über den Rand 
des Deckglases, und so die Untersuchung beschränkt. Auch der dritten Be- 
dingung genügt ein flüssig bleibendes Mittel am besten; der vierten Bedin- 
gung dagegen am wenigsten, bei einer gewissen Zähigkeit jedoch auch noch 
in einem meist hinreichenden Grade. 

Die gebräuchlichsten Yerschlussmittel für die hier erörterten Fälle 
sind : a) verschiedene Gele und Paraffinum liquidum, b) Va- 
selin und ähnliche Stoffe, c) Paraffin. Wachs, Klebwachs, 
Terpentin harz und dergl. 

Die erste Bedingung erfüllen alle drei Gruppen in ganz befriedigender 
Weise. Die zweite Bedingung erfüllen die Oele am besten. Ebenso auch die 
dritte ; denn Terpentinharz oder andere Harze werden zu hart und sind schwer 
wegzukratzen, und auch Paraffin-, Wachs- oder Klebwachs-Rahmen sind nur 
dann leichter als Oelrahmen zu entfernen, wenn sie nicht gut am Glase 
kleben (wenn das Glas feucht war) und dann schliessen sie auch sehr mangel- 
haft. Am sichersten schliessen ebenfalls die Oelrahmen; weniger gut die 
von Vaselin. Auch ist Vaselin, obwohl leichter als die Gruppe c, weniger 
leicht als die Gruppe a aufzutragen. 

Einen Oelrahmen zieht man am besten mit einem feinen Haarpinsel. 
Er kann von jeder beliebigen Dicke gemacht werden, muss aber, falls 
das Untersuchungsmedium bis zu dem Deckglasrande reicht, mindestens 
so dick sein, dass der Oelstreifen eine gleichmässige, convexe Ober- 
fläche bekommt, auf welcher die Kante des Deckglases keinen Vor- 
sprung verursacht — eine Bedingung, welche in solchen Fällen jeder 
Rahmen, einerlei aus welcher Masse er besteht, erfüllen muss. Wenn 
dagegen das Untersuchungsmedium nicht bis an den Rand des Deck- 
glases reicht (z, B. weil dieses mit einer breiteren oder schmäleren 
Zone der Seitenwand der Zelle aufliegt oder aber diese nach aussen 
überragt), so genügt es, den bei einer gut gemachten Zelle blos capil- 
laren Zwischenraum zwischen Deckglas und Seitenwand der Zelle oder 
jene vom Medium nicht eingenommene äussere Zone zwischen Deck- 
glas und Objectträger mit dem Yerschlussmittel zu füllen. Ja man 
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kann eventuell diis Heiliutn aus dieser Zone erst nachträj^licii durch 
das Verschlussinittei verdrUngen. 

Den Bahmeu »on Parafflu, Wachs, KlebwacUs und der^L, die, 
mehrere Grade über üren Schmelzpunkt erwärmt, mit einem heissen 
Melallspatel oder mit einer heissen Pipette aufgetragen wei-den, ratlie 
ich hloa für solche Fälle an, wo das Decliglas mit einer ziemlich breiten 
Zone der Seit-enwand der Zelle sicher anfliegt. Solche Eahmen falten 
nämlich sehr ungleich dick aus und schliessen, wie gesagt-, meist nicht 
vollkommen, weshalb sie mit einem stark erhitzten, kloinen Spatel 
noch nachträglich zureeht gemacht werden müssen. Man biegt das 
Ende des Spatels in der Weise, dass es bei nahezu senkrechter Hal- 
tung eine nui- wenig nach unten coavexe, beinahe horizontale Fläche 
bildet, mit welcher man über den unebenen und ungleich dicken Eahmen 
hinwegfährt, wodurch er wieder schmilzt, sich glättet und gleichmässiger 
an das Glas schmiegt. Weiches Paraffin von niedrigerem Schmelz- 
pttiikt ist hier einem härtei'en von höherem Schmelzpunkt vorzuziehen. 

Besser ist es mit den Mitteln der Gruppe c blos einen Oelver- 
schluss, wo das Oel nicht über den Deckglasrand hervorragt (so bei 
der Eicinusolzelie), zu verstärken und überhaupt das Deckglas blos 
zu befestigen. Einige an entsprechenden Stfllleu mit der erhitzten 
Pipette aufgetragene kleine Tropfen genügen. Terpentinharz ver- 
dient in dieser Beziehung den Vorzug. Es muss jedoch mit einem 
erhitzten Metailinstrument, z. B. nach dem Gebrauch der Botaniker 
(8. KaoNFRi,n [1] p. 345) mit dem Metalldreieck aufgeti'opft werden, 
da eine Glaspipette das dazu nothwendige stärkere Erhitzen schlecht 
vertragen würde. 

Ebenfalls blos zum Verstärken eines anderswie gemachten VersehlnBaea 
können kier die UmTandungumittel dienen, in welchen eine hart werdende 
Kittraasse von einem sieh an der Luft verflüchtigenden Medinm gelöst iat. 
Su die alkoholische SiegellackmaBse nach Paraffin-, Wanhs- oder 
auch Oel verschluss, abei' nur unt«r der Bedingung, dasa das Oel sich nicht 
über den Deekglasrand ausbreitet. 

Weiteres über die verschiedenen Umraiidungsmittel und deren 
Anwendung beim provisorischen und definitiven Verschluss findet der 
Leser im XIV. Abschnitt. 

Eine andere Massregel gegen die Verdunstung ist, die Luft, mit 
welcher die Obeifläche der Flüssigkeit, wo sich das Untersuchungs- 
object befindet, in Berührung kommt, mit Feuchtigkeit zu satuilren. 
Dieses kann natürlich blos dann geschehen, wenn sie sich in einem 
1 der äusseren Luft abgeschlossenen Eaume, also in einer Kammer 
befindet, welche wir die feuchte Kammer im engeren Sinne nennen. 
Apithy. 18 
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Zur Sättigung der Atmosphäre der feuchten Kammer kann ent- 
weder die Verdunstung des Beobachtungsmediums selbst genügen, wenn 
der mit Dämpfen zu füllende Raum im Verhältniss zur Menge des 
Mediums sehr klein ist, so dass letzteres dadurch weder an Quantität 
noch an Qualität eine starke Verändening erleidet. Andernfalls muss 
in der feuchten Kammer eine besondere Wassermenge zu diesem Zweck 
vorhanden sein, welche von dem Untersuchungsmedium räumlich ge- 
trennt ist. Diese Wassermenge darf wieder nicht so gross sein oder 
wenigstens keine so gi'osse verdunstende Obei'fläche besitzen, dass sie 
den Raum mit Wasser übersättige, welches Wasser das Untersuchungs- 
medium aufnehmen und so eine qualitative Veränderung erleiden, an 
Concentration verlieren könnte, was unter Umständen abnorme Ver- 
hältnisse für die zu beobachtenden Elemente (z. B. rothe Blutkörper- 
chen, die in dieser Beziehung sehr empfindlich sind) schaffen würde. 

Wir unterscheiden zwei Arten von feuchten Kammern: a) für 
Untersuchungen auch ohne Deckglas, b) für Untersuchungen im han- 
genden Tropfen. Von beiden sind sehr verschiedene Formen in Gebrauch. 

Die älteste Form der feuchten Kammer, die von Recklinghausen 
[3] 1863, gehört in die erste Kategorie und wurde direct für Unter- 
suchungen ohne Deckglas empfohlen (p. 162). 

Das Princip der Einrichtung ist, dass das Objeetiv des Mikroskopes mit 
in den feuchten Raum gesteckt wird. Dies hat so viel wie gar keinen prak- 
tischen Werth, falls das Object, das sich einfach auf dem Objectträger be- 
findet, mit dem Deckglase bedeckt werden soll, denn man kann in diesem 
Fall leichter und bequemer anderswie einen Verschluss des Präparates her- 
stellen, welcher das Verdunsten des Mediums vollkommen verhindert; so ist 
z. B. bei Untersuchung von Blut oder Lymphe, für welche die feuchte Kammer 
ursprünglich bestimmt war, die Ricinusölzelle (s. p. 233-334) ganz gut, sogar 
wenn eine höhere Temperatur als die des Laboratoriums während der Unter- 
suchung constant zu erhalten ist. 

Dagegen ist bei einer Untersuchung, die die Anwendung eines Deck- 
glases nicht zulässt, wenn die Verdunstung doch vermieden werden soll, 
eine feuchte Kammer im Sinne Recklinüiiauöen's unvermeidlich. Gut ist sie 
aber auch dann nur in dem Fall, wenn man zur Beobachtung blos solche 
Objective braucht, deren Arbeitsabstand so gross ist, dass die Frontlinse nicht 
bis an die Oberfiäche der Flüssigkeit gesenkt werden muss. Die Frontlinse 
in die Flüssigkeit zu tauchen, wäre, wenn auch das System für Wasserimmer- 
sion eingerichtet ist, obwohl früher direct empfohlen, ganz ir rationell. Schon 
die geringste Bewegung der Linse oder des Objectträgers würde das Object 
aus dem Gesichtsfeld bringen, und ohne solche Bewegungen ist eine richtige 
Einstellung von vornherein unmöglich und eine genaue Beobachtimg unaus- 
führbar. Wasserdämpfe beschlagen übrigens auch eine weiter abstehende 
Frontlinse, was oft sehr stören kann, am wenigsten jedoch bei den schwäch- 
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uten VergrösseniTigeji: lUeaes (iadiireh zu verbllteu, liaaa mau (uacii Haktinü [I] 
Bd. II p. 100) mit der Froiitliiise „über die HandflfieLt streift, wobei sich einß 
gauz düime Fettauhicht auflagert", wurden wir auch nicht ratlien, da letztere 
der Beobachtung doch Eintrag thut. 

Wir sehen also, dass die RECELiHOüAUSBN'ache feuchte Kammer hlos 
bei einer Dtitersiichungs weise nothwendig ist, welche selbst lieber vermieilen 
werden soll. Wo sie nicht vermieden werden kann, ist auch nicht die nraprUng- 
liche Form von Rkcklingüauseh aniturathen. 

Er schlug nämlich vor, die fenchte Kauuaer in der Weise zu verfertigen, 
daas mau den untersten Theil eines Lampencylinders oder das obere Ende 
„von den Standgefässen für Alkohol- oder Urinprober" (Re c kl in o hausen [S] 
p. 162) in einer pausenden Länge ubnpreuge, den engen Theil des abgeepreugten 
Stückes über den unteren Theil der Mikroskop rühre (das ObjectiViystem) 
schiebe, wo er fast yoUatändig schlieBseE soll, während der untere weite Theil 
auf dem groaseu Objecttrager ruht und unten so gat abgeschlilTen ist, da«s, nach' 
dem alles vollständig eingesteilt ist, ein Oeltropfen auch hier den Abachluss 
herbeiftihrt. Ein auf die Seitenwand der so hergestellten Zelle in doppelter 
Lage gelegter benetzter Streifen von Fiiesspapier sättigt den abgesperrten 
Banin mit Fenchtigkeit. — Den Verschluss an der Mikroskoprilbre vervoll- 
ständige man durch eine rimd herumgewickelte und am Glase und am Ob- 
jectiv fest angebiuidene dünne Kautschuk! ame 11 e oder aber durch ein Stück 
dünnwandiger EautschukrOhre, so indessen, dass für das Heben und Senken 
des Tubns genug Spielraum bleibe. Auch gewisse Verschiebungen des Ob- 
jectträgera bei weiteren Einstellungen ermöglicht diese Einrichtung, sobald 
das untere Ende des Glascylindera dem Spiegelglasobjecttrüger genau auf- 
gescbliffen ist, damit er leicht darauf gleite nnd dabei der Üelverachluas nicht 
nnterbrochen werde. 

Hat man aber nicht blos mit kleineren Tropfen Tum Untersuchuugs- 
medium, sondei-n mit etwas grosseren Quantitäten zu tliun, worin sich 
die Objecte vielleicht auch frei bewegen sollen, nnd welche auf dem 
Objecttrager durch Cohäsion und Adhäsion nicht mehr in der Mitte der 
Eammei' zusammeiigehalteu werden können, so musä man zu einer spä- 
teren JHodtflcation der Hel'elinq hausen 'sehen feuchten Kammer seine Zu- 
flucht nehmen. Bei dieser bildet den unteren Theil dei' Kammer eine 
weitere Glaszelle, die, mit Flüssigkeit gefüllt, auch als kleines Aqua- 
rium dienen kann. Ein Glasring wird nämlich auf den Objecttrager 
anfgekittet und dient als Seitenwand der Zelle, und der feuchte Kaum 
wird dadurch abgespent, dass um den Glasriug ein Kautschukäi-mel 
gebunden wird, in dessen andere Oeffnung man in passender Hi)he das 
Objectiv einbindet (s. bereits 1867 bei Frkv [2]). Dadui-ch wird auch dem 
Heben und Senken des Tubus ein viel grössei-er Spielraum gegeben. 
Innerhalb des äusseren Ringes klebe ich noch einen engeren Ding 
1 derselben oder, wenn es dei- Arheitabstand des Objectivs erlaubt, 
I auch von etwas grösserei' Höhe auf den Objecttrager. Das Objeet 
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bringe icli in diesen inneren tletiälter, damit es sich nicht in die NiLlie 
der Seitenwand des feuchten Raumes begeben kann, wo es vielleicht 
nicht mehr einstellbar witre. Das Wasser, welches die ahgespen'te Ätmu- 
Sphäre mit Feuchtigkeit zu sättigen hat, giei^se ich in den Kaum zwischeu 
inuereu und Uusseren Glasriiig. Hier kann ich auch die Algen, welche, 
wie gleich geschildert werden soll . den frischen Saneiiitofi' besorgen, 
in der nothwendigen Menge anhäufen, ohne der Untersuchung Eintrag 
zu thun. 

Viel wichtiger, namentlich für feinere histologische Beahachtnn- 
gen, sind die feuchten Kammern, welche fflr Untersuchungen im hso- 
gendeu Tropfen eingerichtet sind. — Das Untersuchungs medium \ 
in Form eines Tropfens auf die Mitte des Deckglases gebracht, dieses 
vorsichtig umgekehrt und mit dem Tropfen nach unten der Zelle auf- 
gelegt, SU dass der Tropfen in das Lumen der Zelle hineinhängt, aber 
nicht bis zu ihi'em Boden reicht. Eine solche feuchte Kammer ist 
also jede gut schliessende Zelle, welche tiefer ist als der Tropfen 
dick. Je flacher der Tropfen sein kann, um so besser; einerseits weil 
dadurch die zu untersuchende Schichte um so dünner wird, und an- 
dererseits weil auch die Seitenwände der Kammer um so niedriger 
sein düi-i'en, wodurch das Object um su weniger hoch über dem Objecl- 
lisch liegt, also um su besser beleuchtet werden kann. Beides sind 
grosse Vortheile, besonders hei feinen Beobachtungen mit starken Vei"- 
gi'Össernngen. Auch sonst sind die Dimensionen der Kammer am besten 
so gering zu uehnieu, dass der liangende Tropfen die Seitenwände 
eben nur nicht berührt; dann braucht entweder gar keine Flüssigkeit 
oder nur selu' wenig ausser dem Untersuchungstropfen in der Kammer 
vorhanden zu sein. 

Die gebräuchlichsten Formen sind die feuchte Kammer von Kühne, ' 
Selenka, die feuchte Kammer mit überhJlngender Seitenwand und die 1 
modificirte KANViEK'sche Zelle. Neben diesen wollen wir eine Com- 
bination der Zelle von Kühne und Selenka, und endlich die feuchten J 
Kammern erwähnen, welche nach dem Prineip der H. L. SHrru'sehen | 
Kammer mit Flüssigkeit versehen werden. 

Die feuchte Kammer von Kükne (oder Böttcker). welche aus einem< J 
Glasring besteht, in der Mitte des Objectträgers aufgekittet, ist wei 
ger praktisch als die feuchte Kammer von Hkt.enka ([IJ p. 41), be- ^ 
stehend aus einem Ring von circa 40 mm Durchmesser und 13-20 : 
innerer Oeffnung, verfertigt aus circa 3 mm dickem Spiegelglas. Wird 
ein solcher Ring, besonders wenn er mattgeschliff'en ist, auf den Ob- 
jectträger von entsprechender Grösse mit einer Spur von BicinosSl 
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aufgedrückt, so steht er dort ,eo fest, dass er kaum zu verschieben 
ist. Da ich hier gewöhnlich viereckige Deckgläser den runden vor- 
ziehe, so benutze ich auch anstatt Ringen (inadrattsclie Splegelglas- 
lilatten iidt müdem Loch, wo das Deckglas bei gleichem Durchmesser 
der Kammer mit einer grösseren Fiadie, also sicherer aufliegt. Unter- 
sucht man in Seewasser, wie Selenkä die Echiniden-Embryonen unter- 
suchte, so genügt es, einen Tropfen zufliessen und sich unter dem 
(ilasring durch Capillai-attraction ausbreiten zu lassen, um eine Be- 
festigung und einen genügenden Verschluss herbeizuführen, denn das 
Saiz des Seewassers krystallisirt an den Berübruugsstellen mit der 
Luft aus und verhütet die Verdunstung des übrigen Wassers. Der- 
selbe Verschluss genügt hier auch für das Deckglas. Sonst ist es 
besser, auch dafür etwas Ricinusöl zu nehmen. 

Die feuchte Kammer mit Uberliani^ender Seltenwaud (nach ät;LENKA 
mit Doppelschliff) besteht aus zwei Spiegelglasplatten. Die untere 
trägt in der Mitte eine etwa 1 Va mm tiefe , ringförmige Furche, 
älmlieh wie der Objectträger für die EiuviER'sche Zelle. Die Mitte 
der oberen Platte ist durch einen sich nach unten erweiternden, mulden- 
förmigen Einschüff mit einem runden Loch versehen, welches gerade 
über die Eiäche innerhalb der kreisförmigen Rinne zu liegen kommt 
so, dass die Kammer überhangende Seitenwände erhält. Auf das Loch 
wird das Deckglas mit dem hangenden Tropfen gelegt. Für das Wasser, 
welches den Raum mit Feuchtigkeit sättigen soll, ist die ringförmige 
Rinne bestimmt. Bei der gewöhnlichstfln, käuflichen Form dieser Zellen 
ist die untere Platte quadratisch von circa 5 cm Seite, die obere kreis- 
förmig von demselben DuiTlimesser, der DurcJiraesser des inneren Um- 
kreises der Kinne und der oberen Mündung des Loches 8-12 mm. der 
des äusseren Umkreises der Rinne und der unteren Mündung des Loches 
in der Deckelplatte um etwa 8 mm mehr. Ich verwende lieber eine 
längliche Foi'm dei' untei-en Platte von etwa 9 resp. 4 cm Seite und 
eine quadratische der oberen von 4 cm Seite. Den Verschluss bewirke 
Ricinusöl in der oben geschilderten Weise. Solche Zellen haben auch 
bei Anwendung von kleineren Deckgläsern den Vortheil des ganz 
sicheren Verschlusses und einer genügenden Unverschiebharkeit auch 
ohne erhärtende Kittmassen : was allerdings heute weniger ins Ge- 
wicht iUllt als früher, wo sehr dünne und ganz ebene Deckgläser 
blos von geringeren Dimensionen zu haben waren. 

Die EAKViEK'sche Zelle wird einfach dadurcli zu einer für Unter- 
suchung im hangenden Tropfen geeigneten feuchten Kammer, dass man 
den Unterschied zwischen dem Niveau des Objectträgers innerhalb und 
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ausserhalb der Rinne grösser macht, als die Dicke des Tropfens. Man 
achte darauf, in die Rinne nicht so viel Wasser zu giessen, daas es 
über den Innenrand unter den Tropfen flieast. 

Um bei gleicher Entfernung des Deckglases von der Lichtquelle 
(Beleuchtungsapparat) Raum fHr einen grösseren Tropfen nnd dazu eine 
tiefere Rinne für das Wasser zu bekommen. 

stelle ich eine Doiiiielkaninier, indem ich die 

Zellen von KfHNt; und Selenka in der folgendijn 
Weise combinire, her. Für einen Objecttrüpcr 
englischen Formats ans Spiegelglas (ainFignrO). 
welches nicht dicker als höchstens 1' a mm -/m 
sein braucht, und ein quadratisches Deckglas (';) 
von 22 mm Seite (ein für ähnliche L'ntersuebiiiL- 
gen sehr zu empfehlendes Format) nehme ich eim- 
quadratische Spiegelglasplatte (r) von 24 niiii 
Seite und 2-4 mm Dicke mit einem kreisförmi- 
gen Loch von 18 mm Durchmesser. Dazu kommt 
ein Bing aus blos 1-3 mm dickem Spiegelglas 
(d) von 14 mm Durchmesser und 10 mm innerer 
Oeflnung, also 2 nun Breite. Viereck nnd Ring 
sind dem Objecttrilger genau aufgeschliffen, die 
unteren Flächen von ersteren (vom Viereck auch 
die obere Fläche für das Deckglas) am besten 
matt geschliffen. Diese werden mit einer Spur 
von EicinnsSl bestrichen. Nun wird zuerst der 
Spiegelglasring unter drehender Bewegung der 
Mitte des Objectträgers stark aufgedrückt, dann 
das Glasviereck so. dass um den (ilasring herum eine 2 mm breite 
Rinne, welche 1-3 mm Tiefe besitzen wird, für das Wasser entstehe. 
Das Deckglas, in der Mitte mit dem hangenden Tropfen, dessen griisster 
Durchmesser 10 mm nicht überschreite, liegt dem Viereck c mit einer 
mindestens 2 mm breiten Zone auf. Sind die Bestandtheilc dieser 
Kammer, welche sich sehr gut auch zum Beobachten der Einwirkung 
von Dämpfen, die sich aus einer Flüssigkeit in' der Rinne entwickeln' 
(z. B. Osmiumdämpfen, s. im V. Abschn.) eignet, gut gearbeitet, so' 
brauchen sie miteinander nicht dauernd verkittet zu werden: di< 
capillare Ricinus öl schichte verbindet sie fest miteinander and sichert 
einen luftdichten Verschluss. Dadurch lässt sieh die Kammer natür- 
lich viel leichter reinigen, als wenn ihre Bestandtheile dauernd ver- 
kittet wären. i 
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Die nothweüdige Feuchtigkeit in der Kammpr kann man endlich nach 
demPrincip der H. L. Smith 'sehen Kammer (H. L. S«ith [1| 18BÖ, Ref. hei 
M. SrHüLTZE [10], nnch Habting |I] Bd. ITI, p. M2) in der Weise einfach 
besorgen, ilasa man einen Objectträger etwa« seitlich vun der Mitte durch- 
bohrt (Durchmesser dea Lochea 1-2 mm), ein Glaitviereck von der oben ge- 
schilderten Beschaffenheit c, (Figur 6 hier indeasen hesHer von geringerer 
Dicke, etwa S mm und blos 10 mm innerer Oeffniing) und in der angegebenen 
Weise so auflegt, dass das Loch in die Nähe der Peripherie innerhalb der 
runden Oeffnung zu liegen komme, den Objectträger auf einen anderen, etwas 
grösseren legt und sie miteinander, am Rande dea oberen, an einigen Funkten 
mit etwas Terpentinharz verkittet. Durch Capillarattraction wird zwiachen 
beiden etwas Wasser eingesaugt. Die Verdunstung rtieaer Wasserachichte 
durch das Loch versieht die Kammer, in welcher sich das Object im hangen- 
den Tropfen befindet, für beliebige Zeit mit der nothwendigen Feuchtig- 
keit, wenn man dem capülaren Reservoir zwischen den beiden Objectträgern 
von Zeit zu Zeit (z. B. alle 2-3 Tage) etwas Wasser zusetzt. Aehnlich. 
aber, da dort die awei gleich grossen Objectträger durch Gummibänder zu- 
sammengelialten werden, weniger praktisch ist die Einrichtung von J. Dbby 
1880 [1]. 

§24. 

Erhalten der Lebensbedingungen des Objectes während der 
Unter Buchung: Zufuhr von. frischer Flüssigkeit. Circulationskammer. 

Die dritte Methode, das Eintroeknen zu verhindevu. ist die Zu- 
fuhr von neuer Flüssigkeit wiüirend der Untersuchung nacii Mass- 
gabe der Verdunstung, Diese Methode empfehle ich nur dann, wenn 
das neu zugeführte Quantum entweder blos zur Sättigung des fenehton 
Raumes mit Wasserdämpfcn dient und sich mit jener Flüssigkeit, in 
welcher sich das Object befindet, nicht mischt (also wenn sich letz- 
teres im Langenden Tropfen oder innerhalb des inneren Ringes in der 
Kammer fiir Untersuchung ohne Deckglas [p. 243] befindet), orfer 
die alte Flüssigkeit beim Zuströmen der neuen in derselben Menge 
stets weggeleitet wird. Durch die Verdunstung concentrirt sich näm- 
-lich das Untersucbungsmedium bei stetiger Zufuhr von neuen Quan- 
titäten allmählich in der Weise, dass das Object unter ganz unnatür- 
liche Verhaltnisse kommt. Ist das Medium auch nur Quellwasser, so wird 
es z. Ü. an Ealkgehalt bald so reich, dass die Organismen darin nicht . 
mehr, oder wenigstens nicht normal weiter leben können. Es müsste 
blos das und so viel zugefiihrt werden, was und wie viel die '^''Br- 
dnnstung entfernt. Führte man also auch blos destillirtes Wasser 
zu, so würde es beinahe unmöglich sein, das richtige Quantum zu 
treffen, damit das Untersuchungsmedium weder verdünnt werde noch 
eindicke. 
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1 der Benutzung der feuchten Kammer von 
EinrichtuDg derselben aU Circiilationa- 



Deshalb wilrde ich i 
H. L. Smith nur abrathen. (Ein 
kämme r siehe weiter unten.) 

Dagegen ist die Einrichtung, welche Stbabsburuer iiIb fenchte Kammer 
empfohlen hat, für viele Zwecke sehr praktisch. Man schneidet sich vier- 
eckige Zellen mit runder Oeffnung aue Läschjiapier von etwas längerer Seite 
als das anzuwendende Deckglas. Von diesen legt man so viele aufeinander, 
wie man die Zelle hoch machen will. Das Object kommt in den hangenden 
Tropfen ilher der Oeffnung, so weit vom Papier wie nur möglich. Die za 
oberat kommende Lage des Papiers dnrcbtränke ich mit BicinnBöl, die unteren 
werden mit Wasser hefenchtet aufgelegt. Dadurch, daas man von Zeit zu 
Zeit etwas Wasser den Seiten der Zelle zofliessen läsat, sättigt man den 
Innenraum mit Fenchtigkeit, ohne die Zusammen setxung des TJntersnchnngs- 
mediums eu verändern und ohne es ganz von. der äusseren Luft abznscbliessen, 
was fllT das Gedeihen mancher Culturen von Wichtigkeit ist. 

Indessen giebt es Ohject«, denen eine, wenn auch etwas Oberschüasige 
Zufuhr von steril isirtem, deatilHrtem Wasser nichts schaden kann, so ü. B. 
die Infusorien des Heuaiifgusses, welcher ja seihat mit destillirtem Wasser 
zubereitet ist, zumal da in die Zelle unter dem Mikroskop auch Hent'ragment« 1 
mit hinein gebracht werden. Eine sehr praktische Einrichtung zu diesem I 
Zwecke ist die von Rhumcleb [1] bei Untersuchungen über die Cj'stenbUdnng 1 
und Entwickelnng des Infnsoriums Colpoda benutzte. Sie kann, wie gleich 1 
gezeigt wird, mit geringer Modification anch znni stetigen, vollkommenen [ 
Wechseln einer Flflssigkeit unt«r dem Deckglase durch Verdunstenlassen der { 
alten Flüssigkeit, aber ausserhalb der Zelle, dienen. 

Bei einer gut schliessenden feuciiten Kammer ist die nachträg- 
liche Zufnhr von Flüssigkeiten gegen die Verdunstung zwar meist 
unnfithig, aber es ist oft von gr3sst«r Wichtigkeit, eine regelmässige, 
je nach der Natur der Organismen raschere oder langsiuuere Circn- 
iDtion de» Uutersuchungsmedinms während der Beobachtung aufrecht 
zu erhalten, bei welcher gerade so viel frische Flüssigkeit zuströmt, 
wie alte wegfliesst. 

Solche Einrichtungen kann man sich laicht selbst zusammen- j 
stellen. Die dazn nothwendigen Bestandtheile sind ausser dem Object- ] 
träger, welcher die Zelle fiir das Unteranchungsobject trägt: a) ein I 
ReservoirgefUss, b) ein Abflussgefäss, e) die Zuflüsse inrichtung, d) die \ 
Abflusseinrichtmig, e) die Einrichtnng, welche den Strom durch die j 
Zelle fühlt. 

In der einfachsten, jedoch für manche Zwecke, besonders füri 
kürzere Untersuchungsdauer, wo das Präparat fortwährend unter Anf-X 
sieht bleibt, genügenden Weise wird der Zu- und Abflnss bei einra'.fl 
langsamen Circolation von Alters her durch je einen Faden von Woll»! 
(Seide oder dergl.) oder Sti-eifen von Löschpapier, die in die Zelle j 
hineinragen, eventnell einfach an entgegengesetzten Seiten unter dasj 
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Deckglas geschoben werden, vermittelt. Der zuführende Faden kommt 
aus einem etwas höher stehenden GelUss, der ableitende, welcher ebenso 
dick ist, als der andere, hängt in ein tiefer stehendes hinein. Beide 
GeJUsse können anf passenden Postamenten neben dem Mikroskop, rechts 
ind links vom Objecttisch stehen, wo sie indessen bei der Beobachtung 
leicht hinderlich werden. 

Deshalb bringe ich beide anf dem Objeetträger selbst an , nnd 
möchte diese Einrichtung Stufe nobJecttrKger nennen. 

Ich klehe nämlich au8 einem gewöhnliehen Objeetträger englischen For- 
mate und zwei Spiegelglasstücken einen Objeetträger zusammen, welcher drei 
Stufen bildet. Auf der höchsten Stufe rechta steht das EeservoirgefaBH 
n Figur 7, eine aufgekle.bte böhe.re Glaszelle (wie c in Figur 6), mit einem 
Deckglas so bedeckt, dass der Faden oder der Papiers treifeu am Rande des 
Deckglases eben hineingeleitet werden kann. Auf der niedrigsten Stufe hnks 
dient; dieselbe Einrichtung als Abflussgefäss. Auf der mittleren Stufe, in 
einer maximalen (bei Benützung des CondensorH schon zu grossen) Höhe von 
8-10 mm, vom Objecttisch gerechnet, befindet sich die Zelle mit dem Unter- 
iichungsobject c. Wenn die Fäden, oder hier besser die Löschpapierstrelfen, 
or dem Deckglas and von vornherein befeuchtet in der richtigen Entfernung 
von einander anf dem Objeetträger festgelegt werden, so kann man auch 
einen (oder zwei) Eahmen von Bicinuaöl quer über sie hinweg für die Seiten- 
wände der Zelle ziehen (s. p. 233), in welche sie hineinragen, nni die Flüssig- 
keit ein- und auHzuleiten. Je breiter und dicker der Streifen, um so rascher 
der Wechsel der Flüssigkeit in der Zelle, am raschesten wenn die ganze 
Inden der Streifen gebildet^ wird. 



rechte and linke Seitenwaud i 
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Länge e Ze t also z B über Nacht kann m n nde sen d ese E n h 
tung wie erwähnt a ch n cht selbst flberlaaaen Das Reserve r würde bei 
r chtig ge vählten L tnngastre fen oder Fäden auch far 24 Sti nden genügen 
und do h wii e de We hsel der Flüssigke t n der Zell tttr sehr viele f b 
jecte n ht ?i langsam Le cht kann seh abe de Le tung (de Wolle 
wen ger als das I p er) fanz ode z n The l an g nd e n n Pm kte ver 
«topfen und dal h de ganze E nr chtung nutzlos ve den ja es konnte 
Bogar der Inhilt de Zelle wegg sogen werden und verdunsten 
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Dieser Gefahr ist die Einrichtung Ton J. af Klebckeb ([1], etwas 
verbessert durch A. Scherffel [1]) nicht ausgesetzt; bei ihr muss man 
aber mit den unbequemen zwei Gefässen (Reservoirgefäss und Abfluss- 
gefäss) an den Seiten des Mikroskops vorlieb nehmen. 

Der Boden der Zelle ist der gewöhnliche Objectträger, die Decke das 
Deckglas; die vordere und hintere Wand je ein Glasstreifen, aus einem Deck- 
glas von passender Dicke geschnitten und in der Weise aufgeklebt, dass das 
Deckglas ihnen breit genug aufliegt, jedoch vorne und hinten nicht ganz 
bis an ihren Rand reiche. Es wird nämlich hier mit zwei Tropfen von 
Terpentinharz befestigt (Scherffel), anstatt nach Klerckeb durch Gummi- 
ringe mit dem Objectträger verbunden zu werden, was einen zweiten Object- 
träger als Unterlage für den das Object eigentlich tragenden nothwendig 
machte. Die Seitenwände der Zelle bilden zwei Leinwandlappen, deren 
zurechtgeschnittene Enden nach Benetzung mit Wasser zwischen die Glas- 
streifen, wo sie gerade hineinpassen, und etwas unter das Deckglas ge- 
schoben werden. Das Object wird mit einem nicht zu grossen Tropfen Wasser 
auf den Objectträger in die Mitte zwischen den Glasleisten gebracht, damit 
das Wasser beim Bedecken mit dem horizontal gehaltenen Deckglas nicht 
zwischen diese und die obere Fläche der Seiten, die ich sehr dünn mit Ricinusöl 
bestreiche, hineinlaufe. Um die ganze Zelle zu füllen, lässt man vor dem 
Hineinschieben der Leinwandstreifen mit fein ausgezogenen Pipetten von 
beiden Seiten auf einmal gleichmässig etwas vom Untersuchungsmedium zu- 
fliessen, damit das Object von der 3Iitte nicht weggeschwemmt werde. Die 
saugenden Leinwandlappen, die die Seitenwände der Zellen bilden, stehen 
beiderseits etwa 1-2 cm lang hervor und schmiegen sich dem Objectträger 
glatt an. Sowohl der Zu- wie der Abfluss wird durch andere Leinwand- 
streifen vermittelt, die den Sauglappen aufliegen. Das andere Ende des 
Zuflussstreifens ist in die Ausflussöffnung einer aus dem Reservoirgefäss voll- 
gesogenen kleinen Heberröhre von Glas in der Weise hineingezwängt, dass das 
Wasser nur noch tropfenweise hinausfliesst. Der Abflussstreifen hängt in 
das Abflussgefäss hinein. Bei dieser Einrichtung kann man das Object, 
besonders wenn das Reservoirgefäss mit einem Niveauständer verbunden ist, 
beliebig lang ohne Gefahr des Austrocknens, aber auch ohne die einer Fort- 
schwemmung durch einen zu starken Strom stehen lassen. Letzteren kann 
man übrigens in der Weise am einfachsten unmöglich machen, dass man ein 
Stückchen Zeug von passender Fadendicke und 3Iaschenweite mit unter das 
Deckglas legt. 

Bequemer ist, falls die Circulation sehr langsam sein kann, die 
oben erwähnte Einrichtung von Rhumbler [1] mit gewissen geringen 
Modificationen. 

Die Seitenwände der Zelle bilde ich hier erst nach dem Auflegen des 
Deckglases, und zwar aus Streifen von Filtrirpapier, die befeuchtet zu- 
recht gelegt werden, und zwar erst der für die vordere und der für die 
hintere Wand. Diese sind so lang, wie das Deckglas. Der Papiers treifen, 
welcher den Verschluss der Zelle nach rechts bildet, ist so lang, wie die noch 
offen gebliebene Seite der Zelle und nur 1V2-2 mm breit. Er muss dem Deck- 
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glaarand äberall hart anliegen, höchstens wenig darunter geaehohen werden 
und deshalb sehr sorgfältig gerade zarechtge schnitten sein. Dasselbe gilt 
Ton der Schmalseite eines anderen, viel grösseren viereckigen Papierstreifens, 
die die linke Wand der Zelle zu bilden hat. Den Znfliles besorgt eine 
äusserst feine, U-förmige Capiüarröhre aus Glas. Der eine Schenkel von 
ihr ist in ein Beagensglas, das als Reservoir dient, getaucht, welches aaf 
dem Objecttisch des Mikroskops, neben der Mikrometerechraube befestigt ist; 
der andere Schenkel berührt gerade mit seiner Mündung den schmalen Lösch- 
papierstreifen rechts vom Präparat, hart am Deekglasrande. Den Ahfluss ans 
der Zelle besorgt die saugende Wirkung des grossen LoschpapierstreifeDs 
links vom Deckglase, und das Entfernen der weggesogeuen Flüssigkeit ein- 
fach die Verdunstung an der Oberfläche des grösseren Löschpapierstreifens. 
So viel Flüssigkeit wie am rechten Eande des DeckglaseH zum Präparat 
strömt, mu88 am linken Rande weggesogen werden und ausserhalb der Zelle 
verdunsten. Wie dünn die Capillarröhre einerseits und wie gross die Ver- 
donstungsfläche des grossen Papierstreifena bei der gewünschten Stromge- 
schwindigkeit, die noch keine passiven OrtBverändeningen der GegenstSnde 
unter dem Mikroskop verursacht, zn sein braucht, damit ein Gleichgewicht 
zwischen Zufluas und AhftusB, beziehungsweise Verdunstung eutstehe, stellt 
man leicht an Probezellen vor der eigentlichen Untersuchung fest. Einige 
Cubikcentimeter Fiilssigkeit im Reagensglas genügen für den nothwendigen 
Wechsel des UnteTBUcbungamediumB Tage lang. Sämmtüche Substanzen, 
welche im UnterBucbungsmedium gelöst sind, häufen sieh bei unserer Ein- 
richtung in Folge der Verdunstung nicht in der Zelle (die vordere und 
hinterß Seite ist noch durch Ricinneöl verschlossen), sondern im grossen 
Fittrirpapierstreifen ausserhalb der Zelle. Dieser füllt »ich auch mit ihnen 
allmählich, wird verstopft, saugt nicht mehr gut und rnnss deshalb von Zeit 
ao Zeit, etwa jeden Tag, durch einen neueu, mit destillirtem Wasser vorher 
befeuchteten Streifen ersetzt werden^. 

Derjenige, dem auch das ReageDsgläsuken Rhümblek's auf dem 
Objecttiach ungelegen ist, kann sich auch für Untersuchungen während 
des Lehens ohne mechanische Eingriffe des ClrcalationHlc&s1«heos be- 
dienen, welches mir besonders bei Beobachtungen, die in linderen Ab- 
schnitten dieses Buches zu erwähnen sind, gute Dienste leistete. 

Es besteht ans einem Glaakästchen (k in Figur 8), tmgefähr wie die 
H. L. SMiTH'Bche feuchte Kammer, vom englischeü oder besser etwas grösseren 
ObjecttrHgerfonnat, z. B. von fl und 4 cm Seite, für ähnliche Untersuchungen 

') EauitBi.ER liess sein UnterBUehungsmedium, sterüisirten und flltrirten 

Heuaufguss, in welchem Colpoden besonders gut gedeihen, zwar stetig zu- 

fliessen, sorgte aber für die Entfernung von derselben Menge Unt^rsnchungs- 

mediams aus der Zelle nicht, sondern überliess dies einfach dem Verdunsten 

am Deckglasrande. Ntin verdunstete natürlich blos Wasser, aber alles, wa« 

1 darin gelöst war, musste sich in der Zelle anhänfen und dort nnoatÜTliehe 

I VerhSltnisse schaffen, wobei die Beobachtungen selbst nicht mehr vorwurfs- 

h frei bleiben konnten, wenn auch die Thiere fortlebten. 
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aelir zweckmfisaige DimenBioiien, (Der HolzBclineider hat die angegebenen 
Dimensionen auch hier verändert). Daa Eästehen ist ausBeo 5 mm, im Lichten 
3 mm hoch, indem der Buden nnd der eingefalzte, abnehmbare Deckel je 
1 mm fitark Kind. Di-r Deckel besteht »we zwei genau zusammenpassenden 
Stöcken. da.i eine um ein Driltel kleiner ala das andtre. (üaa Httlck links 
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von der Linien in Figur aB ist äaVsmm, das andere 35Va nun lang.) Auf 
dem Kästchen k steht links ein kflrzerea, aber höheres viereckiges ESst^ 
eben r, das RpservoirgefHus (hier 13 mm lan^, 3G mm broit und 9 mm hoch), 
dessen Soden auf den hier mattgeechliffenen Deckel von k aufge schliff en Ist 
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nnd dort blus dnreh i;ine iiapiliare tlelHohifihte kli;lit. Das ReservoirgefSaB >■ 
(Seitenanaicht in A, obere Ansieht io B), mit einem gut achliesaenden Deckel 
bedeckt, ist durch ein Septum g in zwei ungleich grosse Theile getheilt. 
TlninitteHjar neben dem Septum befinden sich im Boden von r in der achmä- 
leren Abtheiinng 3 Lücher, ungefähr 1 mm gross und 2-3 mm weit ToneiDa,nder 
(la, 23, 3 a); der obere Band des Septums ist an entsprechenden B Stellen 
3 mm tief eingeschnitten. Einschnitte und Lücher dienen dazu, nm je ein 
Büadelchen Tun saugenden Wollfüden hindurch zu ziüheu, die durch zwei 
Löcher in der oberen Wand des Kastens k geführt werden und die Flüssig- 
keit von r dicht unter dem Deckel von k durch die Löcher Ib, 2b und 3h 
in die Zelle, wo sich das ÜuterauchungBohject befindet, leiten. In genau so 
beschaffenen Dochten strünit die Flüssigkeit von der Zelle durch die Löcher 
Ic, 9e und 3 c hinaus und in das rechte Drittel des Eaatens k hinein, 
welchea ein Septum s mit drei 1 mm tiefen Einschnitten vom Baume unter 
der Zelle z trennt und so zu dem AbfluBsgefäss ab gestaltet. Die Dochte 
verlaufen unter der Deckelplatte in Halbcanfile eingeschlossen, die jedoch in 
der Figur nicht gezeichnet eind. Diese Halbcanfile sind zu je drei in zwei 
SpiegelgiaaplSttchen von IV'i mm Dicke eingeschliffeu , welche, mit den 
Furchen nach oben und dort mattge schliffen und mit etwas Oel bestrichen, 
in pasHender Lage der Unterflttche der, Deckelplatte angepresst werden und 
durch Capillarattraction fest halten. Die Canäle für die ableitenden Dochte 
reichen bis an den rechten Band dea betreffenden GlasplKttchens und stossen 
mit ersterem an die Einschnitte des Septums a. In meinem Apparat ist die 
Capacitfit der Abflusskajnmer bis zu dem Einschnitt am Septum s so be- 
messen (2304 nun'), dass sie den Inhalt des Reservoirgefttsses i- (2448 mm') 
ganz in sich aufnehmen kann, wenn es nicht ganz bia an die Einschnitte 
des Septums g, also 6 mm buch gefDlIt ist'. (Natürlich treffen diese Zahlen 
für die veränderten Dimensionen des Holzschnittes nicht zu.) 

Zum Zu- und AhSeiteu wird, je nachdem ein rascherer oder langsamerer 
Wechsel des Mediums in der Zelle erwiluscht, bald blos ein Docht benutzt, 
wie in Figur 8B, bald zwei, wie hei der in C nnd D dargestellten Anordnung, 



') Man kann sich indessen, falls man auch das Beaervoirgefliss r hilher 
machen will (die sonstigen Dimensionen kllnnen bei diesem Format des Cir- 
cnlationskastena, ohne der Beiinemlichkeit der Untersuchung selbst Eintrag 
zu thun, nicht gut grösser genommen werden), leicht eine ungefähr doppelt 
so grosse Abflusskamnier machen dadurch, dass man durch zwei Längasepten 
und ein zweites Querseptum unter dem Septiun g blos den Raum (in B mit 
punktirten Linien angedeutet) unter der Zelle und den zuleitenden Dochten ab- 
schliesst, im übrigen aber das ganze Kästchen als Abfluaskammer benfitzt. 
Da man indessen den Deckel der Abflusskammer (rechts von der Linie a') 
leicht abheben, wozu auch der Knopf jr dient, nnd sie mit einer Pipette ent- 
leeren, das Beacrvüirgefäss dagegen nacbfllllen kann, ohne die Einstellung 
unter dem Mikruaküp zu verändern, so wird diese YergrSaserung hloa in Fällen 
nothwendig sein, wo das Präparat länger als 24 Stiuden sich selbst fiber- 
laasen werden soll. Denn ftlr 24t Stunden reicht der Inhalt des Beservoirs r 
(über 2 cm^) bei Benutzung von einem zu- und ableitenden Docht, wie in , 
Figur 8B, hin. 



— 254 — 

oder nöthigenfalls auch je drei. Die nicht gebrauchten Löcher werden ent- 
weder mit etwas Kiebwachs zugestopft oder von den Bestandtheilen der Zelle 
selbst, die man auf sie legt, verschlossen. — An dem Circulationskästchen 
können die verschiedensten Arten von Zellen augebracht werden. In A und B 
ist die auf Seite 246 (Figur 6) beschriebene combinirte Zelle zur Unter- 
suchung im hangenden Tropfen aufgelegt. Hier functioniren blos die Löcher 
Ib und Ic; 2b, 3b und 2c, 3c sind durch den auf sie gelegten inneren 
Ring i verschlossen. In C ist das Loch 1 c ganz, die Löcher 2 b und 3 b 
halb verschlossen durch die angedeutete Lage des Doppelringes dr, welcher 
zum Ausspannen von Membranen in der feuchten Kammer dient (s. weiter unten). 
In D, wo die Anordnung des doppelten Ricinusölrahmens mit dem zu unter- 
suchenden Tropfen t r vor dem Auflegen des Deckglases dargestellt ist, sind 
blos die Löcher Ib und Ic ausser Function, mit Klebwachs verstopft. 
Solche Pfropfe entfernt man wieder sehr leicht, da man den ganzen Apparat 
auseinander nehmen kann. — Hat man gute Glasschneide- und Bohr-Instra- 
meute, so kann man wohl die ganze Einrichtung selbst verfertigen. (Meine 
Apparate hat der hiesige Universitätsmechaniker F. Lutze gemacht.) 

Wo eine raschere Circulation nothwendig ist, muss die Zu- und 
Ableitung durch feine Röhren gehen, welche direct in die Zelle, deren 
Seitenwand an entgegengesetzten Punkten durchbohrt ist, münden. 
In gewissen Fällen kann zu diesem Zwecke mit einer kleinen Modi- 
tication auch jene Einrichtung der RANViER'schen Zelle dienen, welche 
sonst als Gaskammer gute Dienste leistet. Die Zu- und Ableitungs- 
rohre, welche in dem Objectträger selbst verlaufen, also nicht unge- 
legen sind, wie bei gewissen anderen Einrichtungen, müssen indessen 
hier etwas enger sein oder wenigstens enger münden als für das 
Durchströmen von Gasen. Damit nun das Object, vom Strome be- 
rührt, keine passiven Bewegungen mache, die der Untersuchung hinder- 
lich sind, oder gar aus dem Gesichtsfelde geschwemmt w^erde, muss 
die Stromrichtung abgelenkt und der Strom selbst in möglichst feine 
Stromäste zerlegt werden. Deshalb fülle ich die ringförmige Rinne, 
die den centralen Glaspfeiler umgiebt, besonders vor der Zustrom- 
mündung dicht mit feiner Wolle, und damit jede Gefahr, dass sich 
das Object aus der Zone über dem Pfeiler entfernt, ausgeschlossen 
sei, umzäume ich den Pfeiler mit einem Wall aus gehärtetem Filtrir- 
papier, indem ich einen Streifen, welcher genau bis an das Deckglas 
reichen muss. rings herum au die Seitenfläche des Pfeilers klebe und 
den etwa herausragenden Theil im Niveau der oberen Objectträgerfläche 
mit einem scharfen Rasirmesser abtrage. 

Die auf Seite 243 erwähnte feuchte Kammer mit doppeltem 
Ring für Untersuchung ohne Deckglas kann auch sehi' gut füi* eine 
raschere Circulation eingerichtet werden, indem man am äusseren Ring 
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zwei Oeffnmigeii l'iir die Zu- und Alifliissriilire iiiuclit und die Wand 
Qges zum Tlieil aus geliärtetam Filtrirpapier verfertigt, 
r besonders bei UnterHuciinngen äiei die Eutwickelung der 
HiraiUneen benutzte und sehr bequem gefundeue CircnlationHiiaiiimer ist in 
Figur 9 scbumatiach dargestbllt. Sie ist bereclineC für Beubaclituugeu mit 



. 




, dem apochromatiscjien übjectiv lU mm, welches einen reellen Arbeits abstand 
I circa 5 mm besitzt und mit CoiupeusationB-Ocular 18 dennoch eine liüiuahe 
' SOOfache Yergrüsserung gestattet, die bei ähnliclien Untersuchungen mehr als 
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gi'nug ist, weil tuau iliimil wegen iler (reriiLü:!'» optischen DiffereLzirimg 
lebeudeu Objectus meiät j^aT nicbt melii' als mit li>0-200fiiclien sieht. 

Der weaentliehBt« BeBtandtheil des Aparates ist auB einem Scheibea- 
förmigen StQck Aluminium pl vun ö mm Dicke und C cm Durchmesser ge- 
dreht, nod ist einem Spiegelgla«objectträger von 'i mm Dicke, El cm Länge 
und 4 cm Breite sehr genau aufgeschltfFen, su dass sie vermittelst einet 
capillarea RicinusSUchichte vollkommen wasserdicht darauf haftet. Ein etwa 
a mm breiter, dünner Saum s an der Seheibe erleichtert ihre Befesligung 
auf dem Objectträger durch einige Tropfen von Terpeatiiiharz th. In der 
Mitte der Scheibe beündet sich eine runde OefFnung von 1 cm DurchmeMer. 
Ära Rande derselhen stehen vier Pfeiler von 2V2 mm Hübe pfi; hinter diesen 
stehen in geringer Eiitfermmg, so dass gerade ein rUhrenförmig zuBBJumen- 
gebogener Streifen gehärteten Filtrirpapters zur Bilduug der eigentlichen 
Seitenwand der iunereu Zelle, wo sich das Object befindet, zwischen ilinen 
hineingesteckt werden kann, vier Süssere Pfeiler pfa. Die änsseren Pfeiler, 
von derselhen Höhe wie die innereu, tragen einen 2 mm breiten, dünnen 
platten Ring vun 13 mm iunerer Oefi'nung, welcher so eine horiaontale 
Stütze für das eventuell aufzulegende Iieckglas bildet, dem Hineinstecken 
der Papierwand zwischen die Pfeiler aber nicbt hinderlich ist. (Diese Ein- 
richtung kann also auch für TJntersnehungen im hangenden Tropfen, etwa 
Lei stärkerer Dnrehltiftung — s. weiter unten — benutzt werden.) Einen 
C!entinieter weit von der Wand der inneren Zelle beiludet sich die Wand 
der äusseren Zelle, ein b mm hoher, etwa 1 mm dicker Ring a r. Innerhalb 
dieses Ringes steht uoeh, etwa 2 mm weit davuu, ein dritter, ^ mm iioher, 
schwächerer Ring nw, welcher als Sicherheitswall (damit heim zufälligen 
Aufhören der Circnlatiun das Object nicht trocken bleibt) und zum ersten 
Ablenken des Zustromes dient. Die Mündung sowohl der Zuleitung zu, als 
auch der Ableitung ab (zwischen welchen in der Mitte eine den Strom ab- 
lenkende Qnerwand qw [in B] von der Hshe der Pfeiler angebracht ist! 
ist in dem äusseren Ring a r nicht seitlich, sondern mehr nach vorn ange- 
bracht, da die Leitungsrohren in dieser Richtung schräg na^h vorne beim 
Beobachten weniger hinderlich sind. Sie verlaufen inuerhulb der Scheibe ji[, 
welche zu diesem Zweck in horizontaler Richtung entsprechend durchbohrt 
ist. Der uhereu Fläche der Aluminiumscheibe ist der nutere Rand einer 
nach oben zum Hineinstecken des Objectivs gerade weit genug offenen 
- kleinen Glasglocke aufgescbliffen, welche, mit etwas Eicinnsöl bestrichen, 
zwar einen luftdichten Verschluss der Kammer bildet, imd so das Präparat 
vor Staub und Verdnnstuug, wie die RECKi.iKGUAUSüN'sche Kammer, schützC, 
aber auch fUr die Einstellung bis an den Rand der inneren Zelle eine ge- 
nügende glattfl Verschiebung des Objectträgers zulässt, Ihr unterer Rand 
ist uÄmlich hei Einstellung ouf die Mitte der inneren Zelle sowohl vuui 
äusseren Bing ar, als anch von der obereu Kante der Scheibe ■> mm weit ent- 
fernt, und grössere Excursionen als hDchsteus 5 mm in jeder Richtung von 
der Mitte aus erfordert ein Untersuchungsfeld von 1 cm Durcliniesfier nicht. 
Vor der Halsverengung der Glocke ist ein platter Kantschukring ftnw auf- 
geklebt, welcher in das Lumen hineinragt und so das Einschieben und Aus- 
ziehen des Mikniökuprohrca (dor übjectivfassung) zwar nicbt hindert, aber 
durch Anschmiegen au dasselbe doch einen hinreichenden VeTschliiss auch in 
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dieser Rielituiig Ijewirkt. — In ilcii Baum zwischen der iiaiiiereneii inDeren 
Zellenwund und dem Si che rlieitü wall sw kann man Fadeaalgen lcg;en, welche 
bei einem cuastanten Wasseruiveau von 3 mm in der Zelle vom Strom nicht 
in den Untersnchimgsranm getragen werden, wenn der Papierring etwa 5 mm 
hoch und ohen trichterförmig nach ansäen gebogen ist. — Das Wasser führe 
ich durch eine ans Eautschnk nud Glasröhren zitBammengestellte Leitung 
ans einem grüHseren OefSsä mit nur wenig Über dem Objecttkch erhöhten 
constantem WaBaerniveau zu, dag unter der Wasserleitung auf meinem Arbeits- 
tiscb steht. Der Abfluss geschieht durch eine ähnliche Leitung direet in 
den Äusgass der Wasserleitung. 

S 25. 

ErhaJten der Lebensbedingungen des Objectee 

während der Untersuchung: Zufuhr von Luft. Gaskammer. 

Vielleicht von noch grösserer Wichtigkeit als die Erneuerung 
des Untersuehungamediums ist bei länger dauernder Beobachtung die 
Zanihr von frischer Luft tu die Zelle, besonders wenn es sich um fi'ei 
lebende thierische Organismen handelt. Sobald sie vom Luftmangel zu 
leiden beginnen, versammeln sich kleinere Organismen an solchen 
Stellen der Zelle, wo diese mit der äussei'en Luft irgendwie commu- 
nicirt, also z, B. wenn das Deckglas mit keinem Verschlussmittel um- 
randet ist, an seinen Händern, wo sie der Untersnchimg, namentlich 
mit stärkeren Vergrösserungen oft unzugänglich werden'. Finden sie 
in einer gut verschlossenen Zelle keine solche Stellen, so hören ihre 
Bewegungen allmählich auf, und ihre feinere Stractur erleidet bald starke 
Teränderungen, bis sie schliesslich ganz zu Grunde gehen. 

Besondere Apparate erfordert indessen die Versorgung der Zelle 
mit frischer Luft nicht. Einmal kann, wenn eine Circulation in ihr 
stattfindet, das zuströmende Wasser selbst die frische Luft mitbringen 
und das wegströmende die Ausathmungs- und die sonstigen schädlichen 
Stoffwechselpro dn et e mitnehmen. Bei einer raschen Circulation reisst 
der Strom immer auch genug Luft mit sich, und auch wo eine lang- 
samere Zuleitung durch Dochte oder Lein wand streifen stattfindet 
(wie bei der Einrichtung von J. ap Klehckbe auf p, 250), die eine 
Strecke lang frei an der Luft verlaufen, nimmt das Wasser unterwegs 
die nothwendige Luftmenge auf. Wo die Leitung vom Eeservoirgeftlss 



') Diesen Umstand kann man indessen gelegentlich gut dazu benutzen, 
kleinere Organismen (Infusorien, Rotatorien etc.) an bestimmten Punkten iu 
grSHserer Anzahl zu versammeln. Man verfertigt den Rahmen einer Zelle 
gana ans Ricinnsöl bis auf eine kleine Strecke der Mitte der einen 
Seitenwand, wo der Rahmen durch ein Stück nass eingelegten Löach- 
papierstreifens von passender Dicke vervollständigt wird. 

Apithj-, 17 
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her. welches trotz geringen Inhaltes doch für längere Zeit genügen 
soll, von der Luft verschlossen ist, muss man entweder von Zeit zu 
Zeit frische Luft in das Reservoir hineinpumpen, oder sie mit daselbst 
producii-tem Oxygen auffrischen. Zum Hineinpumpen von Luft 
reicht zur Noth auch eine kleine Pipette mit enger Mündung hin; 
besser ist aber eine constante Luftleitung von einem besonderen Luft- 
reservoir her. Eine solche Einrichtung ist an dem Apparat von Rhumblee 
(p. 251) in der Weise hergestellt, dass Luft aus einem Kochkolben 
dui'ch hineinfliessendes Wasser herausgetrieben und in einer fein aus- 
gezogenen Ü-Röhre an den Boden des als Reservoir dienenden Reagens- 
glases am Objecttisch geleitet wird, wo sie perlend an die Oberfläche 
steigt . und so das Wasser sättigt. Das Produciren von Oxygen 
im R,eservoirgefäss überlässt man lebensfrischen Pflanzen. So lege 
ich eine Anzahl schön grüner Fadenalgen und etwas vom grünlich- 
brauneu, aus Diatomaceen und dergl. bestehenden Bodensatz oder Wand- 
belag meiner Aquarien in die Reservoirbüchse meines Circulations- 
kästchens (p. 251-254). nur so viel indessen, als in dem engen Raum 
längere Zeit gut gedeihen könnten, und setze ihnen auch einige kleine 
Krebse oder andere thierische Organismen, jedoch nur ganz wenig, zu. 
Aber auch in der geschlossenen Zelle ohne Circulation sind pflanz- 
liche Organismen ausgezeichnet dazu geeignet, einen gesunden Gas- 
austausch mit den zu beobachtenden thierischen Organismen zu unter- 
halten. Sie entfernen die Stoffwechselproducte der letzteren aus dem 
Untersuchungsmedium, indem sie sie absorbiren und es dafür mit aus- 
geathmetem Oxygen erfrischen. So entsteht eine Art friedliche Sym- 
biose, welcher beide Theile ein gutes Gedeihen für längere Zeit (bis 
Wochen, ja Monate) verdanken. Die Pflanzen sind in der Zelle so 
anzubringen, dass sie weder das Beobachtungsfeld beschränken, noch 
im Wege des durchfallenden Lichtes stehen und so das Eingestellte 
beschatten. Während sie also in einer seichten Zelle, wo z. B. Faden- 
algen (Conferven und dergl.) gleichzeitig auch zum Stützen des Deck- 
glases dienen, zwischen den Untersuchungsobjecten, z. B. Protozoen, 
zerstreut liegen können, müssen sie sich in tieferen Zellen, also z. B. in 
feuchten Kammern im engeren Sinn, vom Untersuchungsraum getrennt, 
seitlich von diesem befinden : in der RANViER'schen Zelle in der Ring- 
furche, in der combinirten feuchten Kammer für hangenden Tropfen 
(p. 246), zwischen äusserem und innerem Ring, ebenso in der für 
Beobachtung ohne Deckglas auf p. 243 und 255-256 beschriebenen 
Einrichtung. Hier ist noch dazu eine directe Vermengung des Wassers, 
wo sich das Untersuchungsmaterial und wo sich die Pflanzen befinden. 



olrne Naciitheile füi' ilie Beobaclituiig^ mögücli. da jii der innere Ring 
ganz Oller znin Theil aus einem Klreifeii gehärteten Filtrii-papiera 
bestehen kann. 

Eine besondere Zuleitung von verschiedenen Gasen, wozu die 
Gaskammern dienen, liat flir rein raoi-plio logische Ünterauehungen wah- 
rend des Lebens keine Bedeutung, wohl aber zum Verfolgen der Ein- 
wirkung gasfitrmiger Fixirungsmittel auf das lebeusiVisehe Object. Damit 
wir also im V. Abschnitt nicht noch einmal auf diese Einrichtungen 
zurückkommen müssen, wollen wir sie hier knrz besprechen, Sollen 
sich die Dämpfe, deren Wirkung man mit dem Mikroskop dii-ect zu 
controliren hat. in der Kammer selbst aus Flüssigkeiten entwickeln (au 
Osmiamtetraoxyd-, Essigsäure-, AmmoniakdUmpfe and dei'gl,), so ist dazu 
eine jede feuchte Kammer im engeren Sinne gut, in welcher ein ge- 
sonderter Raum für diese Flüssigkeit vorhanden ist, damit sie selbst 
nicht mit dem Beobachtungsmedium, oder, falls die Beobachtung in 
Luft geschieht, mit dem Object in Berührung komme. Sehr geeignet 
ist- demnach die Doppelkammer für den liangenden Tropfen (p. 246) 
mit oder ohne Circulatiouskästehen (Figur 8 vi und B) und gelegentlich 
auch die Einrichtung für Untersuchung ohne Deckglas (p. 243), Sollen 
die Oase als solche in die Kammer dringen und sie dnrchstrümen, so 
können die ebenfalls schon beschriebenen Einrichtungen benutzt werden 
welche zur Unterhaltung einer i'aschen Circulation dienten , so die 
EABViEH'scho Gaskammer und die Circulationskammer (p. ä55-256), 
nur dass hier der innere Wall ganz ans Aluminium oder Glas sein muss. 
Ein solcher Ring kann, falls er dem Boden der Circulationskammer 
ausserhalb des Pfeilers pfn , oder dem Objectträger selbst innerhalb 
der centralen Oeffnung ö in Figur 9 A und B gut aufgeschliffen ist, 
nach Bedarf immer leicht eingesetzt werden. Natürlich kann diese 
Kammer ebenso gut bei Untersuchungen im hangenden Tropfen auch 
als Gaskammer gebraucht werden. 

Die von Striceeh ([2] p. YII) für den hangenden Tropfen vor- 
geschlagene feuchte Kammer, deren Seitenwand ein nach Bedürfnis» 
dicker Ring aus Glaserkitt (s, p. 235) auf dem Ohjecttrtlger ist, 
kann man nach ihm einfach in der folgenden Weise zu einer Gas- 
kammer umgestalten. In den noch weichen Wall von Kitt „kann 

nämlich entsprecliend der Mittellinie des Objectträgers je ein 
GlasrShrchen einlegen, an jedes derselben ein Kautschukrllhrchen bringen 
und diese, wenn kein Gas durchgeleitet werden soll, durch leichte 
Quetschhähne verschliessen." Das mit dem hangenden Ti'opfeii auf 
den weichen Kitt gedrückte Deckgläscheu verschliesst die Kammer 

17* 
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g'aiiz hermetisch. Wenn itmn eine aolehe (.iuükiimmoi' abwecliselDd 
z. B. mit KühlenptMure und atmuspli arischer Luft während der Beob- 
achtung f&Ueu will, sü schultet mau in die Leitung, welche Kuhlear 
säure aus einer Waschtlasphe am Arbeitstisch in die Kammer fiilirt, 
eine T-£ülire ein und verbindet ihren senkrechten Bclienkel mit einer 
Kftutschukriihi-e, deren anderes Ende der Beübachter im Uutide halt^' 
kann und wfthrend der Strömung von Kuhlensäure, damit diese ihre 
Richtung durch die Kammer nehme, zusammenpresat. Wenn er i 
die Leitung zwischen Waschflasche und T-Kökre (z. B- ein Kautschuke 
rühr mit einem Quetschhahn) »chliesst und am Kohre im Hunde saugt| 
dann zieht er von der entgegengesetzten Seite der Kammer, wo das 
Leitungsruhr offen ist, atmosphärische Luft hinein. (Stricke« j3] VIU.^ 
Cumplicirterc ÜBakaininern sind die Ton Stbickee ([2] p. IX| mit Queck« 
gUberrerschlusK nach dem vüa Kühne e^ingefllhrtell Princip, und die, Ebeii^ 
falls Tun Stkickkr, mit elehtristher Heizung (p. XIII), die vou Hoi.leTü^ 
mit Oiiawechslcr ti. a. m. Ihre Svhilderuug wollen wir unterlDaaeu. da aiä 
vuu vcrseiiiedeueu iDstrumenteubäudlern fertig zu liezielieu Hiiu) und HeiC 
langer Zeit allgemein gebraueht werden. 



S 2(i. 

r conetanten Temperatui 



unter dem Hikroekop. 



üiR 



Ueber diesen Gegenstand müssen wir uns ganz kurz fassen, 
Erhaltung des Untersuchnn gsobj ectes auf 
Staaten Temperatur ist nothwendig bei der Beubachtung währen^ 
des Lebens, wenn das Object einem warmblütigen (homoiothermen) Wesed 
(Säugethier oder Vugel) eutuommen ist. Es werden dazu heizbare 
Objecttische, Objecttrftger fui" durchströmendes warniea Wasser und 
Thermostate benutzt, in welche das ganze Mikroskop hineiugestelti 
wird. Eine vollkommene Sicherheit, dass TemperaturschwankungeS 
aber 1-2 Grade, die das Gedeihen des übjectes schädlich beeinflusseiSI 
wüi'den, auch dann nicht eintreten, wenn die ganze Einrichtung längert 
Zeit sich selbst überlassen bleibt, gewähren nur die Thermustate, deren 
Anwendung für diesen Zweck zuerst von Sachs und Pahuh vorge« 
schlagen wurde. Diese machen leider die Untersuchung selbst etwBJ 
unbequem, am wenigsten noch die Pfeif it:k 's che Heiz Vorrichtung, welci 
von der Firma C. Zeiss (Jena) zu beziehen ist. Wenn man indessM 
das Präparat während der ganzen Untersuchung ununterbrochen vU 
Augen haben kann, so genügen auch die neueren heizbaren Object- 
tiilger, gelegentlich sogar die älteren heizbaren Objecttische. 

Die Heizung gcsehieht IjIuh bei den Ültercu VurriehtuiigeD direct iuiek 
eine Gas- uder BpirituaHamme, welche «aen oder zwei Fortaätze des kupfemMl 
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ObJecttiBches (heizbarer Objecttisch von M. Sckultze) erwSnnen. Stsickeb 
([2] p. XIV) Hess in derselben Weise den zum Theii aus Kupfer zusammen- 
gestellten Objectträger selbst, welcher auch das Thermometer trägt, erwärmira, 
da ea ja auf die Temperatur des Ohjectträgers und nicht des Objecttiaches, 
weicht eine, andere sein kann, nnkummt. Auch wandte Stricker die Heizung 
dnrch einen constanten elektrischen Strom, welcher den ObJRctträger durch- 
aetzt, anstatt der Flamme an. Viel besser hat sich indessen das Erwärmen 
des ObjecttrHgers durch warmes Wasser, welches ihn durchströmt, bewährt. 

Bei den einfacheren Vorrichtungen dieser Art kommt die Zelle, worin 
sich das Objeot befindet, oben stets mit nicht erwärmter Luft in Berühnina:, 
welche ebenso wie das kalte lükroskoprohr, Wärme entzieht und so grössere 
Schwankungen der Temperatur auch innerhalb der Zelle verursacht. Muss 
man sich aber doch mit Kolcheu Vorrichtungen behelfen, so thut man gut, 
wenn man daa Präparat wenigstens ujiter der auf Seite 258 (gl in Figur 9) 
erwähnten kleinen Glasglocke (das untere Ende eines Lampen cylinders nach 
EECKLiNOHAtiSEN) imtersucht, wo wenigstens die bereit« erwärmte Luftschichte 
Hber der Zelle nicht immer wieder wegströmen kann. Bin mit dieser (be- 
reits von M. SCHULTZB [8] p. 4 empfohlenen) Vorsinhtsmassregel für unnnter- 
brooheue Beohaehtungen sehr empfehlenswerther Apparat ist der heizbare 
Objecttisch nach L, Pfeiffer (constrairt von B. Letbold'b Nachf., zu 
beziehen auch durch C. Zeiss). Dieser , ein von warmem Wasser dnrch- 
strömter Glaskasten mit Thermometer, dient selbst als Objectträger und kann 
mit AusachliSen an der oberen Glasfläche, am besten im Sinne der Banvieb- 
echen Zelle, versehen werden, wo das Deckglas direct aufgelegt wird. In 
einem der Ausschliffe (man lasse drei anbringen) sei der centrale Pfeiler für 
Beobachtungen im hangenden Tropfen entsprechend niedriger als in den 
anderen. 

Noch boaaer aber sind jene Objectträger für Durchströmung von warmem 
Wasser, welche die Zelle allseitig erwärmen. Es aind Käatchen mit doppelter 
Wand und doppeltem Glaaboden, auf welchem der eigentliche Objectträger 
mit der Untersuchungs-Zelle liegt, durch eine seitliche horizontale Spalte 
hineingeschoben. Die dickere obere Wand ist mit einer runden Oeffnung 
zum Hineinatecken dea Objectiva versehen. Das grössere Wassergefitss, von 
wo das warme Wasser in das Kästchen hineinströmt und wohin es wieder 
«iirückatrömt, sei mit einem Thermoregulator fiir den erwärmenden Gas- 
Mikrohrenner versehen. Beim Füllen des Kästchens achte man darauf, dass 
keine Luftblasen, die unter das Präparat kommen und eine richtige Be- 
leuchtung unmöglich machen könnten, darin bleiben. Anch ist die Oirculation 
dea warmen Wassers bereits einige Stunden vor dem Einstellen des Präparates 
in Gang zu setzen, damit erst der ganze Ap]iarat sammt dem Mikrnskoprohr 
eine gleichmäsaige, genau regulirte Temperatur annehme. Sehr empfchlens- 
werth in dieser Art ist der EiNViEE'ache Wasser heizapparat). 

Kit den Methoden, nach welchen die Wirkungen von raschem 
Temperaturwechsel und von elektrischen Strömen oder 
Schlagen auf daa lebende Object unter dem Mikroskop verfolgt werden 
können, wollen wir uns im folgenden Paragraphen beschäftigen. 
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Mittel zum Erhöhen der Erkennbarkeit von Straotarverhältnissen des 
lebenden Objeotes: Hemmung der Bewegungen. Mechanischer Druck. 

Wer seinen Gegenstand blos in einer Lage, in unverändertem Be- 
wegungszustand und bei derselben Beleuchtung, wenn auch mit dem 
besten Mikroskop und den stärksten anwendbaren Vergrösserungen, noch 
so lange unter in idealer Weise erhaltenen natürlichen Verhältnissen 
beobachten wiirde, der könnte bei weitem nicht alles erkennen, worüber 
die Untersuchung während des Lebens Aufklärung zu bieten vermag. 
Manches, was wir anfangs nicht sehen konnten, fällt uns bei ver- 
änderter Lage des Objectes, bei künstlich oder auf natürlichem Wege 
verlangsamter oder beschleunigter Bewegung, oder bei einer anderen 
Beleuchtung sofort auf; bald wird in dieser Weise unsere anfängliche 
Meinung über bereits gesehene Dinge bestätigt, bald aber wesent- 
lich verändeit. Die Methoden, durch welche wir solche Verände- 
rungen der Bewegung, der Lage, der Form und der Be- 
leuchtung hervorrufen, sind die einzigen Mittel, welche unseren 
Einblick in die Beschaffenheit des lebenden Objectes dann vertiefen 
können, wenn der Organismus nicht aufhören soll, weiter zu leben. 

Schon die natürlichen, unbeeinflussten Bewegungen des Gegen- 
standes lassen uns manche Structurverhältnisse erkennen, die bei seiner 
Bewegungslosigkeit unserem Blicke entgehen würden^. Oft sind aber 
die Bewegungen so rasch, dass dadurch die Structurelemente ihren 
Ort zu schnell verändera, um wahrgenommen oder richtig beurtheilt 
werden zu können. Wir müssen also zunächst die Methoden auf- 
zählen zum Verlangsamen oder auch zeitweiligen Aufheben der Be- 
wegungen. 



1) Die feinen Geissein mancher Protozoen (oder einzelliger Pflanzen) 
würde man gar nicht bemerken, wenn man die Wirkung ihrer Bewegungen 
an der unmittelbaren Umgebung (Herumtanzen und Fortschleudern von kleinen, 
suspendirten Gegenständen) und in den Bewegimgen des Objectes selbst nicht 
sähe. Gewisse Zellengruppen im Körper von durchsichtigen Würmern erkennt 
man nur dann als Bhit- oder Lymphzellen, wenn sie bei stärkeren Contrac- 
tionen des Thieres in die Blutcirculation mitgerissen werden. Von den 
Zwischenscheiben der quergestreiften Muskelfasern sieht man erst bei den 
Contractionen der Muskelfasern, wenn dabei die Querreihen von doppel- 
brechenden Abschnitten der Muskelsäulchen in Unordnung gerathen, dass die 
ersteren keine ausgfespannten , festen Membranen nach der alten Auffassnng 
von Krause sein können, da sich die Quer Scheiben (die früheren Fleisch- 
prismen, die BowMAN'schen Sarcous elements) über mehrere scheinbare Mem- 
branen hinwegbewegen. 



— 263 — 

Vor allem soll man jedoch versuchen, abzuwarten, bis die Ber 
wegnngen, etwa in Folge der ErmttdiuiK des TUeres, von selbst auf- 
hören oder wenigstens nachlassen^. Viel trägt dazu bei, wie auf 
Seite 257 erwähnt, der allmählich eintretende Luftmangel in einer 
ganz geschlossenen Zelle, wo für eine Sauerstoff zu fuhr auch anders- 
wie nicht gesorgt ist. Natürlich muss man in diesem Fall bei seinen 
Beobachtungen sehr kritisch sein, um nicht Erscheinungen des Ab- 
Sterbens oder des Todes, welche übrigens, wie wir sehen werden, auch 
wichtige Schlüsse auf lebende Stmcturen zulassen, für die des Lebens 
zu halten. In dieser Voraussetzung kann man den Luftmangel direct 
als Untersnchnn^mittel verwertlien. Damit er rascher eintritt, baut 
man die Zelle so eng, als es ohne mechanische Hemmung der Be- 
wegungen des Objectes nur möglich ist. Besonders zu empfehlen ist 
hier für allerlei Objecte, die keine zu grosse Muskelkraft bei ihren 
Bewegungen entfalten, die Eicinusölzelle. Gut ist sie z. B. noch f&r 
Amphistomnm aus dem Froschdarm, aber schon unbrauchbar iHr j 
junge Clepsine, Nephelis und andere Hirudineen von derselben I 
Grösse: am besten für allerlei Protozoen. Rotatorien und dergl. 
Die meisten Stmcturen der letzteren, in erster Linie die Cilien, sind 
sogar nach den besten Fixirungen, die uns für diese Organismen be- 
kannt sind, viel weniger deutlich, als bei der allmählichen Verlang- 
samung der Bewegungen, wo diese von Zeit zn Zeit auch ganz still- 
stehen, um dann wieder zu beginnen. 

Kein anderes Betänbnu^mittel kann sich für unseren gegenwär- 
tigen Zweck mit dem Luftraangel messen. 

DpHhalb iat der Vorschlag Pol'b ([4] p. 609 und [2] p. 9), das Unter- 
sucbungBmedinm bi*! vollkammenem Abücblutia der atmogjihärischen Lnft mit 
Kohlensäure zu sättigen, sehr rationell. Er hat damit bEsouder« bei Coe- 
lenteraten und Echinodcrmen gute Resultat« erzielt. „Seesterne 
blieben im kohlensauren Seewaaser vier Tage lang imbeweglic.h liegen, wurden 
aber nach halbatiindigeni Verweilen in friBPhera SeewaBser gerade so munter 
und geannd, a.]« wäre gar nichts vorgefallen". BesonderB munter sind diese 
Thiere indesaen nie; überhaupt führt dipse Methode der Betäubung bei auch 
sonst trägen, weniger contractilen Thieren am ehesten zum Ziel. In der 

') Der Änfiinger wird die Schnelligkeit der mit dem Mikroakop be- 
obachteten Bewegmigeo leicht ausaerordentlich üherachätzen , da er nicht 
bedenkt, dass auch der von den einzelnen bewegten Theilen zurtlckgelegte 
"Weg vergröBBert erscheint, dass alao der Weg, welcher z. B. bei einer 
500 fachen Vergrössemng etwa die Hälfte dea Gesichtafeldes (apochrom. Ob- 
jectiv 3 und Compensationsoeular R mit Mikrontheilnng) scheinbar etwa 70 mm, 
ausmacht und in einer Secunde zurückgelegt wird, in der That öOO mal kleiner 
r ist (0'15 mm), also erst in zwei Ständen ein Meter wSre (l'OB m). 
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Praxis versagt sie sehr oft. Für Fische, Mollusken und zum Theil auch 
Krustenthiere ist sie selbst nach Fol nicht geeignet. Leider sind es die 
übrigen fi:ebräuchlichen Methoden der Betäubung, wenn diese nicht tödtlich 
werden soll, noch weniger, denn entweder führen sie überhaupt keine Be- 
täubung herbei, oder aber mit der Betäubung sehr bald auch den Tod. Die 
FoL'sche Methode führe ich unter dem Mikroskop in der Weise aus, dass 
ich das Reservoirgefäss von einer der im vorhergehenden Paragraphen be- 
schriebenen Circulationseinrichtungen , bei welcher die Zuleitung von der 
Luft abgeschlossen geschieht, allmählich mit gut abgekochtem Wasser, in 
welches Kohlensäure hineingeleitet wurde, fülle. Sobald das anfänglich 
normale Untersuchungsmedium vom Kohlensäure -Wasser ganz ersetzt ist, 
kann die Circulation aufhören; manchmal ist es dagegen besser, wenn sie 
während der ganzen Zeit, wo das Object unbewegt bleiben soll, fortdauert. 
In dieser Weise habe ich, besonders bei Hirudineen, wiederholt (nicht inuner) 
sehr gute Result^^te bekommen. 

Von den übrigen Mitteln ist auch hier das Cocain das beste. Im 
Reservoir der Circulationseinrichtung (jede der geschilderten ist hier- 
für gut) wird das Untersuchungsmedium allmählich durch eine Ipro- 
centige Cocainlösung (mit dem Untersuchungsmedium selbst, also bei 
Seethieren mit Seewasser verfertigt) ersetzt, die Circulation jedoch, 
sobald die erwünschte Verlangsamung der Bewegungen eingetreten ist, 
unterbrochen und das Reservoirgefäss zur weiteren, sofort einzuleiten- 
den Circulation wieder mit dem reinen Untersuchungsmedium gefüllt. 
Wird das Object von neuem zu lebhaft, so wiederholt man die Zu- 
fuhr von Cocainlösung. 

In dieser Weise angewandt, scheint mir auch Formol brauchbar zu 
sein. Meine Versuche sind noch nicht zahlreich genug, um es direct em- 
pfehlen zu können. Endlich können auch Temperaturen über und 
unter der normalen, welche jedoch noch nicht den Grad erreichen, wo 
die eigentliche Wärme- oder Kältestarre eintritt, zum Verlangsamen der 
Bewegungen des Objectes versucht werden. Rascher Temperatur- 
wechsel mid elektrische Ströme oder Schläge können zwar auch 
einen zeitweiligen Stillstand der Bewegungen verursachen, sie gehören jedoch 
als Reize mehr zu den Mitteln zum Hervorrufen von Bewegungen. 

Nur selten zu empfehlen ist die mechanische Hemmung der Be- 
wegungen durch eine solche Verringerung der Dimensionen der Zelle, 
dass dadurch ein gewisser, noch nicht schädlicher Druck auf den Körper 
ausgeübt werde. In dieser Weise kann sich das Object aus dem Ge- 
sichtsfelde zwar nicht entfernen, es reagirt aber, sobald es etwas con- 
fractiler ist, durch solche krampfhafte Bewegungen gegen den Druck, 
dass die natürlichen Formen und meist auch die Lagerung der inneren 
Organe unerkennbar werden. Auch das Zusetzen von einer kleinen 
Menge eben noch flüssiger Gelatinlösung zum Untersuchungsmedium, 
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welches dadurch zu einer dünnen Gallerte erstarrt, oder das Festhalten 
von kloinen Thieren dnrch CaplIlaradMslon auf dem Boden der Zelle 
oder auf der unteren Fläche des Deckglases, wobei sie sicli bloa zum 
Theil in der Flüssigkeit boüiiden, ist aus demselben Grunde und weil 
dadurch zu ungränstige Verhältnisse für das Leben des Objectes, bei der 
letzteren Hethode anch in. optischer Hinsicht für die Untersuchung 
(sehr unregelmässige, unebene Grenzflächen) geschaffen werden, nicht 
anzurathen. 

Ganz anders verhält es sich mit der Beschrünknug der Bewe^nniren 
von noch kleineren Organismen auf einen geringen Raum, in welchem 
sie sich zwar frei bewegen können, aber, falls sie sich dem Gesichts- 
felde auch entreissen, doch leicht wieder aufzutinden sind. Eine sehr 
gute alte Methode dazu ist die, welche C. Gbrstenbergeh ([1] p. 45) 
das Anlegen von Infusorien-Teichen nannte und die wir p. 232 
bereits erwähnten. Man legt auf den Wasserti'opfen, der die beweg- 
lichen Körper enthält, „ein Stückchen dünnes Zeug mit etwas groben 
Maschen, z. B. ganz feinen Tüll oder Spitzengrund, und darauf das 
Deckgläschen ". Ich nehme eine passende Nummer der DuFOUR'schen 
HSllergaze (s. 212, Änm. 1) und lege ein viereckiges Stückchen 
davon , welches gerade den Kaum innerhalb des inneren Ricinusöl- 
rahmens einnimmt, etwas befeuchtet auf den Objectträger, und dann 
den Tropfen darauf, Uebrigens genügt hier anch ein einfacher nach- 
träglicher Oel verschluss, da die Fäden der Gaze gleichzeitig das Deck- 
glas stützen (s. p. 232)'. 



1) Nummer 0000 der Dur ütir'b eben Müllergaze hat Maschen, welche hei 
apDchrom. Objectiv 16 und Campensationaocnlar 4 gerade in (taa Gesichts- 
feld hineingehen. Sie bildet KÄmmerchen, die sich anch iu Betreff ihrer 
Höhe aehr gut für 9tentor, Bursaria, grössere Eotatorien. verachiedeue Krebse 
und deren Larven etu. eignen. ludeBaeu kann SCentor neben den Kveiizungs- 
punkten der Fäden gelegentlich schon Ton einem KHmraerchen in das andere 
durchschlüpfen. Das zurechtgeschnittene Stück Oa^e lege man, wie gesagt, 
hefenchtet auf den Objectträger, dann presse man es mit satjnirtem {keine 
Fäden zurück lassen dem) Löschpapier fest und entferne letzteres erst nnmittelhar 
vor dem Auflegen des Deckglases, an dessen Dnt^rseit« sich der Tropfen 
befindet. Sonst hebt sich das elastische Zeug, besonders an den Rändern 
in die Hübe nnd läsat das Deckglas nicht ganz horizontal aufliegen, und 
das Wasser verbreitet sich ungleichmässig, manche Maschen werden mit Luft 
gefüllt. Man kann das zu benutzende Zeug vor dem Auflegen anch mit 
weichem Paraffin (event aui'h Ricinusßl) imprftgniren nnd es heim Auflegen 
stark auf den Objectträger pressen (z. B. mit einer Glasplatte oder 
einem Glasstäbchen) , wodurch die Lücken , die von einem Maachanraum 
in den anderen führen, mit FarafSn verstopft werden. Ein vollkommenes 
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Man füllt nicht den ganzen Raum unter dem Deckglase mit Wasser, 
sondern lässt das Oel von den Rändern eindringen, das Wasser gegen die 
Mitte des Präparates verdrängen und so eine 2-3 mm breite Randzone 
bilden, welche einen vollkommenen Verschluss liefert, ohne an den Rändern 
des Deckglases hervorzutreten, was eventuell ein Beschmutzen der stärkeren 
Objective verursachen könnte. Für dünne, sehr contractile und schmiegsame 
Thiere genügen die durch Gaze-Einlage hergestellten cabinets s^par^s 
nicht, denn sogar bei dem feinsten Zeug finden sie an den Kreuzungsstellen 
der Fäden Durchgang von einer Zelle in die andere. In diesem Falle zeichne 
ich mir mit Ricinusöl imd einem spitzen Pinsel sich rechtwinkelig kreuzende 
Linien von passender Dicke und Entfernung auf den Objectträger und umgebe 
das so hergestellte Gitterwerk mit einem höheren Wall von Oel. Den 
Tropfen lege ich auf die Unterseite des Deckglases. Wenn nun letzteres 
vorsichtig, ganz horizontal aufgelegt wird, so entsteht eine Anzahl regelmässig 
gebauter und geordneter secundärer Zellen innerhalb der durch den äusseren 
Oelrahmen gut verschlossenen grossen Zelle, in welchen die Objecte von- 
einander getrennt, immer wieder leicht zu finden sind, da man sich die 
Zelle, wo sich das gerade interessirende Object befindet (z. B. dritte Zelle 
der zweiten Reihe von oben links), leicht notiren und immer wieder ein- 
stellen kann. Die verschiedensten frei lebenden Infusorien (Stentor, Bursaria, 
Spirostomum, Paramaecium etc.), Rotatorien, Krebse und dergl. lebten in 
diesen secundären Zellen über 24 Stunden lang, viele Infusorien, sogar ohne 
in Gesellschaft von einzelligen Algen zu sein. Tage lang^. 

Wenn auch die Bemühungen des Objectes, sich von einem Drucke 
zu befreien, seine natürlichen Formen und die normale Topographie 
der inneren Organe entstellen, so gewährt doch diese Entstellung am 
leichtesten einen Einblick in die Consistenz, Elasticität oder Contractions- 
fähigkeit des Körpers, die Befestigung der inneren Organe etc. Des- 
halb ist der Druck, welcher noch nicht verletzt und genau zu regu- 
liren ist, ein wichtiges Mittel der Untersuchung während des Lebens. 

Manchmal geben schon die spontanen Form- und Lageverände- 
rungen während der Bewegung, und so oft das Thier an einen festen 
Körper in der Zelle stösst oder sich zwischen solchen durchzuzwängen 
versucht, eine genügende Aufklärung in dieser Hinsicht. 

Ein anderes Mal muss man schon das Gewicht des Deckglases 
wirken lassen, indem man die Stütze entfernt oder niedriger macht. 
Besonders gut ist letzteres auszuführen mit der Ricinusölzelle, welche, 
wie erwähnt, als das schonendste Compressorium benutzt werden 



Absperren sämmtlicher Maschenräume von einander gelingt aber auch in 
dieser Weise nur in Ausnahmefällen. 

1) Andere Methoden zum Herstellen von secundären Zellen sind bei 
Besprechung der Mittel zum Stützen des Deckglases und zum Bilden der 
Seitenwand von Zellen bereits erwähnt (p. 231-232). 
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kann. Ein in gerader Linie abgeschnittener Löschpapierstreifen von 
passender Grösse wird befderseits an den Rand des Deckglases ge- 
schoben. In dem Maasse, als die Streifen das Oel unter dem Deck- 
glase wBgsaugen, wird sich das üntersuüliungs medium In der Mitte 
der Zelle ausbreiten, der Oelrahmen schmäler und niedriger, daher die 
Entfernung zwischen Deckglas tind Objectträger geringer werden. Der 
in dieser Weise auf das Object ausgeübte Druck kann mit dem Mi- 
kroskop genau und ungestört beobachtet und durch AVegschieben der 
Streifen in jedem Augenblick unterbrochen werden. Der hermetische 
Verschluss bleibt dabei, so lange die Grenze des Untersuchungsmediums 
nicht bis an den Deckglaarand reicht, bestehen, und auch die früheren 
Raum Verhältnisse können dadurch, dass man möglichst rasch hinterein- 
ander an allen vier Seiten einen neuen Oelstreifen zieht, welcher unter 
das Deckglas eindringt, oft ganz genau wieder hergesteUt werden. 
Genügt das Gewicht des Deckglases noch nicht, so beschwere ich es 
mit viereckigen Glasrahmen, deren Gewicht ich kenne. Solche kann 
man mehrere aufeinanderlegen, ohne die Untersuchung mit den stärksten 
VergrÖssernngen zu stören, wenn sich das Object in der Mitte oder 
wenigstens nicht sehr weit davon beflndet. Der unterste Rahmen 
reiche nicht bis an den Deckgliisrand, die oberen seien auccessive immer 
etwas weiter; indessen vrird man wohl nur selten mehr als zwei oder 
drei brauchen '^. 

Andere Einrichtungen zum Comprimiren gehören schon in das 
folgende Capitel. 

S28. 

Mittel zum Erhöhen der Erkennbarkeit von Struotur Verhältnissen dei 
lebenden Objectes : Künstlichea Hervorrufen von Bewegungen. 

Bewegungen (Orts- oder Lageverändoruugon . Conti'actionen, 
Strömungen etc.) künstlich hervorzurufen ist ebenso wichtig, 
wie solche verhindern zu können. Wir können active und passive Be- 
wegungen des Untersuchungaobjectes unter dem Mikroskop veranlassen: 
erstere durch Reize, letztere durch Verschieben des Deckglases und durch 
Strömungen in der Zelle. 



l 



') Wenn die feeitenwände der Zelle aua einer nicht flüssigen aber 
weichen und plaatisehen Substanz bcatehen (z B frischem Giaserkitt oder 
weichem Klebwncha) und man einen Druik auf das tibject auaüb''n ntU 
80 soll man an einei Ecke des Rahmens eine fleffnung lasaen damit die 
Flüssigkeit dort aus der Zelle heraustreten und rtni ch ein hineielegtps '^tilekchen 
Filtrirpapier gleich fortgesogen werden kann 
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Die Reize, welche wir hier erwähnen wollen, sind in erster Linie 
die elektrischen, dann ein rascher Temperaturwechsel und eine plötz- 
liche starke Beleuchtung. 

Für elektrische Reize sind die verschiedenen elektrischen Object- 
trägrer eingerichtet. Ein constanter oder unterbrochener elektrischer 
Strom, welcher durch ein mikroskopisches Präparat geleitet wird, ruft 
gleichzeitig elektrolytische Veränderungen des Untersuchungsmediums 
hervor: es entstehen Producte (Säuren oder Alkalien), welche als 
chemische Reize wirken, und es ist oft schwer, diese und die eigent- 
lichen elektrischen auseinander zu halten. Je rascher nach der Schliessung 
und je entfernter von den Elektroden die Veränderungen eintreten, 
um so sicherer können sie dem elektrischen Reize zugeschrieben werden. 
Inductionsströme und einzelne Schliessungs- oder Oeffnungsschläge 
können bdKmorphologischen Beobachtungen noch am ehesten verwerthet 
werden. Bei der einfachsten Anordnung klebt man Stanniolstreifen 
auf den Objectträger. die je nach dem gegebenen Fall verschieden 
geformt sein müssen; ihre Enden, welche in die Zelle hineinragen, 
sollen nicht X^^iter als einige Millimeter von einander entfernt sein. 
Eine sehr zu empfehlende Einrichtung, welche sämmtlichen Ansprüchen 
der Morphologen entsprechen wird, ist die von Stricker ([2] p. XVin, 
Figur XI). Das Object haftet auf der unteren Fläche eines Deck- 
glases, welches auf einen Wall von weichem Glaserkitt, als Seiten- 
wand der Zelle, aufgedrückt ist. Ein schmaler Stanniolstreifen tritt 
von der Oberfläche des Objectträgers von zwei entgegengesetzten Seiten 
her auf den Wall und reicht bis an den inneren Rand desselben. Das 
Deckglas trägt ähnliche zwei Stanniolstreifen, welche in der Mitte 
einige Millimeter von einander endigen. Der Zwischenraum zwischen 
den Enden der Streifen wird vom Object überbrückt. Wenn nun das 
Deckglas in der Weise dem weichen Wall aufgedrückt wird, dass 
seine Stanniolstreifen auf die des Walles zu liegen kommen, so ist neben 
einem hermetischen Verschluss der Zelle auch die Ergänzung der 
Strombahn erreicht. — Die Schilderung von anderen Einrichtungen, 
die zu diesem Zwecke noch empfohlen worden sind, würde uns zu 
weit auf das Feld der physiologischen Mikrotechnik führen. 

Die Apparate für raschen Temperaturwechsel bestehen alle im 
Wesentlichen aus einem Objectträger, durch welchen rasch hinter- 
einander beliebig warmes und kaltes Wasser geleitet werden kann. 
— Zu einer plötzlichen starken Beleuchtung braucht man gar keine 
besonderen Einrichtungen, höchstens eine gute Sammellinse, wenn 
die Lichtstrahlen das Object von oben treffen sollen; sonst genügen 



die gewülinlidieii Bei euch tun gsuppitnite lies Mikroskops. 

sich deren zu diesem Zwecke zu bedienen tiut, brtiucht wulil nicht 

erörtert zu werden. 

FasBiTC Beweguug'eu des Objecte^ unter dem Miki'oskop rufen wir 
meist deshalb liervur, damit wir es in verschiedener Lage betrachten 
können. Ein und dasselbe Objeot von allen Seiten zu besich- 
tigen, ist aber entweder zur richtigen und leichteren Beurtheilung 
seiner Form Verhältnisse oder deslialb nothwendig, damit die einzelnen 
Bestandtheile in die der Untereuchung optisch günstigste Lage kommen^. 

Kleine Objecte, die sich in jeder Richtung, oder wenigstens nach 
zwei Dimensionen, frei in der Zelle bewegen, bringt man am ein- 
fachsten dadurch zur Vei'äadei'ung ihrer Lage und zum langsamen Rollen 
im Oealcbtsfelde, dass man mit Löschpapier voi'sichtig etwas Flüssig- 
keit unter dem Deekglase wegsangt und eventuell von der anderen 
Seite zusetzt. Die so hervorgerufene Strömung darf natürlich blos 
sehr gering sein, wenn man ein bereits ins Auge gefasstes übject 
nicht wieder verlieren will. 

Uebcrhaupt aollen die Lageveräuderungen su laiigBam vor sich gehen, 
dftBs man den Uebergang von einer Lage in die andere und dabei die Ver- 
Suderimgeu des Anblickes z>i verfolgen im Staude sei. Ist ulso die Strömung 
antänglich zu lascli, ao musH man warten, bia sie uachlässt (das aaugeudc 
Löaehpapier entfernen) nnd die letzten Bewegungen der zu beobachtenden 
Elemente, bevor sie wieder zur Ruhe kommen, ausnutzen. Deshalb finde 
ich auch hier die Bicinuaölzelle mit ziemlich breiter Oelzenc am besten. 
Man sangt blus vum Oel etwas weg und vermeidet damit die Gefahr, daas 
vielleicht gerade das Interessanteste aus der Zelle herausgerissen oder an eine 
ungünstige Stelle geschwemmt wird. Aueh kann so jede beliebige Strum- 
geacbwiüdigkeit erreicht werden, je nachdem mau durch das Anlegeu eines 
breiteren oder schmäleren LOachpapierstreifens mehr oder weniger Oel anf 
einmal wegsaugt. 

Schwieriger ist es, die Lage von solchen Gegenständen in der 
Zelle zu verändern, bei welchen durch das Rollen eiue siilche Di- 



1) So sind z. B. die rothen Blutiärper der Säugethiere ala Scheiben mit 
centraler Delle zwar auch dann zu erkennen, wenn man sie bloa von der 
Fläche sieht, aber nur auf Grund einer sorgfältigen optischeu Analyse und 
eine» Vergleichea der Bilder, welche verschieden hohe Einstellungen geben, 
wogegen, wenn sich ein solches Körpercheu auf die Kante stellt, seine 
charakteristische Form sofort ins Auge fällt. Andrerseits mag ein kleiner 
Wurm sonst ziemlieh durchsichtig und zur Untersuchung in toto während 
des Lebeiifl ganz gpoignet sein, uud doch kann mau z. B. den Banehstraug 
blus bei Baue li aus icht, das HauptgetÜss dagegen bloa bei Rückenausicht gut, 
die Nepbtidiea zum Theil wieder hei äeitenansicht besser sehen u. i 
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mension des Körpers in den Höhendurchmesser der Zelle kommen 
würde, welche grösser ist als die Höhe der Zelle. Möglich ist das Eollen 
solcher Gegenstände gelegentlich dadurch, dass man das Deckglas mit 
oder ohne besonderen Druck über dem Object verschiebt, wenn man 
dazu die geeignete Richtung getroffen hat, oder dadurch, dass man 
einen starken Flüssigkeitsstrom durch die Zelle leitet. Besonders bei 
der ei-steren Methode ist die Gefahi* einer Verletzung, ja sogar einer 
Zerquetschung des Objects sehr gross. Nichtsdestoweniger wurden 
dazu auch besondere Apparate empfohlen, sogenannte Roller. Der ein- 
fachste Roller besteht aus dem Daumen und dem Zeigefinger des Be- 
obachters, zwischen welchen er das auf Wachsfüssen ruhende Deck- 
glas und den Objectträger über einander hinwegschiebt. 

Der vom Anfang der vierziger Jahre stammende mikroskopische Roller 
von Mandl (compresseur k reculemeut) wurde in den frühereu mikrographischen 
Werken zwar oft erwähnt, aber wenig empfohlen (Hugo von Mohl p. 262, 
Harting [1] Bd. III, p. 353 etc.); benutzt wurde er kaum. Uebrigens 
gehören auch diese Methoden schon mehr in das folgende Capitel. 

Wo die einfache Verschiebung des Deckglases über der Ricinus- 
ölzelle oder den Klebwachsfüsschen mit einer Nadel zum Wenden des 
Objectes nicht genügt, da verzichte man lieber darauf und suche sich 
anderswie zu helfen. Oft kann man es auch leicht, wenn man das 
ganze Präparat umdreht und einfach den früheren Objectträger zum 
Deckglas werden lässt. Damit das eigentliche Deckglas den Object- 
tisch nicht berührt und dadurch verschoben oder auf das Object ge- 
drückt wird, klebt man vorher zwei Schutzleisten von passender 
Dicke auf den Objectträger. Da indessen die Dicke der gewöhnlichen 
Objectträger stärkere Vergrösserungen unanwendbar macht, so baut 
man auch den Boden der Zelle aus einem blos etwas grösseren Deck- 
glase. Sehr praktisch sind die von Rabl ([2] p. 218 Figur 1) eigent- 
lich zur Betrachtung der sich theilenden Zellen von beiden Seiten 
verfertigten, aber auch föi* Furchungsstadien von kleinen Eiern und 
dergl. empfohlenen Objectträger für obere und untere Ansicht. Sie be- 
stehen aus einem viereckigen Glasrahmen, dessen Seitenstücke höher 
sind und beim Umdrehen als Schutzleisten dienen, damit das eigent- 
liche Deckglas nicht den Objecttisch berühre ; die Mitte des Rahmens 
ist von einem grösseren, aber gleich dünnen, aufgeklebten Deckglas über- 
biiickt, worauf das Object gelegt wird^. Auch Objectträger fttr Seiten- 



1) Zu einem Objectträger, welchen ich im Wesentlichen in der von 
Rabl angegebeueu AVeise zu verfertigen pflege, gebrauche ich zwei Object* 
träger englischen Formats und zwei dünne Deckgläser: das als Objectträger 



anslchteu siad eonstmirt worden. Bei diesen bestehen die Seiteu- 
wÄnde dei' Zelle aus sclii'äg gestellten spiegelnden Flilclieu, die das 
Bild der Seitenflächen des Objectes dem Beobachter zu i«flectireii. Bisher 
giebt es indessen keine Eiuriclitung von dieser Art, welche ihrem 
Zwecke vollkommen entspreclien würde. 

s -•>• 

Mittel zum Erhöhen der Erkennbarkeit von StructurverhältnisBen 

des lebenden Objectes; verschiedene Belenchtungs weisen 

mit gewöhnlichem Licht, 

Zu den rerschie denen Bei eucUtungs weisen iibergehenii, so können 
wir die Methoden, nach weklien sie hervorgebracht werden, hier nicht 
schildern, da wir damit eigentlich eine Gebrauchsanweisung füi' die 
jedem grösseren Mikroskope beigegebenen Beleuchtungsvorriclitungeu 
bi-iiigen müssten. Wir wollen nns also darauf beschränken, den Zweck 
und die Indication der verschiedenen Beleuchtungen bei der Unter- 
suchung während des Lebens auseinanderzusetzen und das, was be- 
reits im § 18 angedeutet; zu ergänzen. Wenn die Noth wendigkeit 
der Beobachtung bei verschiedener Beleuchtung, um die nach melu-er- 
lei Methoden bereits erreichte Differenzirung verwerthen zu können, 
sogar fiir Dauerpräparate evident ist, so muss sie es noch viel melir 
in unserem gegenwärtigen Fall sein, wo wir die Differenzirung selbst 
dui'ch die besonderen Arten der Beleuchtung erzielen wollen. 

Was zunächst die Verwendung des uuffallenilen Lichtes fiii- Ob- 
jecto, welche eine Untersuchung beim durchfallenden ebenso gut zu- 
lassen, betrifft, so ist diese, oder wenigstens die Ilnnkelfeldheleuchtunff, 
nie zu versäumen, denn oft werden wir blos durch den Vergleich der 

dienende, vun dou Dimensionen von 3a/40 mm, das als eigeutlichea Deuk- 
glaa dienende, von 18/18 mm oder von beliebigen anderen, geringeren aAa 
die des erstereu. Von dum einen OUjecttrflger schneide ich die rechte und 
die linke Seite 16-18 mm breit ab und brauche bloa diese Stücke ; vom 
anderen dagegen bloa vom vorderen imd hinteren Rande je einen 4 mm 
breiten Streifen. Diese klebe ich in der Weise auf die zwei Seitcnstflcke, 
daas ein lUthmcn von der Grösse des englischen übjectträgers entsteht. 
Dann drehe ich diesen Rahmen herum und klebe mit ConadabBlsau das 
grosse Deckglas auf die bisherige Uutcrfläcbe der Langsciten des Babmeni 
auf. Die nach Rajh, zwischen den sctmialen Streifen auf die breiten nuten 
aufzuklebenden Glasstlioke (die Seiteutbeile des Objectträgera, von welchem 
die schmalen Streifen abgegeacbnitten wurden) sind nicht nuthwendig, be- 
Bondera wenn man die scharfen ScbnittrSnder der Streifen mit Schmirgelpapier 
etwas abschleift, damit sie den Objecttisch nicht zerkratzen. 
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zweierlei iniki'oskopischen Bilder, die bei auffallendem oder scheinbar 
auffallendem und durchfallendem Licht entstehen, eine richtige Vor- 
stellung von unserem Gegenstand gewinnen können. Gewisse kleine 
Unterschiede von grosser Bedeutung in der Durchsichtigkeit, in der 
Stärke und der Natur der Lichtbrechung und sogar der Färbung, welche 
einem bei durchfallendem Licht, oder wenn das Gesichtsfeld selbst 
hell ist, entgehen würden, sind bei auffallendem Licht, oder wenn das 
Gesichtsfeld selbst dunkel ist, sofort wahrzunehmen. 

Leider ist das eigentliche auffallende Licht, wo sich also die Licht- 
quelle über dem Objeet befindet, blos bei schwachen, kaum mehr bei mittel- 
starken Vergrösserungen zu verwerthen, ausgenommen es werden letztere 
durch schwache Objective und starke Oculare erzielt. Man muss diese Unter- 
suchung auch mit dem zusammengesetzten Mikroskop sowohl auf schwarzer, 
als auch auf weisser (eventuell anders gefärbter) Unterlage vornehmen; 
die Bilder sind gelegentlich sehr verschieden und erst dadurch, dass sich 
beide ergänzen, erkennt man an seinem Objecto alles, was bei auffallendem 
Lichte zu sehen ist. So kann man z. B. die Farbe einer opaken Stelle des 
Gegenstandes blos bei auffallendem Licht und auf weissem Grunde ganz 
richtig mikroskopisch beurtheilen, wogegen die Unterschiede in der Licht- 
brechung und der Durchsichtigkeit der Bestandtheile bei oberer Beleuchtung 
blos auf schwarzem Grund deutlich genug hervortreten. 

Man darf indessen nicht vergessen, dass blos dann ausschliesslich auf- 
fallendes Licht zur Wirkung kommt, wenn man eine schwarze Unterlage 
benutzt und zugleich das Objeet nicht hoch über dieser Unterlage liegt. Von 
einer weissen Unterlage werden die Lichtstrahlen gegen das Objeet, welches 
sich nicht unmittelbar auf dieser befindet, sondern von ihr durch den durch- 
sichtigen Objectträger getrennt ist, reflectirt, und es entsteht auch eine untere 
Beleuchtung, die bis zu einer gewissen Grenze umso stärker, aber auch 
um so diffuser ist, je weiter das Objeet von der Unterlage entfernt ist, 
z. B. bei der Untersuchung im hangenden Tropfen. Diffuses durchfallendes 
Licht macht aber feinere Contouren immer etwas verschwommen, was 
wir auch bei Beleuchtung mit Spiegel und Cylinderblende oder mit dem 
AßBE'schen Apparat oft unangenehm genug empfinden, wenn das Objeet 
in der Zelle nicht nahe genug zum Objecttisch des Mikroskopes gebracht 
werden kann. 

Sobald die Vergrösserung über das Mittelstarke geht, sind wir, 
wenn wir gewisse Effecte der oberen Beleuchtung hervorrufen wollen, 
auf die Dunkelfeldbeleuchtung, am besten durch Abhaltung der Axen- 
strahlen vermittelst einer Stemblende angewiesen, ohne jedoch in den 
meisten Fällen befriedigt zu werden; denn auch die Sternblendenbe- 
leuchtung leistet bei mittelstarken Vergrösserungen ihr Bestes. Des- 
halb ist es, um gewisse Lichtbrechungsdifferenzen gut beurtheilen zu 
können, in unserer mikrotechnischen Praxis wenigstens, nicht selten 
vortheilhafter, die nothwendige starke Verdunkelung des Gesichtsfeldes, 



durch sehr schiefe, besser steile Stellung des in ( 
bleibenden, nicht seitlieh verschobenen Spiegels ohne Anwendung des 
AflBB'schen Apparates zn versnchen, oder mit dem letzteren durch sehr 
starkes Zuziehen der Irisblende, oder durch excentrische Stellung der 
Blendonüffnung, wodarch eine einseitige schiefe Beleuchtung zu Stande 
kommt. Die einzelnen Elemente werden so, je nachdem ihre Licht- 
brechung melir oder weniger die des umgebenden Mediums über- 
trifft, bei hoher Einstellung glänzender weiss, bei tiefer Einstellung 
dunkler werden, als sonst, d. h. bei massig gedämpfter Beleuchtung. Da- 
gegen sind bei der eigentlichen Dunkelf eldboleuchtung dui-ch Stem- 
blenden die stärker als die Umgebung brechenden Gegenstände um- 
gekehrt bei hoher Einstellung dunkel mit hellen Contourlinien und bei 
tiefer Einstellung hell, obwohl nicht glänzend, mit dnnklen Contouren. 
Auf andere Wirkungen der schiefen Beleuchtung, die hier mitspielen, 
kommen wir gleich zurück. 

Bei durchfallendem, gewöhnlichem (nicht polarisirten) Licht ist 
neben der Kicbtung der Beleuchtung, ob diese eine gerade oder schiefe 
ist, das Wechseln der Intensität des Lichtes, in welchem das Gesichts- 
feld erscheint, das wichtigste Mittel zur Differenz irung des mikro- 
skopischen Bildes in unserem Falle. Ob das Vermindern der Hellig- 
keit des Gresiehtsfeldes bei eingesetztem ABBß'schen Apparat, mit wel- 
chem stets hesser der Planspiegel zu verwenden ist', durch Zusammen- 
ziehen der Irisblende oder durch Senken des Apparates, ohne 
nutzung des AEEE'scbeu Apparates dagegen durch Einsetzen von en- 
geren Blenden oder Senken des Spiegels, hier beinahe immer besser 
des Concavspiegels, oder in beiden Fällen durch Herabsetzen der Licht- 
stärke der Lichtquelle selbst (z. B. dni'cb Einschalten von mattem 
oder gefärbtem Glase zwischen Spiegel und Lichtquelle) bewerkstelligt 
wird, ist auf den Charakter und die Schärfe des Bildes von umso 
grösserem Einfluss, je stärker die Vergrüsserung. Bei ganz schwachen 
Vergrösserungen stufe man das Licht in welcher Weise immer so 
weit ab, bis das Bild scharf genug erscheint, und wie man es für 
die Beobachtung am angenehmsten findet; am wenigsten geeignet ist 
jedoch auch hier die Beleuchtung mit der ganzen Spiegelfläche ohne 



') AuBgenummen natürlich, wenn die Yergröaaerung bo gering und die 
Lichtquelle ao beschränkt ist, dasa das fiild der letzteren (z. B. die Lampe, 
die Fensterrahmen etc.), wenn auch verBchwommen, m doch eine ungleich- 
massige Beleuchtung vcruraacttend, im Gesichtsfelde erecheint; in diasem 
Fall mu39 immer der Concavapiegel beuQtzt werden. 



ÄBBE'schen Apparat und ohne Diaphragma, da diese das Bild am meisten 
verschwommen macht. 

Bei schwierigen Beobachtungen achte man darauf, dass kein an- 
deres Licht als das von unten kommende weder das Ob- 
ject, noch das Auge des Beobachters treffe. Ein schwarzer 
Schirm, welcher sowohl das Object als auch das beobachtende Auge 
von oben und von den Seiten beschattet, ist deshalb sehr nützlich. 
Im üebrigen wird man es kaum vermeiden können, die richtige Be- 
leuchtung in jedem gegebenen Fall und für jeden Bestandtheil des 
Objectes durch Probiren festzustellen. 

Ich verfahre bei der optischen Analyse des lebenden Objectes mit 
stärkeren Vergrösserungen ohne Immersion (z. B. apochrom. Objectiv 4 
mit Compensationsocular 8 = 500facher Vergrösserung) in Betreff der 
Beleuchtung mit gewöhnlichem durchfallendem Licht in der folgenden 
Weise. Ich benutze zuerst den AßBE'schen Beleuchtungsapparat, ziehe 
aber während der genaueren Einstellung (die erste Einstellung sowohl, als 
auch die erste Untersuchung überhaupt, geschah bei einer schwächeren 
Vergrösserung) die Irisblende etwas zu, damit ich mich in Bezug auf 
die sich im Gesichtsfelde befindenden Bestandtheile orientiren kann. 

Die eigentliche Beobachtung beginne ich aber mit ganz geöfbeter 
Blende und voller Beleuchtung. Alles, was, bei genügender Durch- 
sichtigkeit, eine eigene Färbung besitzt, also nicht blos in Folge der 
ungleichen Brechbarkeit der verschiedenfarbigen Strahlen (von der chro- 
matischen Aberration der Linsen selbst können wir bei apochromatischen 
Objectiven ganz absehen), von Interferenzerscheinungen oder Contrast- 
wirkungen gelegentlich gefärbt aussieht, wird in seiner wahren Farbe 
und in seiner unverfälschten Form und Grösse hervortreten, und zwar 
mit umso schärferen Contouren. je stärker die Färbung ist. Neben den 
gefärbten Bestandtheilen werden im Bilde auch diejenigen Elemente 
erscheinen, deren Lichtbrechung viel stärker oder viel schwächer ist 
als die ihrer unmittelbaren Umgebung; so sind als erstere z. B. Fett- 
tröpfchen (im MeduUarplasma von Infusorien), Chitingebilde, Kalk- 
und Kieselkörper (Panzer der Diatomaceen, Spicula in jungen Schwäm- 
men) etc., als letztere z. B. die mit Luft gefüllten Verzweigungen des 
Tracheensystems von im Wasser lebenden Insectenlarven und dergl. 
auch bei der stärksten Beleuchtung sichtbar. Endlich kommen noch 
ganz undurchsichtige Dinge schwarz, opake dagegen grau, je mehr sie 
sich der Undurchsichtigkeit nähern, um so dunkler zum Vorschein. 
(Die wirkliche Färbung von opaken Dingen erkennt man, wie erwähnt, 
blos bei auffallendem Licht, auf weissem Grunde.) 



Aber nicht blos das Geförbte. sondern überhaupt alles, was bei dieser 

vollen Beleuchtung uur sichtbar ist, erscheint allein in dieser Weise 
in den unverfälschten Fonnen und Dimensionen des davon gewonnenen 
optischen Durchschnittes, wie im § 32 noch ansein and ergesetzt werden 
soll. Deshalb ninss man sämmtliche Gebilde, die im mikroskopischen 
Bilde schon bei voller Beleochtnng erscheinen nnd zwar dabei auch von 
den optischen Einwirkungen der noch unsichtbai-en fibiigen Elemente 
unbeeinflnsst erscheinen, ja so messen, zeichnen, zählen und verfolgen'. 

Oft wird indessen bei einer so starken Beleuchtung gar kein 
mikroskopisches Bild erscheinen. Dann muss man die Irisblende vor- 
sichtig so weit zusammenziehen, bis die ersten Züge des Bildes aus 
der Fluth des das Gesichtsfeld überschwemmenden Lichtes emportauchen. 

Nachdem man so das Bild bei möglichst starker Beleuchtung er- 
schöpft hat, zieht man die Irisblende allmilhlich weiter zusammen, man 
untersucht bei gedämpfter Beleuchtung. Man sielit dabei die verschie- 
denen Structurelemente nach und nach, im Allgemeinen in abnehmender 
Eeihenfolge ihrer Lichtbrechungsstärke erscheinen, und das anfangs 
leere mikroskopische Bild sich mit Einzelheiten fiiUeu. 

Je mehr Neues nun auf einmal erscheint, umso schwerer ist es, 
jedes Ding gesondert, von den anderen optisch unbeeinflusst, zu be- 
obachten und zu benrtheilen. Deshalb halte man, sobald etwas Neues 
erschienen ist, mit dem Zusammenziehen der Irisblende ein, um das 
Erschienene in Ruhe beobachten zu kQnnen. Auch lasse man es 
beim weiteren Zusammenziehen der Blende zunächst nicht aus den 
Augen; denn bevor man das neu Erscheinende betrachtet, muss man 
das bereits Wahrgenommene bei der gedämpfteren Beleuchtung weiter 
prüfen: manches, was man früher blos vennuthen konnte, wird jetzt 
bestätigt, Vieles, was früher eben nur wahrnehmbar gewesen ist, wird 
jetzt vollkommen deutlich, blasse und verschwommene Linien scharf 
nnd dunkel. 

Indessen darf man nicht einmal von den ungefärbten Structur- 
elementen glauben, dass sie bei zunehmender Dämpfung des Lichtes, 



I) Sa würde ich z. B. die Cuntuuren eines kleinen Krebaen, jene mannig- 
faldgea Formen der GHedmaasaen und ihrer Boraten immer bei solcher Be- 
leuchtung entwerfen; die zarteren Zeichnungen (Streifung, Puuktlrung etc.) 
IsHsen eich dann nachträglich eintragen. EbeuBo würde ich die Zahl, 
Lagerung, Form und GrOsae der ChlornphyllkSrpercben, die in einem grünen 
Stentor vorbanden sind, nie bei einer gedämpfteren Beleuchtung zu be- 
a suchen : kleinere CbioropbyllkJtrnchen sind dann nie üicher während 
des LebeuH von anderen Granulationen des FrutoplaBmaii, die ebeoBO gittn 
erscheinen kSnnen, aber eigentlich farblos aind, unterscbeidbar. 
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d. h. Verengung der Apertur des durchfallenden Lichtkegels, fort und 
fort schärfer erscheinen, besser sichtbar werden. Bald kommt man zu 
einer Grenze, wo das bereits deutlich Gewesene anfängt, sich im Ge- 
wirr von Licht und Schatten, von Contourlinien und verschwommenen 
Flecken, welche über- und unterliegende Gebilde auf die eingestellte 
Ebene werfen, von hellen Eeflexsäumen und gefärbten Interferenzlinien 
zu verlieren; und kann man es auch dabei, wenn man es fortwährend 
im Auge behalten hat, noch scharf, ja schärfer sehen, bemerkt und 
erkannt hätte man das Ding unter diesen Verhältnissen sicher nicht. 
Und damit ist die Grenze, bis wohin die Irisblende zusammengezogen 
werden darf, erreicht, ausser man will die oben erwähnten Effecte der 
Verdunkelung des Gesichtsfeldes, die im mikroskopischen Bild immer 
mehr und mehr dominirend werden, kennen lernen. 

Jetzt schreite ich, bevor ich den ABBE*schen Apparat ausschalten 
würde, zur schlechthin sogenannten schiefen Beleuchtung (s. § 32). 
Durch diese, eigentlich nur excentrische oder mit stark geneigtem 
(seitlich nicht verschobenem) Spiegel erzielte Beleuchtung erreichen 
wir dreierlei. Erstens erscheinen dadurch die Schattenlinien breiter, 
zweitens ist der Unterschied zwischen hell und dunkel grösser, und 
drittens gewinnt das Object ein gewisses stereoskopisches Aussehen. 
In Folge des letzteren werden Gebilde, welche sich an der Oberfläche 
eines Gegenstandes befinden, als Erhabenheiten und eine convexe oder 
concave Oberfläche als so beschaffen direct wahrgenommen^. Es er- 
scheinen nämlich die über und unter dem optischen Durchschnitte, 
welcher bei gerader Beleuchtung allein im mikroskopischen Bilde scharf 
vertreten ist, liegenden Ebenen mit in die Einstellungsebene versetzt 
und rufen so ein körperliches Aussehen des Gegenstandes hervor. Sonst 
würden sie das Bild durch ihre Schatten und Eeflexe, die in die ein- 
gestellte Ebene fallen und dort dunkle oder helle Flecke verursachen, 
blos trüben, wenn man bei so stark gedämpfter Beleuchtung beob- 
achten wollte. Und in Folge dessen, dass die Schattenlinien breiter 
und auch dunkler werden, sind sehr zarte Zeichnungen, Streifungen 
und Punktirungen, sowohl welche auf Unebenheiten von Flächen, als 



^) So erscheint z. B. die obere Fläche eines Paramaeciums durch die 
Wimpern deutlich behaart (nicht blos an der gerade scharf eingestelltes 
Stelle punktirt oder gestrichelt, wie bei gerader Beleuchtung) und bei 
richtig getroffener Einstellung auf einen Blick als convex. Ich weiss nicht, 
wie es bei Anderen der Fall ist, auf mich macht aber das bei schiefer Be- 
leuchtung gewonnene mikroskopische Bild immer einen mehr oder weniger 
ausgeprägt stereoskopischen Eindruck. 



I 
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anch welche auf Dichtigkeitsnntersciiieden beruhen, bis zu einer ge- 
wissen Grenze leichter wahrnehmbar. Die beste Neigung der Licht- 
strahlen muss für jeden Fall durch Probii-en besonders festgestellt 
werden 1, 

Wenn ich nnn Alles, was bei solchen Beleuchtongen zn holen war, 
erschöpft habe, so schidte ich den AßBE'schen Apparat ans und beobachte 
weiter mit einfacher Spiei^elbeleachtnng- nnd Cyllnderblende. Anfangs 
nehme ich auch hier eine weitere BlendenöfEnung und schreite nach 
und nach bis zur engsten vor. Man kann auch den Planspiegel ver- 
snchen, indessen wird man den Hohlspiegel beinahe immer vortheil- 
hafter linden. Endlich kann man auch den Spiegel bald höher, bald 
tiefer stellen: Manches wird im ersteren, Manches im letzteren Fall 
deutlicher. Alles dieses deshalb, weil ungefÄrbte Gegenstände, welche 
so dünn sind, dass die Lichtstrahlen wegen der Kürze des Weges 
durch sie sowohl in Bezug auf ihre Richtung als auch in Bezug auf 
ihre Beschaffenheit nur ausserordentlich wenig modificirt werden, ohne 
Beleuchtungsapparat entschieden auffälliger sind. So kann man sehr 
kleine Körnchen und sehr zarte Fädchen auch im lebenden Object 
vielleidit noch wahrnehmen, aber nur dann, wenn sie durch Schatten 
und Reflexe von über ihnen und unter ihnen liegenden oder benach- 
barten Elementen nicht verdeckt werden. Die störende Wirkung der 
letzteren wächst nämlich mit der Enge der Blendenöffnung in einem 
höheren Grade, als die Auffälligkeit der fraglichen Punkte oder Linien. 
Daraus folgt, dass sie bei dieser Art und Weise der Beleuchtung nur 
dann besser als mit dem Beleuchtungsapparat zu beobachten sind, 
wenn erstens die Schichte selbst, wo sie liegen, sehr dünn oder be- 

') Handelt ea sich z. B. um nahe aneinander, parallel yerlaiifende zarte 
Linien, so dürfen die Schatten nicht breiter ala die Hälfte des Äbatandea der 
Linien voneinander sein. Werden aie durch eine noch schiefere (und zwar in 
der That schiefe) Beleuchtung breiter, so werden, abgeaehen davon, daas 
sie je breiter, umso weniger dunkel werdon, die lichten Streifen, welche zwischen 
den dunklen liegen, entsprechend schmäler und daher schwerer sichtbar, wo- 
durch die ganze Streifnng verschwinden kann. Ist die Beleuchtung dagegen 
zu wenig schief, ea überwiegt im Bilde das Licht zu sehr und die dunklen 
Streifen sind eventuell so achmal, dass die Streifnng deshalb unsichtbar bleibt. 
In der That erscheinen die Linien in keinem Fall in ihrer natürlichen Loge, 
sondern sind in der Richtung der Lichtstrahlen (auf das mikroskopische Bild 
bezogen, BelbatTerstSndlich in der entgegengesetzten Richtung) verschoben, 
und auch ihre thatEächliche Breite und Entfernung kann man nicht richtig 
beurtheilen. Sie werden blos auffälliger, und es kann bloa ihr Vorhandensein 
leichter constatirt werden (b. hierüber im g 33). 
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sonders durchsichtig ist, und zweitens, wenn letztere nur sehr wenig 
andere geformte Bestandtheile enthält', 

Oelimmersionnnystenie soll man jedoch dabei nicht verwenden, denn 
diB Vortheilc Ton dienen kommen nur hei einer Bpleuchtung mit dem äbbe- 
ichen Apparat zur GelluDg nnd höchstenB bei mäBsig verengter Irisblenden- 
Bffnnnu, wenn der Durchmesser dflr hell bleibenden Scheibe, welche beim 
HincinBchftuen in den Tubus ohne Ocnlar zu sehen ist, mindestens den vierten 
Theil des ganzen bei geöffneter Blende sichtbaren Kreises betrügt. Und 
dieses entspricht einer IrisblendcnBffnnnK (beim grnBsco Modell von Zkispi) 
von 8 mm thatsächlichera Durchmesser, wogegen man mit Trocken Systemen 
bei derselben Vergrltsserung oft aognr eine bis 1 mm zusammengezogene 
Blende vortheilhaft finden kann. 



» so. 

Mittel zum Erhöhen der Erkennbarkeit von StructurverhältnisHen des 
lebenden Objectes: Polarisirtea Licht. Spectralanalyse. 

Endlich setze ich den AßBE'schen Apparat wieder ein nnd greife 
zur letzten Art und Weise der Beleuchtung, welche kein Beobachter 
von lebenden Gegenständen unterlassen sollte. Diese, das poUrtslrte 
Licht, ist nämlich unsere allerwicht igste, streng genommen die ein- 
zige, gegenwärtig praktisch verwerthbare Methode der ([nalitatlven 
mikroskopischen Analyse von lebenden Stmcturbestandtheilen, welche 
fUr sich allein zuverlässige unterscheidende Merkmale zu entböllen im j 
Stande ist. Sämmtliche bisher besprochenen Metboden Hessen ent- I 
weder blos eine (laanlltatiTO Analj'se zu, indem sie uns. ausser vom f 
Vorhandensein, blos von der Lage und von den Dimensionen der Bestand- ] 
theile unterrichteten, oder sie Hessen zwar auch qualitative Unter- I 
schiede, so die Farbe, die Durchsichtigkeit, die Dichtigkeit (verschie-J 
denen Wassergehalt) oder die Stärke der Lichtbrechung erkennen, aherJ 
die optischen Erscheinungen, aus welchen man auf diese zu schliessenJ 
pflegt, können auch aus verschiedenen anderen Ursachen entstanden 1 
sein, so dass man blos durch die Combination verschiedener Beob- 1 
achtnngen einigermassen sichere Schlüsse ziehen kann. Dagegen kann J 

1) Z. B. sehr zarte Spermatozoen in dilnnBter Lage ansgebreitet ; die 
Kragen und Geisseln kleinster Choanoflagellaten, die Geissein von Bacterien; 
die feinsten Fädeben, mit welchen die Fihrinansscheiduag in einer Blutprobe 
beginnt, die blos eine Lage von Zellen enthält; die Beschaffenheit von 
dünnen, fadenförmigen Pseudopodien oder membranartigen Ausbreitungen des 
Protuplaaniaa von Rhizopoden. Diese luid ähnliche Dinge sind am meisten 
fiir eine Untersuchung ohne Belenchtungsapparat und mit kleiner Blendei 
Öffnung bei starken Vergrüasernugen geeignet. 



listen ^H 
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tlie Efgensrliaft der Iloppclhrechang:, die lier ojttlsrlien Anisotropie von 

Slructiu-bestandtheileii, worüber uns die Untersuchung im polarisirten 
Licht unterrichtet, bei den nothwendigen C^autelen ^ durch nichts Anderes 
Torgetäuscht werden, nur kann die Doppelbrechung selbst von verschie- 
denen Ursachen in der molecularen Beschaffenheit des Gegenstandes 
herrühren, in Betreff deren blos so viel . indessen auch nicht ganz 
ohne Ausnahme, behauptet werden darf, dass das Ding nicht flüssig ist. 

Leider wird sich eine thatsüchlich vorhandene Anisotropie nur 
dann kundgeben, wenn die wirksame Schicht verhältnismässig ziem- 
lich mtlchtig ist, sonst mft sie keinen augenlUUigen Effect hervor. 
Allerdings leisten die gegenwärtigen Polarisationseinriclitungen auch 
in dieser Eichtung bedeutend mehr als die früheren, aber noch immer 
nicht genug, so dass man für zartere, bloas bei stärkerer Vergrösse- 
rung sichtbare Elemente nur ausnahmsweise auch die Natur der 
Anisotropie näher bestimmen kann. Wo dieses möglich ist, giebt, vom 
Grade der Doppelbrechung abgesehen, die Bestimmung dessen, ob 
eine doppelbrechende Substanz optisch positiv oder negativ, ein- 
oder zweiachsig ist, und davon, wie die Axen des Elasticitäts- 
ellipsoids in einer geformten Substanz, z. B. in einem Structur- 
bestandtheil des Objectes, gerichtet sind und welche relativen 
Grössen die Axen besitzen, unterscheidende Merkmale, welche man 
mit keinem anderen mikrographischen Prüfungsmittel herausbekom- 
men kann. 

Diese Bestimmungen sind aber in der mikrographischen Praxis 
keineswegs leicht auszuführen, am wenigsten bei lebendigen Objecten. 
Hier mitzutheilen, wie man dabei verfährt, würde uns zu weit fiihren. 
In dieser Beziehung müssen wii' den Leser auf die im folgenden Para- 
graphen aufgezählten Quellen verweisen und uns auf drei praktische 
Winke beschrilnken , die hauptsächlich dem Anfänger dienen sollen, 
welcher sich zunächst mit der Bestimmnng davon begnügen kann, ob ein 
Gegenstand doppelt- oder einfachbrechend, optisch anisotrop oder isotrop 



1) Zu diesen gebärt, wie weiter unten auHeinanderge setzt ist, in erster 
Linie das Abhalten der stJJrenden ubeTen und seitlichen Lichtstrahlen vom 
Object. Die Grenzlinien und Grenzflächen von Subatanzen mit groasnm 
IjichtbrechiingsunterBchied erscheinen bei gekreuzten Niculs im dunkeln Oe- 
eichtsfelde als helle, ja sogar stark glänzende Gebilde, so oft sie das Licht 
auch von üben und den Seiten trifft, ebenso wie überhaupt hei auffallendem 
Licht anf schwarzem Grunde. Sie verschwinden aber, sobald die Lichtstrahlen 
nnr durch den Polarisatiir zum übject gelangen, wogegen die wirklich doppelt 
brechenden Gegenstände, wenn sie sieb in der ents|irechenden Lage beflndcn, 
im dunkeln Gesichtsfelde umso heller und glänzender hervortreteiL 
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ist. Dass er über den Gebrauch der PolarisationseinrichtTing selbst 
bereits unterrichtet ist, müssen wir voraussetzen. 

Wenn erstens ein schwarzer Schirm schon bei der Beobachtung 
im einfachen durchfallenden Licht vortheilhaft ist, so ist eine Ein- 
richtung, welche von Auge und Object alle Lichtstrahlen, die nicht 
vom Beleuchtungsapparat herkommen, abhält, bei Untersuchungen im 
polarisirten Licht ganz unentbehrlich. Abgesehen von der Beun- 
ruhigung des hier so sehr in Anspruch genommenen Auges, können 
einerseits die Lichtstrahlen, die den Polarisator und den Beleuchtungs- 
apparat nicht passirt haben, besonders wenn sie von oben auf das 
Object fallen und die Vergrösserung eine geringere ist, eine Doppel- 
brechung oder einen Grad von Doppelbrechung, die den thatsächlichen 
Verhältnissen nicht entsprechen, vortäuschen, indem sie die Gegen- 
stände im dunkeln Gesichtsfelde bei gekreuzten Nicols beleuchten, 
ihnen sogar einen starken Glanz verleihen. Andererseits können in 
dieser Weise eine wirklich vorhandene Doppelbrechung oder Unter- 
schiede im Grade der Doppelbrechung dem Auge leicht entgehen, die 
sonst bei Abhaltung der störenden Strahlen leicht wahrnehmbar sind. 
Zweitens muss die Beobachtung im polarisirten Lichte immer 
mit schwachen Vergrösserungen begonnen werden, aber es darf auch 
der Versuch, die stärksten anzuwenden, nicht unterbleiben. Oft ist 
nämlich die Doppelbrechung bei schwachen Vergrösserungen viel 
eclatanter als bei starken, wo der Glanz viel matter wird, ja ganz 
verschwimmen und so, hätte man die Untersuchung gleich mit starken 
Vergrösserungen angefangen, unbemerkt bleiben kann. Dagegen wird 
ein bei schwacher Vergrösserung homogen erscheinender, zwischen 
gekreuzten Nicols heller Bestandtheil des Gegenstandes erst mit starker 
Vergrösserung in seine weiteren Componenten zerlegt und die eigent- 
lichen Structurbestandtheile, die die Doppelbrechung verursachen, er- 
kennbar. 

Drittens liegt es in der Natur der doppelbrechenden Substanzen, 
dass die auf ihre Doppelbrechung hin untersuchten Objecte in der ver- 
schiedensten Lage und von verschiedenen Richtungen beobachtet werden 
müssen. Alle Gegenstände bleiben ja, wenn sie auch doppelbrechend 
sind, zwischen gekreuzten Nicols, wie bekannt, dunkel, sobald eine 
optische Axe der die Doppelbrechung bedingenden Substanzen der 
optischen Axe des Mikroskops parallel gerichtet ist. Deshalb muss 
man nicht nur den Objectträger in jeder Richtung drehen, eventuell 
auch wenden (s. die Objectträger für Beobachtung von beiden Seiten 
auf p. 270), sondern das Object auch in verschiedene andere Lagen 
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bringen, bald auf die Fläche, bald auf die Seite legen oder auf das 
eine Ende aufstellen, in verticaler und jeder schrägen Lage fest- 
halten können. Wie und inwiefern dies möglich ist, haben wir weiter 
oben auBführlich mitgetheilt. 

Bevor wir diesen Paragraphen beendigen, müssen wir noch einer 
Methode der optischen Analyse, die in gewissem Grade anch für die 
Beobachtung des lebenden Objectes verwerthbar ist, gedenken. Das 
ist die Prüfung der Veränderung der Lichtstrahlen, welche die zu miter- 
aachende Substanz passiit haben, auf spectral analytischem Wege. Das 
Mlkro-SpectroBkop ist im Stande, theoretisch wenigstens, uns über 
qualitative Unterschiede zu belehren, welche anderswie überhaupt nicht 
zu erkennen sind. 

Am meisten hat man das Mikrospectroskop bieher zur Unterauchnng von 
VDgeta1)il lachen (Chlorophyll) und Euiimalischcn (Hämoglobin) Pigmenten ver- 
wendet, die in verhältJiiBmSeaig grosser Quantität aus den Organismen 
eztrahirt und ausserhalb des Körpers in passenden Gefässen in den Apparat 
eingesetzt werden konnten. Indessen ist es auch schon heut« aehr gut zur 
Bestimmung von Pigmenten, die in etwas grösserer Menge in einem tiüerischen 
Körper enthalten sind, z. B. wie das Chlorophyll im Körper von Stentor 
nnd dergl., das Hämoglobin in den Uefässen von geeigneten Wirbelthieren 
und manchen Wirbellosen (u. A. vielen Würmern), während des Lebens ver- 
werthbar. Für Bestandtheile, die selbst blos bei stärkerer Vergrösserung 
wahrnehmbar sind, sind die bisherigen Apparate sehr wenig geeignet, für 
feinere Untersuchnngen des lebenden Gegenatandds gar nicht {ß. auch im g 32). 

Man kann zwar das MikroBpeetrOBkop sogar bei stärkeren Vergrösse- 
rimgen (Immersionssystemen) verwenden, allein es resultirt dabei in unseren 
meiaten Fällen gar nichts; denn wenn sogar auffallend gefärbte Substanzen 
filier zu dünnen Lage vorhanden sind, wie einzeln genommen die meisten 
Stractuibestandtheile, so gehen aie gar keine oder nicht genau bestimmbare 
Absorptionslinien. (Eine zu dieke Lage ist nattlrlich auch nicht geeignet, 
sie überhaupt ein zu dankles Spectrum giebt, in welchem vielleicht gerade 
am meisten charakteristischen stellen nicht mebr deutlich zu sehen sind.) 
wo die gefärbten Bestandtheile in grosser Zahl vorhanden sind und dem 
Gegenstand eine intensive Gesammtiärbung verleihen, sind die Beobaohtangen 
leicht anazultthren, wie z. B., an den erwähnten Beispielen. Bej einzelnen 
Chlorophyllkörperchen oder rothen Blutkörperchen kann man , wenn aie 
ichtig eingestellt sind, zwar nicht alle, aber wenigstens einen Theil der 
bezeichnenden Absorptionen des Chlorophylls, rosp, Hämoglobins, wahrnehmen; 
indessen gehurt dazu schon eine ziemliche üebung. 

Die meisten Structurbestandtheile , welche 
grÖBserungen zu untersuchen haben, besitzen aber eil 
keit, als die Chlorophyllkürper z. B. eines Stentors, 
farblosen Elemente, für welche ein Mittel mehr i 
während des Lebens am meisten angezeigt wäre, keine Alisurptionen v 
Ursachen, welche heute achon mikroskopisch wahrnehmbar wliren, obwohl s 
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gewisse Strahlen auch stärker als andere absorbiren. Bekanntlich liegen 
ihre Absorptionen im ultravioletten Theil des Spectrums, ultraviolette Strahlen 
werden aber durch Glas und Balsam der Mikroskoplinsen verschluckt, bevor 
sie zu dem Beobachter gelangen. 

Dass das Abhalten der störenden Seitenstrahkn bei spectroskopi- 
schen Untersuchungen ebenfalls sehr wichtig ist, versteht sich wohl 
von selbst. Oft gentigt ein einfacher Schirm nicht einmal, sondern 
man mnss, um ganz ruhig beobachten zu können, in einer Dunkel- 
kammer arbeiten. Da man, je homogener das Licht nach dem Durch- 
tritt durch die eingestellte Substanz geblieben ist, ein umso reineres Spec- 
trum erhält, so muss jede Zeichnung des beobachteten mikroskopischen 
Bildes, welche auf dem Contrast von Licht xind Schatten beruht, aasge- 
löscht werden. Deshalb beobachte man mit dem Spectialocular (am besten 
nach Abbe) bei voller Beleuchtung mit dem ABBE'schen Apparat. 

Der Vorschlag, welcher seit G. Kraus ([1], p. 12) wiederholt gemacht 
wurde, dass man den Gegenstand nicht scharf einstelle, sondern etwas tiefer 
oder höher liegen lasse, hat darin seinen Sinn, dass in dieser Weise blos 
der Farbeneffect im mikroskopischen Bilde erscheint und so z. B. zerstreute 
Farbkörner, welche in verschiedenen Ebenen liegen, eine gleichraässige, 
homogene Färbung im Gesichtsfelde hervorrufen. Bei stärkeren Vergrösse- 
rungen stelle man stets höher und nicht tiefer ein, weil bei diesen die unter 
der Einstellungsebene liegenden Gegenstände bei gleicher Entfernung einen 
intensiver gefärbten Fleck, als die darüber liegenden dorthin projiciren werden. 
Hat man indessen einen AßBE'schen Apparat von hinreichender Apertur 
(z. B. 1*40), so kann man auch genau einstellen, denn der Gegenstand wird, 
wie erwähnt, falls er nicht sehr stark lichtbrechend ist, blos in Folge seiner 
Färbung im mikroskopischen Bilde erscheinen. 

Eine noch grössere Wichtigkeit für mikromorphologische Unter- 
suchungen während des Lebens könnte, nach meiner Meinung, jene 
andere Methode der spectralanalytischen Untersuchung erlangen, welche 
die Beobachtung des Objectes in monochromatischem Lichte, d. h. in 
den verschiedenen Theilen des Spectrums ermöglicht, welche nach 
einander unter das Object geführt und in das Gesichtsfeld projicirt 
werden. Die zu diesem Zwecke construirten Beleuchtungsapparate mit 
Zerstreuungsprismen und Projectionssystem, welches den gerade einge- 
stellten Theil des Spectrums in das Sehfeld projicirt, werden nicht ganz 
passend ebenfalls Mikrospectroskope , besser monochromatische Be- 
leuchtungsapparate, genannt. Sie erlauben schon gegenwärtig gewisse 
qualitative Unterscheidungen auch mikroskopischer Bestandtheile der 
Organismen, indem diese, je nachdem sie die betreffende Art von Strahlen 
durchlassen oder absorbiren, in der gerade das Gesichtsfeld oder den 
Theil des Gesichtsfeldes, wo sie liegen, einnehmenden Farbe, oder 



aber dunkel bis schwarz erscheinen. Darüber, inwiefern dieses Prinzip 
der optischen Analyse in der Mikrotechnik bis jetzt Verwerthnng ge- 
funden hat, sollen die wichtigsten Daten im nächsten Paragraphen folgen, 

S 31. 

Litter&tUT und Geeohichtliches zu ^^ 1S>30. 

Wir wollen hier zanächst jene Werke erwähnen, welche den 
Leser über den yoKcnwärtlgren Stand der in diesem Capitel behandelten 
Methoden mehr oder weniger ansführlieh belehren können, und zwar 
werden wir die zusammenfassenden Werke über thierische (z. Th. auch 
pflanzliche) Mikrotechnik überhaupt mit Angabe der uns hier inter- 
essirenden Steilen vorausgehen und dann die Werke, die sich ein- 
zelnen Methoden oder Fragen speciell widmen, folgen lassen. Darauf 
werden wir in chronologischer Eeihenfolge jene nns bekannt gewor- 
denen Arbeiten aufzählen, die nach unserer Meinung irgend welche 
Wichtigkeit für die Kenntnias der Vergangenheit und Entwicke- 
lang dieser Methodik besitzen, ohne indessen auch die Geschichte 
der bei ihr in Anwendung kommenden Instrumente für sich 
geben zu wollen. Hier und da eingestreute vor- oder zurückgreifende 
Bemerkungen werden vielleicht zur Brauchbarkeit dieser Uebersicht 
beitragen können. 

Eine so ansfiilirliche Behandlnng unseres Gegenstandea, wie er es wegen 
seiner Wichtigkeit verdiente, suchen wir in den zusammeuf aas enden Werken 
über Mikrotechnik eigentlicli vergebeus. 

Die Behandlung des Ohjectes aelbst bei der Cntersucbnug während des 
Lehena ist Alles in Allem noch immer liei Stkil'Eer [2] 1869 p. IV-XIX am 
besten imd ausführlich sten geschildert. Dann kommt in dieser Beziehung 
Beale [3] 1880, bei welchem die verachicdenen Formen von Objectträgern 
mit Zellen p. 69-78, UnterHuchungsmEthoden von niederen Tbieren und Pflan- 
zen während des Lebens, von der Blntcirculation, Cilienbewegung, Dinpedeee 
etc. p. 186-198 beacbrieben sind. Die Anwendungsweise des polarisirten 
Lichtes (allerdings nur für krystallo graphische Beobachtungen) p. 220-238 ist 
zum Theil, die des spectroekopisch zerlegten p. 269-38B ganz von H. C 
SüEBY. Bei DippEL [1] Bind die verschiedenen Objecttiache, Objectträger, 
feuchte Kammern p. 653-665 (aus 1882) anfgezShlt; von den bereits in dieaem 
Capitel d. v. W. behandelten phjHikalischen Hilfsmitteln der Beobachtung ist 
(im in. Hefte aus 1883) die Anwendung des Druckes p. 860-862, die An- 
wendung erhöhter und verminderter Temperatur, verschiedener Durchleuchtung 
und vun elektrischen Strömen p. 863-866 kurz behandelt. Auaffthrlich ist da- 
gegen die Anwendung des polarisirten nnil prismatisch zerlegten Lichtes 
p. 911-986 dargestellt; ebenso die Eigenthflmliclikeit der mikroskopiachen Wahr- 
nehmung p. 753-760 und die optische Seite der Behandlung des Gegenatandes 
überhaupt p. 815-859, Es ist indosaen heute noch ratbaamcr, für dicäc Sachen 
zn NlQELi und Schwendbnek [2] zurückzugehen, welche die Theorie der 
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mikroskopischen Wahrnehmung p. 186-247, die Polarisationserscheinnngen 
p. 299-361 behandein. Auch der achte Abschnitt ihres Buches, „Mikro- 
physik" p. 362-465, ist uns hier von grossem Interesse, und wir werden im 
folgenden Paragraphen auf die dort niedergelegten Principien noch wieder- 
holt zurückzukommen haben. 

Ran VIER [2 b] 1889 schildert, nachdem er die heizbaren Objecttische, 
die feuchten Kammern und die Gaskammern p. 35-39 kurz erwähnt hat, die 
üntersuchungsmethoden während des Lebens blos von der Lymphe (p. 127 u. f.), 
vom Blut und von den Capillaren (p. 456 u. f.). Dasselbe gilt von Feey [4] 1886 
(p. 65-70, wo auch die Eigenthümliclikeiten der mikroskopischen Wahrnehmung 
angedeutet sind, resp. p. 175 u. f. und im 16. Abschnitt über Gefässe und 
Drüsen hier und da eingestreut). Eine etwas eingehendere besondere Schil- 
derung erfährt unser Gegenstand bei Fol [2] 1884 p. 87-94, bei Bbhebns- 
KossEL-ScHiEFFEEDECKER 1889 p. 138-144, und bei C. Friedländee [2] 1894 
(bearb. von C. J. Eberth) p. 34-41, wo indessen ebenfalls hauptsächlich Blut, 
Lymphe und Capillaren von Wirbelthieren berücksichtigt sind. Auf dieselben 
Objecte beziehen sich die bei Stirling [1] 1893, bei Böhm und Oppel [1] 
1893, Böhm und Davidoff 1895 und anderen mehreren eingestreute Winke; 
dagegen beziehen sich diese bei dem sonst so vollständigen Lee [8] 1893 
ausser auf verschiedene Zellen für cytologische Untersuchungen (p. 323-326), 
die aber mehr die absterbende, als die lebende Zelle betreffen, blos auf Eo- 
tatorien p. 448-449 und Protozoen p. 461-462; eine allgemeine Behandlung 
unseres Gegenstandes fehlt auch bei ihm. 

Bei Carpenter [2] (7., von W. H. Dallinger besorgte Auflage aus 1891) 
interessirt uns hier zunächst das über Sammeln des Objectes auf p. 456-459 
Gesagte, dann das über verschiedene Vorrichtungen zur Untersuchung lebender 
Objecte p. 287-301, und das Weitere über Zellen auf p. 386-390, noch mehr 
aber das Capitel VI „Practical Microscopy", besonders p. 368-378 über die 
Eigenthümlichkeiten der mikroskopischen Wahrnehmung und Capitel IE über 
Principien und Theorie des mikroskopischen Sehens (grösstentheils nach Abbe 
s. w. u.). Letzteres ist übrigens der beste Theil dieses Buches , welches in 
Bezug auf die eigentliche Mikrotechnik modernen Anforderungen keineswegs 
genügt, obwohl das betreffende Capitel VII, ebenso wie die vorhergehenden, 
neu geschrieben wurde. 

Sogar dieses (seinerzeit so berühmte) CARPENTER'sche Buch (abgesehen 
vom theoretisch optischen Theil), noch mehr aber das von G. E. Davis [1] 
1895 und Hogg [2] 1895 (?), wollen viel mehr dem Dilettanten, als dem an- 
gehenden Fachmann dienen. Dasselbe gilt überhaupt von den meisten eng- 
lischen mikrotechnischen Lehrbüchern, unter denen die erwähnten zu den 
besten, oder wenigstens beliebtesten gehören: von Hogg liegt die 14. Auf- 
lage vor mir. Wir erwähnen sie auch nur deshalb hier, weil in ihnen auch 
der Fachmann einzelnen praktischen Bemerkungen begegnen kann, die er 
vielleicht anderswo nicht finden würde und die ihm eventuell doch nützlich 
sind. Davis behandelt das Sammeln des Materials im IX. Capitel p. 203-240, 
die Untersuchung von lebenden Objecten im X. Capitel p. 240-248; die An- 
wendung des polarisirten und prismatisch zerlegten Lichtes in Cap. XV-XVI 
p. 331-351; bei Hogg dagegen muss sich unser Gegenstand ausser der ver- 
hältnissmässig ausführlichen Schilderung des Spectroskops und der Polari- 
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BationBeinrichtong aaf p. 123-157 mit doD paar Seiten von 193-198 begnügen. 
— Es ist bemerkeuswertli, daas die vcrstiiiedenen Objectträger mit Zellen nnd 
andere Apparate in den englischen Werken meist mit ganz anderen Autoren 
als dieselben in den dentschen nnd franzöBiachen angeführt werden: gelegent- 
lich mit Recht, oft aber auf Kosten dea eigentlichen Erfinders am Continent. 
Es ist mir auch leider, wegen der Unmöglichkeit einen, wenn auch kleinen, 
Thei) der englischen Aufsätze im Original einzusehen, trotz meiner Bc- 
mühimgen, auf die ursprünglichen Quellen zurückzugehen, oicbt immer ge- 
langen, die Priorität in aolchen Fällen zu entscheiden. Beispiele wird der 
Leser im chronologischen Ueberblick weiter unten finden. 

Von den in der Einleitung dieses Buches aufgezählten mikrotechnischen 
Haud- und Lehrbüchern könnten wir hier hSebst^'ns noch Caknot [1] 1884, er- 
ivähnen und zwar wegen seines rlritten \bsehmtteE (Livxe in)p 130 167 über 
die Methoden der mikroskopischen Beobachtung und der cytf logischen Unter- 
Buthnngen wo manche praktische 'tt inke (neben Manchem was wir nicht unter- 
schreiben würden) die sich in optischer Hinsieht mehr oder weniger direct 
auf den Gegenstand des vorliegenden Capitels beziehen enthalten sind Sonst 
enthUt sein Buch ebenso wie alle übrigen uns bekannten Werke noch viel 
weniger über die Methoden der Untersuchung während dea Lehens als die 
bereits hier erwhhnten Umsomehr glaubten wir uns verpflichtet diesem 
Capitil einen grösseren Banm in unserem Buche zu gewahren 

Von ntneren Tusamnienfass enden Bearbeitungen einzelner spccieller Qe- 
gensthnde heben wir folgende Werke hervor 

Leber die Methoden der Anwendung des polariairten Lichtes, 
allerdings apeciell fiir mmeralagische und petrographist^he Zwecke, finden 
wir das Neueste nnd AusfUiirlichste bei P. Gboth [1] 1894-95 (auf p. 1-163 
nnd 633-746} und bei H. Rosenbusch [1] 1892 (auf p. 78-211). Auf diese und 
auf NiOELi und ScHWENDENEE [2] 1877 (p. 299-3(31) sttitzt sich im Wesentlicheu 
Alles, was E. Ambkonn [1] 1892 in seiner kurzen Anleitmig zur Benützung 
dea polariairten Lichtes in der pflanzlichen und thierischen Eistelogie in sehr 
geschickter Weise zusammenstellt. 

Die Spectroakopie haben zwei neueste Werke zum besonderen Ge- 
genstand, nämlich das von JOUN Lahbaugs |1] 1896 in rein makroskopisch- 
physikalisch -chemischer Hinsicht, von welchem der Anfänger sehr gut seine 
physikalischen Vorkenntnisse zur mikrographischen Anwendung dieser Methode 
schöpfen kann, und das von AlbebT Henücque [1] in biologischer Hinsicht 
mit besonderer Berücksichtigung der Speetroskopie des Blutes. 

Theoretisches in Betreff des Sehens überhaupt, der mikroskopischen 
Wahrnehmung und verschiedener optischer Methoden finden wir bei H. v. 
Helmholtz [8] 1880-1895, G. C. GÄNiiE [1] 1886, W. D. Welfurii and 
H. STüKsnäY [1] 1888, A. Gleicseb [1] 1888, A. Steinueil und E. Voit [1] 
1889, und S. Czapski [1] 1893. 

Die GeBchicbte noseres OegenatandeB kanu blos auf Grund einer 
sorgfältigen Znsammensteünng jener kleineren tmd grösaeren Mit- 
theUungen überblickt werden, welche, seit den ersten Decennien dieses 
Jahrhunderts zerstreut erschienen, die einzelnen Methoden nnd neue 
Gesichtspunkte in die Wissenschaft eingefülirt oder weiter entwickelt 
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haben. Bei dieser Zusammenstellung ergab sich jedoch eine so grosse 
Anzahl von Publicationen, die uns hier näher interessiren, dass wir 
sie wohl besser in mehrere Gruppen eintheilen und uns blos inner- 
halb von diesen an die chronologische Eeihenfolge halten. Bios der 
Vollständigkeit wegen mussten manche Mittheilungen mit aufgezählt 
werden, die nur wenig oder gar nichts Neues enthalten, indessen 
solches zu geben beabsichtigen. 

A. Tereinigung auf einen geringen Baum und Sortiren des Unter- 
suchungsmaterials (zu §§ 19-21). 

1887 Abgesehen von einzelnen Bemerkungen älterer Forscher, können wir 

■^^ Ehbenberg [1] 1837 als den ersten nennen, dem wir Mittheilungen über 
diesen Gegenstand verdanken; dieselben befinden sich mit ausführlicherer 
Schilderung der Methoden auch in seinem Hauptwerk [2] 1838 p. XV-XVII 
und wurden bereits wiederholt erwähnt: schwarzer und weisser Grund, ein- 
seitige Belichtung, Federpinsel, Glasröhrchen zum Aufsaugen [„Microsoter" 
von Morren] etc. 

1846 Da^vegen bezeichnet Hugo v. Mohl [1] 1846 p. 126 eine „an dem einen 

Ende in eine feine Spitze ausgezogene, am andern Ende mit einem umge- 
bogenen Rande versehene Glasröhre, etwa von der Dicke einer Feder", als 
Pipette. 

1850 Im Micrographic Dictionary (Griffith and Henfrey [1] 1856), dessen 

erste Hefte bereits 1854 erschienen, sind zum Herausfangen der Unter- 
suchungsobjecte aus grösseren Gefässen mit Wasser einfache Glasröhren 
(„dipping-tubes" p. XXI) empfohlen. 

1876 I^- Ranvier ([2] 1875-1882) führt 1875 (im ersten Hefte des Werkes) deu 
Durchleuchter (photophore, in der deutschen Uebersetzung von Nicati und 
Wyss auf p. 66 Lichtträger) in die Mikrotechnik ein. 

1877 Im Wesentlichen denselben Apparat beschreiben 1877 M. Lawdowsky [2] 
und sogar 1886 H. Obersteiner [2], welche Ranvier gar nicht erwähnen, 
letzterer unter dem Namen Schnittsucher. 

1881 C. E. Hanaman [1] empfiehlt 1881 eine Flasche mit Seitenöffnung mit 
Musselin tiberzogen zum Sammeln von kleinen Organismen. 

1882 H. Fol [4] 1882 leitet Kohlensäure in das Seewasser mit den Unter- 
suchungsobjecten ein, um diese zu narcotisiren. — J. Levick [1] : Entfernung 
des überschüssigen Wassers aus dem Gefäss mit Pipette durch ein Sieb; 
Erniedrigung und Erhöhung der Temperatur, einseitige Belichtung etc. (Volvox, 
Amoeba). 

1883 K. MöBius [1] 1883 lässt kleine Organismen sich von selbst an die Ob- 
jectträger ansiedeln, welche er in das Wasser, wo sie leben, bringt. 

1884 A. C. Mercer [1] betont 1884 die Vortheile einer oben uhrglasartig aus- 
gehöhlten, unten ebenen Glasscheibe („Syracuse solid watchglass", eigentlich 
ein rundes Tuschnäpfcheu von Glas) gegenüber den gewöhnlichen Uhr- 
gläsern. (In der Zeit. Wiss. Mikr. II Bd. (1885) p. 278 wird diese Glaaschale 
ganz mit Unrecht als ein „völlig unnützer Apparat" bezeichnet. Er ist für 
die Vorbehandlung — Sortiren, Reinign eetc. — des Untersuchungsmateriale 
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weit zweckmässiger, uls sogar lUe frUlii<r meist gebraauhten Olaadoecti; nur 
üiehen wir, wie auf p. 222 erwälmt, die viereckige Form vor.) 

Die „Staining diBh" von C. S. MiNOT [1| 1886 ist dasselbe, wie das 1 
„solid Watehglasa". — H. Oberstbinek [2] 188ß: der SchEittaucher, cio nur 
wenig modiÄcirter RiNVlEE'scher „Photnpliore". 

A. Etebnod [2] 1887 combinirt in einem Apparat „tournette microaeo|)iqne 1 
a pluaieura fins" einen Drehtisch, einen Durchleuchter, veracliieden gcfilrbte 
Unterlage zum Prapariren und zwei Vierecke von der GrBsse des Object- 
trägers mit Diagonalen in das Glas des Durchleuchters mit Diamant einge- 
ritzt, zum leichteren Zurechtlegen des Präparates auf dem Ottjectträger- 
— L. Geblach [l] theilt die Methode mit, ein Olasfenater „Embryoskop". 
in der trepanirtea Schale des Hähnereies anzubringen, damit man die nnge- 
BtÜrte Entwickelnng des Embryo in situ beobachten kann. — JuLins ÄB- 
KOLD [3]: die Methoden, um Leukocyten in grösserer Anzahl dem Frosch- 
leihe CDtoehmen und lebend beobachten zu können, welche auf p. 227 d. v. W. 
geschildert wurden. — Eugen Steikach [1] führt die „Siebdosen" ein, Paare 
Ton iiieinanderp aasenden Olaadueen, von denen die innere einen durch- 
IQcherten Boden besitzt und auf niedrigen Olasfüsschen im itUHseren steht. 
Ijie sind noch eher fUr die Behandlung von Schnitten, als znm Sartiren eines 
lebenden Hat^rials geeignet; hierfür sind die Auftriebsiebe von CORl oder 
unsere Siebeylinder viel zweckmässiger. 

Der Apparat von G. M. Hopkins [1] 1891 zum Sammeln von mikro- t 
ekopischem Untersuchungamaterial, mehr fflr Amateure bestimmt, besteht ans 
einem TheelOifel, welcher über einem conischeu Sack von Gaze befestigt ist: 
das Material wird, in unserem Fall z. B. von den Seitenwänden des Gefässes, 
mit dem Lüffel abgekratzt und fällt in den Sack. 

M. LiTTKN [1] 1891, E. Mdencke [1] 1892, G. Gaektnbk [1] und W. 11 
ThObher [1] empfehlen verschiedene Ceutrifugeu zum Sedimentireu des Unter- 
Buciiungsmaterials ; alle haben sich im Gebrauch bewährt und sind auch zum 
raschen Sartiren des Materials je nach der Schwere in manchen Fällen zu 
empfehlen. 

C. J. OOBi [1] 1S93 beschreibt sein „Auftriebsieb", welches wir bereits II 
besprochen haben (p. 212). 

F. St'HAUUUiN [1] 1894 lässt AmÜben sich auf dem Deckglui ansammeln, 1) 
welches er über Nacht in das Seewasser- Aquarium, wo sie reichlich vorhanden 
sind, legt. 

S. A. Eybeb [Ij 1895 achlägt vor, eine 30-50 [x dicke kleine Scheibe 1( 
von Holandermark als Mikro-Filter zum Versammeln von mikroskopischen 
Organiamen zu benutzen. Die Seheibe legt man auf eine Lage von llltrir- 
papier und bringt nach einander einige Tropfen des Mediums mit dem Unter- 
auchungsmaterial auf die obere Fläche der Scheibe, Das Wasser wird vom 
Fittj'irpapier dnrcb die Scheibe gesogen, und die Maseben des Holunder- 
markes halten Infusorien, Eotatorien und ähnliche Organiamen zurück. 
Dieae kjjuncn uun samnit der Scheibe fixirt und weiter behiindelt, aber in ge. 
eigneten Zellen auch lebend untersucht werden, 

C. J. COBI [8] 1896 beschreibt eine besonders für die zoologische Technik U 
bestimmte handliche Centrifuge, welche indessen weniger zum Sedimentiien 
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eines lebenden Materials geeignet sein soll, wogegen die GAEBTNEE*8che 
Kreisel-Centrifuge mir auch in dieser Hinsicht wiederholt Befriedigendes 
leistete. 

1837 B. Erhalten der Lebensbedingungen während der Untersnchnng. 

"^^ (Zelle, feuchte Kammer, Gaskammer etc.: zu §§ 22-25.) 

Die alten Thierbüchsen wurden allmählich von Tulley, Goeing, Vaeley 
(1831) und Powell (s. bei Habting [1] Bd. III, p. 337-338) zwar verbessert 
und auch für stärkere Vergrösserungen zugänglich gemacht, aber gerade 
dadurch überflüssig, und so wollen wir auch hier mit den Methoden Eheen- 
beeg's ([1] 1837 und [2] 1838) anfangen: Stützen des Deckglases durch 
Fadenalgen, Festhalten der Thiere durch noch nicht schädlichen Druck eines 
Compressoriums etc. 

1842 Unter den Nebenapparaten eines grossen Mikroskops von James Smith 

[1] 1842 werden Zellen (Thierbüchsen) mit Deckel zum Aufschrauben, die 
zugleich als Compressorien wirken können, und ein kleiner aufrechter Glas- 
trog beschrieben, welchen Haeting [1] (Bd. HI, p. 346) den „senkrechten, 
schmalen Trog Vabley's" nennt. Dieser damals, wie es scheint, in England 
bereits bekannter Apparat wurde von J. Smith (p. 4, Figur u') dadurch ver- 
bessert, dass er darin ein diagonal gestelltes dünnes Glastäfelchen anbrachte, 
welches den Raum in eine nach oben und in eine nach unten verschmälerte 
keilförmige Hälfte theilt. Objecte, welche schwerer sind als das Unter- 
suchungsmedium, sammeln sich in der letzteren, diejenigen, welche leichter 
sind, in der ersteren Hälfte hart an der Glaswand, welche entsprechend dem 
Beobachter zugekehrt werden kann, wie bereits auf p. 237 erwähnt. Natürlich 
fehlen bei J. Smith auch jene kleinen, verstellbaren Zangen bereits aus 
LEEUWENHOEK'schen Zeiten nicht, welche zum Festhalten von Trockenobjecten 
im Gesichtsfeld dienten und von englischen Mikrographen bis auf die neueste 
Zeit gebraucht wurden (s. bei Cabpenteb [2], eigentlich W. H. Dallingeb 1891 
p. 287: stage-forceps , stage-vice etc.). — Im Micr. Journ. ist 1842 auf 
p. 370 das Recept jenes Fisch- oder Seeleims „new marine glue" zuerst 
veröffentlicht, dessen sich die Engländer mit Vorliebe zum Zusammenkitten 
von Glaszellen und dergl. bedienen (s. weiter unten im Capitel über den 
Verschluss des Präparates). 

1841 Oschatz [1] 1841, [2] 1842, [3] 1843 und [4] 1844 schlägt verschiedene 

"^ Arten von Zellen vor, so von Holundermark, Papier, einem Gemisch von 
Siegellack und Bleiweiss, etc. 

Bei Aufzählung der besonders von englischen Mikrographen benützten 
verschiedenen Halter für lebende Objecte (p. 123-125) bezeichnet H. von 

1846 Mohl [1] 1846 den „federnden Flaschenhalter, um Wasserthiere , Wasser- 
pflanzen u. s. w. unter Wasser zu beobachten", und die „schwarzgefütterte 
Büchse (black ground box)" als vollkommen überflüssig; über den „Wasser- 
trog", die „Büchse für Wasserinsecten (aquatic live-box)" und die „federnde 
Pincette" fällt er kein Urtheil. 

1858 Beale [8] 1853: Verfertigimg der Glasringe für seichte und von vier- 

eckigen Glasrahmen (Glasstreifen in der Flamme dreimal rechtwinkelig ge- 
bogen) für tiefere Zellen. 

1854 Geiffith und Henfeey [1] erwähnen in der bereit« 1854 erschienenen 

Einleitung der ersten Auflage des Älicrographic Dictionary von 1856 eine 
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nicht näher beachricheue Zelle als „live-box" iind aehildern vielleicht den 
ersten für CircTilation des UntersuchungBmediama eingoricbteten OhjecttrSger 
und nennen ihn (p, XX) growiug-slide: Päjien von Lampendooht leiten 
die Flüssigkeit ana einem kleinen Reservoir auf der Glasplatte zum Auflegen 
des eigentlichen Ohjectträgers unter den Hand des Deckgläachena. 

Hbeh, Welukek [8] empfiehlt 1856, kleine Wachafässchen an den Ecken 1856 
dea Deckglases anzubringen, um es beim Auflegen zu stützen (p. 10); zu 
demselben Zweck lässt er das geschmolzene Wachs eines erwärmten, nicht 
brennenden dünnen Wachaatockes, mit welchem er einen Rahmen wie mit 
einem Pinsel zieht, unter das Deckglas vordringen. Er findet (p. 11) diese 
Stütze einfacher und beiiuemer ala „die kostspieligeu „glasa cclls" der Eng- 
länder" und die „Lackrabmen von Oschatz und Schacht". (Der OscHATz'aciie 
Kitt besteht nach ihm aus Bleiweiss und Copalfimiss; er findet übrigens 
— p. 9 — den „Asphaltfirniss" bequemer. (S. auch weiter unten im Capitel 
Über VerschlusB und Umrandung des Präparates.) 

W. E. Mjlnee [1] 1859: ein kleiner Trog zum Demonatxiren der Blut^ 18S9 
circulation im Schwänze von Fischen, den T. Walker erfunden hat. 

H. ScHACET [2] 18621) bringt, um einen constanten Wasaerstrom nnter 1868 
dem Deckglaae zu unterhalten, nicht nur einen zuführenden, sondern auch 
einen abführenden Baumwollenfaden an. Als Reservoir für den zuführenden 
Faden benutzt er ein kleines Schälchen „neben dem Objecttisch und in 
gleicher Höhe mit demBelbeu" (p. 78). — C. Gebstenbergkb [1] legt ein 
Stückchen ganz feinen Tüll oder Spitzengmnd auf den Waasertropfen mit 
Infusorien und dergleichen am Ot^jecttrSger und darauf das DeckglSachen, 
wodurch die einzelnen Maschen die ^Infusorienteiche" bilden, welche die 
Thierchen verhindern, sich aua dem Gesichtsfeld zu entfernen. 

Demselben Zwecke will Jos. Davison [1] 1863 dadurch dienen, das» er 1868 
BO kleine Glaszellen (aua Glaaröhrenstückchen von Wi&" Durchmesser und Ve" 
Länge) verfertigt, welche gerade das Gesichtsfeld eines schwachen Ohjectiva 
einnehmen. — F. v. Becklinghatiseh [8] beschreibt (p. IßÜ) die erste feuchte 
Kammer im engeren Sinne (s. p. 243-243 d. v. W.) und giebt dadurch für die 
deutschen Mibrugrapben die erat« Anregung zur Vervollkommnung dieser Ein- 
richtung. — Der „aimple Trough for Zoopbytes etc." von Q. Guyon [1] iat ein 
gewöhnlicher Objecttr&ger , welcher durch Aufkitten eines ans einem andern 
Objectträger auBgeBohnittenen |_] förmigen Stückes und darauf eines Deckglasea 
zu einem flachen YARLEi'schca Trog umgestaltet wird und die Flüssigkeit durch 
CapiUar-Attractiou auch in horizontaler Lage zurückhält. (Das „Mikroaquarium" 
von Fb. Sl-haüdinn [1] 1894 iat im Wesentlichen dasselbe, jedoch etwas voll- 

Ikoromener.) 
W. KÜHNE [4] 18ß4 fuhrt die Methode der Untersuchung im hangenden 1864 
Tropfen in die Mikrotecbnik ein. Die Vorrichtung, welche er dazu benutzte, 
wird auf p. 20!) in der folgenden Weise beschrieben: „Zu dem Ende" — 
bloe 
vol. 
Auf 
Jiioi 



•) Die erste Anflage des Mikroskops von Schacht [1] 1851 kenne ich 

blos aus einen ziemlich ausführlichen Referat im Q. Joum. Micr. Sc. (1) 

vol. 1 (1853) p. 46-51. Hier ist diese Methode nicht erwälmt. Die zweite 

Auflage von 1855 kenne ich überhaupt nicht, weiss also nicht, ob die Me- 

I Jhode von Schacht oder der „growing-slide" des Mier. Dict. Wter int. 

ApÄthy. 19 
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nämlich um den Druck des Deckglases auf die lebende, noch zuckende 
Muskelfaser, deren Nervenendhügel untersucht werden soll, zu vermeiden — 
„setzt man auf die Cylinderblendung des Mikroskops, nach Entfernung des 
feineren Diaphragma, ein fast bis zum Boden abgesprengtes, enges Becher- 
glas, dessen abgeschliffener Hand mit einem sehr grossen Deckglase bedeckt 
wird. Auf den Boden des Gläschens wird zur Sättigung des eingeschlossenen 
Raumes mit Wasserdampf, etwas Wasser gegossen, hierauf das Präparat in 
einer Spur von Serum auf der unteren Fläche des Deckglases ausgebreitet, 
und dieses mit der reinen Fläche nach oben als Deckel auf das Glasschälchen 
gelegt." Dieser Vorrichtung gab Boettcher zwei Jahre später (s. weiter 
unten) die heute noch gebräuchliche Form (vergl. p. 244 d. v. W.), welche 
eigentlich mit mehr Recht die BoETTCHEK'sche Kammer genannt werden kann, 
da blos das Princip davon von Kühne stammt. 

1865 Ebenfalls W. Kühne [8] schildert 1865 die Anwendung von „Gas- 
kammern", welche Geissler verfertigte. (Solche machte Geissler bereits 
etwas früher [im Frühling von 1865] auch nach Angaben von Recklinghausen. 
S. Kühne [5] 1878.) Diese von Recklinghaüsen erfundenen GEissLER'schen 
feuchten Kammern, welche früher sehr viel zur Untersuchung von Flüssig- 
keiten mit suspendirten Elementen (Blut etc.) benutzt wurden, bestehen aus 
einer Glasröhre, deren Mitte sich zu einer Scheibe erweitert. In der Mitte 
ist die Scheibe von beiden Seiten bis auf einen capillaren Zwischenraum 
dellenartig eingedrückt, und hier ist das Glas blos von der Dicke eines 
Deckglases. Die Röhre wird mit der Flüssigkeit vollgesogen, und, wenn man 
diese wieder herausfliessen lässt, so bleibt im Centrum der Scheibe eine 
dünne Schichte zurück, welche zur Untersuchung dient und auf welche man 
die Einwirkung von Gasen, die durch die Röhre geleitet werden, beobachten 
kann. Die Form, welche diesen Kammern Kühne geben liess, „die feuchte 
Gaskammer", ist etwas anders. Zwischen der flachen Boden- und Deckel- 
fläche des scheibenförmigen Theiles des Rohres ist ein mehrere Millimeter 
hoher Raum, und der zu untersuchende Tropfen kommt auf die Unterfläche 
der Deckelwand, ein Wassertropfen, welcher den Raum mit Wasserdampf 
sättigt, auf den Boden. Sie werden mit einer fein ausgezogenen Pipette 
dorthin gebracht (p. 428). — RiCH. Beck [1] : eine neue Zelle für lebende 
Objecte „live trap". Ein interessantes Beispiel dafür, wie complicirte Ein- 
richtungen in England für Zwecke, die wir heute mit den einfachsten Mitteln 
erreichen und die man am Continente auch damals schon so erreichte, aus- 
findig gemacht wurden und zum Theil bis heute benutzt werden. — 
H. L. Smith [1] führt eine neue Methode zum Ersetzen der verdunsten- 
den Flüssigkeit unter dem Deckglase ein, nämlich das Emporsteigenlassen 
der Flüssigkeit aus einem Reservoir, ein viereckiges, flaches Glaskästchen, 
welches zugleich den Objectträger bildet, infolge von Caplllarität durch ein 
kleines Loch. 

1866 M. Schultze [10] 1866 schildert und empfiehlt diese Art Objectträger 
(growing slide) auch deutschen Forschern (p. 160-161). — A. Boettcher [4] 
unterzieht die Methode des hangenden Tropfens einer sehr treffenden und 
eingehenden Kritik i und schlägt die sogenannte Kühne - BOETTCHER'sche, 



i) Die Kritik Boettcher's bezieht sich übrigens nicht nur auf die feuchte 
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richtiger nur BOBTTCHEH'Bi;he Kammer vor. Dieselbe wird dadurch, dasa man 
den Glasring nnten an zwei entgegen gesetzten Pmikteii durchbohrt und liier 
die ein- und aufführende Glasröhre einkittet, znr Gaskammer umgestaltet. — 
E. Beck [2] rühmt das Princip der H. L. SniTH'achen Einrichtung sehr, will 
sie aber yerbessem und macht dabei eine unnÖÜiig complicirte „improTed 
growing cell" mit SIctallplatte und Schravib ende ekel. — Etwas praktiacher 
ist die Vorrichtung \oü J. C. Leemer [1]. Er läast eiuen IVa mm tiefen Ein- 
Bchliff von 15 mm Durchmesser im 3 mm dicken ObJecttrSger ala Eeaervoir 
dienen. Nehen diesem liegt nämlieh daa Object von einem Deckglas bedeckt, 
dessen Rand etwa ü mm Über daa Reservoir hinreicht. Ist letzteres beim 
Auflegen des Deckglases überschiisaig gefüllt, so wird die Flüäsigkeit darin 
und unter dem Deckglas in Commnnicatiou treten und hier daa Eintrocknen 
dea Ohject«a verhindern. Andrerseits kann ein kleines Niveaugefäas neben 
dem Mikroakop das Eeaervoir constant mit Flüssigkeit versehen. — Fb. Euh. 
ScKüLZE [2]; sein Objecttrfiger für lebende Froachlarven. 

S. Strickee [8] 1867 setzt die Nachtheile der Beobachtung mit der 1867 
Ogibslee' scheu Oaskanimer auseinander und empfiehlt jene Form, welche im 
Wesentlichen beiden best^uapäterenGaskanmicrn beibehalten wurde und weicht; 
auch die spätere EAKViEn'sche Zelle sammt einem elektrischen ObjecttrSger 
in sich vereinigt. — Andere Gaskammern beachreiben noch 1867 D. HüiSiHGA [1] 
und Th. W. Enüelmanb [I]^. — John Barkee [1] schildert, nach einer sehr 
treffenden Auseinandersetzung der Anforderungen, welche an ähnliche Ap- 
parate gestellt werden müssen, „a new microscopic growing stage", eine 
Ci reulationa einrieb tnng , welche am besten schief (nicht horizontal!) gestellt 

Kammer für den hangenden Tropfen, sondern auf feuchte Kammern überhaupt. 
Er weist dnrch zahlreiche Beobachtungen nach, dass in der Anwendung der von 
Eecklinü HAUSEN, KÜHNE und ihm selbst vorgeachiagenen feuchten Kammern 
noch keineswegs daa Mittel gefunden ist, um die natürlichen Lebe nebe ilingungen 
des Objectea zu erhalten. Ein Druck auf daaaelbe ist in den Kammern zwar 
auBgeschloaaen, was übrigens durch einfaches Stützen dea Deckglaaes ebenso 
gut geachehen kaim; aber die von Wasaerdampf allmählich libersBttigte 
Atmosphäre der Kammer wirkt genau wie deatillirtea Wasser auf daa Ob- 
ject, ruft also Erscheinungen hervor, welche nichts mit dem Lehen zu thun 
liaben. Daran, dass diese Fehlerquelle sehr leicht zum grüaaten Theil be- 
aeitigt werden kann einfach dadurch, daas man den feuchten Baum mSglichat 
klein und den hangenden Tropfen, ao weit es die Unterauchbarkeit gestattet, 
lieber etwaa grösser als zu klein nimmt, und hüchstena eine minimale Menge 
fremden Wassers in den Ranm bringt, scheint Bobttchee nicht .gedacht zn 
haben. Die Kammern, mit welchen er arbeitete, sind, nach seinen Angaben 
und der Abbildung auf p. 122 zn urtheilen, viel zu gross gewesen. 

1) In beiden geachieht die Untersuchung im hangenden Tropfen auf dem 
Deckgiäachen. Die ENiiELUANN'sche Kammer (p. G57) ist ein McBsingkästchen 
mit gläsernem Boden, Ausschnitt an der Decke fUr das Deckglas and «eit- 
lichen Oeffnungen zum Ein- und Ausleiten des Gases. Die von HmsiNäA 
(p. G75) ist eiu dadurch entstandener Glaaring mit einem Zu- und Ableitungs- 
rübrchen, daas man die Mitte einer GlasrOhre kugelig aufbläst und dann oben 
and unten ein Segment von der Kngelwand abschleift, 

lö" 
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werden muss und das Wasser durch einen dünnen Streifen von Talk vom 
Keservoirgefäss zu dem Deckglasrande leitet. Das Keservoirgefäss ist ein 
kleines, flaches Fläschchen, welches liegend rechts auf die Glasplatte, die 
den eigentlichen Objectträger zu tragen hat, gekittet ist. In die nach oben 
gekehrte Wand des Fläschchens sind zwei kleine Löcher gebohrt, das eine 
höher und dieses dient zum Hineinlassen von Luft, das andere näher zum 
Boden des Fläschchens, und auf dieses wird der Talkstreifen gelegt. Das 
andere Ende des Talkstreifens berührt oben eine Ecke des Deckgläschens, 
welches ohne Umrandung (vielleicht wohl gestützt?) auf dem Objecte liegt. — 
— J. COHNHEIM [8] : Technik der Untersuchung der Blutcirculation im Frosch- 
mesenterium. Curarisirung des Versuchsthieres (p. 26). — Derselbe [4]: 
Weiteres zu dieser Technik (p. 222: Schwimmhaut des Frosches). 

1868 Thom. Cüeteis [1] 1868: „Slide-cell" (Eingeschliffene Vertiefung im 
Objectträger und ganz unnütze Vorrichtung zum Drehen des Deckglases). — 
Balbiani [1]: Objectträger zum Studium der Entwickelung mikroskopischer 
Organismen (p. 568). 

1869 C. J. Müller [1] 1869: Eine zwecklose Anwendung des Princips der 
H. L. SMiTH'schen Kammer. — J. W. Me acher [1]: ein „Live-Box". — 
W. P. Marshall [1]: eine gewöhnliche Zelle, zur Hälfte mit einem auf- 
gekitteten Deckglas bedeckt, ist sein „small zoophyte trough". ~ W. Beavan 
Lewis [1]: Kautschuk für Zellen. — 1869 sind die ersten Hefte des Stricker- 
schen Handbuches, namentlich die „Allgemeine Methodik" von Stricker [2] 
selbst erschienen. Er macht darauf aufmerksam (p. VI), dass man den Baum 
für die Luft in der feuchten Kammer so gering als nur möglich machen soll 
und, so lange es geht, besser mit einer einfachen Oelzelle arbeitet. In 
dieser kann auch ein Wechsel der Flüssigkeit erreicht werden, wenn man 
zwei entgegengesetzte Seiten des Deckglases nicht beölt und an die eine Stelle 
des Deckglasrandes einen Streifen Filtrirpapier mit scharfgeschnittenem Bande 
anpasst und an die andere die Flüssigkeit „durch Röhrchen mit ausgezogener 
Spitze" tropfenweise anbringt (wie es später auch andere, neuerdings L. Rhümbler 
[1] 1888, vorschlugen). Eine andere Zelle Stricker's besteht aus einem Bing- 
wall von Glaserkitt, worauf das Deckglas mit dem hangenden Tropfen, so 
lange der Kitt noch weich, aufzupressen ist. Sie kann einfach dadurch zu 
einer Gaskammer umgestaltet werden, dass man in den noch weichen Wall 
an zwei entgegengesetzten Punkten feine Glasröhrchen einlegt. Auf p. IX 
(Fig. HL) wird auch eine complicirtere Gaskammer mit Quecksilberverschluss 
geschüdert 

1870 T. W. WONFOR [1] 1870: Messingringe für Zellen. — R. L. Maddox [1]. 

Zelle zum Cultiviren von Pilzen aus zwei verschieden grossen [_] förmigen 
Stanniolstücken, von welchen das grössere auf den Objectträger gekittet, und 
das kleinere mit der Oeffnung nach innen zwischen die Schenkeln des grösseren 
gelegt wird, ohne diese zu berühren, wodurch Luft zu dem in der Mitte 
liegenden Object gelangen kann. Das Deckglas entspricht den Dimensionen 
des grösseren Stanniolstückes ; das üntersuchungsmedium darf auch mit dem 
kleineren nicht in Berührung konamen. Wenn nicht untersucht, muss die 
Zelle mit dem Object in einem feuchten Raum aufbewahrt werden (p. 15). — 
Eine ähnliche Zelle, blos aus zwei Kreisbogen, die mit Asphaltfirniss auf 



den ObjeGtträger gezeichnet werden, empflphlt auch T R LEWif [1]. — 
E. CäTOn [1]: Methode der Unterauchnng der Blutoirculation 

R. L. MiDDOX [3] 1971: eine Modiftcation seiner erwfthnten Zelle für 1871 
Lnftzntritt (p. 45-46). — E.Kay Lankester [1] Gaskamnier, T^pusBOKTTCHBE, 
aber mit drei Leitungsrohren. — W. Zaun [1] luftdichte Gaskammer nach 
Angabe von Klebb. 

H. L. Smith [2] 1872 macht Frösche, von denen er die Blutcironlation, 1872 
besonders vuni hervorgezogenen und auf der mit Kurk belegten Froschplattfl 
f es Igest« ekten Mesenterium, untersuchen will, dadurch beweftungsloa, dass er 
sie in warmes Wasser legt, dessen Temperatur von der Hand noch gut aua- 
gehalten wird. (Bei Ramvier [2 a] p. 48 wird dieses Verfahren 1875 als das 
von Bebsabd erwähnt.) — Humt [11 : ein von D. S. HolmAn erfundener 
Objectträger für lufuaorien dergl. (Ein Kugel aus schliff, und um diesen herum 
eine seichtere Rinne am Objectträger, hat keine gritasere Bedeutung; wird 
indessen von Händlern mikroskopischer Utensilien in verschiedenen Varia- 
tionen heute noch geführt. 

D. 8. HOLMÄN [1] erfand 1873 einen Objectträger flir Blut und ähnliche 1878 
Fiassigkeiten mit aaspendirten Elementen, dessen besonderer Zweck das 
Hervorrufen von Bewegungen jener Elemente unter dem Mikroskop iat (b. 
auch weiter unten). Ein dickerer Objectträger iat rechta und linkii von der 
Mitte mit zwei rundlichen, ein geschliffenen Vertiefungen veraehen, welche 
mit einander durch ein oder zwei Beichte Kanäle verbunden sind. Der senk- 
rechte Qaerachnitt der Kanäle iat ein rechtwinkeliges Dreieck, dessen eine 
Kathete viel länger ist als die andere, welche auf die Objectträgerfiäehe 
(also auch auf das Deckglas) vertical steht. Somit bildet die Hjpothennae 
des Dreiecks einen möglichst geringen Winkel mit dem Deckglase, welches 
beide Vertiefungen und die Verbindongskanäle gleichzeitig überdecken eolt. 
Gruben und Kanäle müssen aorgfältig polirte Flächen haben. In beide Gruben 
kommt etwas vun der zu unter auch enden ElÜBaigkeit, indessen nur so viel, 
dass beim Bedecken mit dem Deckglase in beiden eine grosse Luftblase 
bleibt, welche von der riüssigkeit ringförmig umgeben ist. Die zwei Ringe 
von Flüssigkeit eommimii.iren mit einander durch die seichten Kanäle. Ein- 
gestellt wird das Mikroskop auf die in dieaen Kanälen beändliche Flüssigkeit, 
von welcher infolge des aehr spitzen Winkels, den der Boden des Kanals 
(die Hjpothennse des Dreiecks | mit dem Deckglas bildet, eine beliebig dünne 
Schicht untersucht werden kann Wenn man nun den Objectträger vor dem 
Auflegen des Deckglases etwas (z B, mit der Hand) erwärmt hat, dann zieht 
sich die Luftblase nach dem Auflegen dea Deckglases beim Sinken der Tempe- 
ratur etwas zusammen, und das Deckglas wird durch den Luftdruck so auf 
den Objectträger gepresst dass es sich nicht so leicht verschieben läsat. Um 
einen beliebig starken Strom m den Kanälen in der einen oder der anderen 
Richtung hervorzurufen braucht man blis dfn Finger (oder irgend einen 
warmen Gegenstand) der einen Luftblase zu nähern dadurch dehnt sich diese 
etwas aua und treibt die Flüsaigkeit im Kanal gegen die andere VertJefong 
des Objectträgera. 

L. GbItpini [1] 1874: Kulturzelle. — H. W. Dällihger und J. Dkts- jgy^ 
DALE [1] beschreiben (p. 97-99, Taf. lU) die feuchte Kammer die sie bei 
ihren Untersuchungen über Monaden benützten. Das Object liegt bedeckt 
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vom Dockglas auf dem Boden der Kammer, welche aus einem hohen ^^ 
weiten Glasring (V4'' auf IV2'') hesteht, dessen ohere Oeffnung mit ein®^ 
dünnen Kautschukmembran überspannt ist. In der Mitte der Membran ^^" 
findet sich ein kleines Loch, durch welches die Spitze des Objectivs beim !Ei^' 
stellen durchdringen kann. Auf dem Objectträger liegt, zum Theil den 
Boden der Kammer bedeckend, ein Blatt Löschpapier mit einem runden A^^* 
schnitt für das Object, welches mit einem kleineren Deckglas als der Avis- 
schnitt des Papiers bedeckt werden muss. Nach links geht das Papier m 
einen schmäleren, längeren Streifen über, welcher in das ßeservoirgef^äss 
hineinhängt. Letzteres ist ein in einen Metallring auf dem Objecttisch (welclier 
hier gleichzeitig Objectträger ist) hineingesteckter kleiner Glascylinder mit 
etwas erweitertem Mund, damit er durch den Ring zurückgehalten werde- 
Diese Vorrichtung wurde von späteren englischen Mikrographen sehr g"^* 
rühmt und vielleicht auch benutzt, so von W. Saville Kent [1] 1880 (I. 3d. 
p. 116). 

1875 R. Thoma [3] 1875: Objectträger zur Untersuchung der Blutcirculation 
in der Froschzunge unter Irrigation mit Kochsalzlösungen. — FritHIO^ 
HoLM(iREN [1] : Apparat zur Beü])achtung des Kreislaufes in der Froschlan^^ 
(s. p. 239 d. V. W.). — L. Ranvier schildert 1875 (im ersten Hefte des 
„Trait6 technique" [2]) seine feuchte Kammer (die RANViER*sche Zelle: s. p. 3-^=^)- 
Nach seiner Vorschrift verfertigt man sie sich selbst in der Weise, dass xn^^ 
auf einen gewöhnlichen ()))joctträger aus Glasstreifen einen viereckigen RahxH®^ 
zusammenkittet und innerhalb dieses Rahmens ein viereckiges Stück Glas f»-^*" 
kittet, welches, etwa um Vio mm niedriger als der Rahmen, den so '^^^ 
einer Rinne umgebenen Pfeiler bildet, worauf das zu untersuchende 0\yj^^ 
gelegt wird. Das Deckglas wird vom Ralimen getragen und kann kei^^^ 
Druck auf die zu untersuchenden Elemente ausüben. (Bei der gegenwä^^*^ 
meist gebrauchten käuflichen Form dieser Objectträger ist eine Ringfmr^^ 

in den Objectträger selbst hinoingeschliifen und von dem centralen Pfe^-* 
das Nöthige abgeschliffen.) — Ran vier giebt auch eine im Wesentlichen ^ 
STRiCK^ni'schen ähnliche Gaskammer an. 

1876 Die feuchten Kammern von Ludwig, Geissler, de Bary, Klebs -iXf^ , 
D. S. HoLMAN auf der Londoner internationalen Ausstellung 1876 s. I> 

A. W. Hofmann [1] p. 654 (referirt von Ferd. Coun). 

1877 A. H. Reeves [1] 1877: eine Kulturkammer. 

1878 Ed. Strasburüer [1] macht 1878 eine ventilirte feuchte Kammer (p. ^^ 
einfach in der Weise, dass er einen kleinen mit Wasser getränkten „Papp-''^ 
rahmen" auf den Objectträger legt. Diesem Rahmen wird das Deckglas mit^" 
dem suspendirten Tropfen aufgelegt, wo sich Spirogyren Tage lang gesund 
erhalten (vergl. die auf p. 248 d. v. W. vorgeschlagene Verwerthung dieser Idee). 

— W. Kühne [5] wahrt die Priorität Recklingshausen*s in der Erfindung 
der „feuchten Gaskammern" (der GEissLER'schen capillaren Form) gegen 
Pasteur, welcher ihre Einführung sich selbst zu vindiciren schien (in einer 
Schrift von 1876). 

1879 L. Malassez [1] 1879 : eine graduirte feuchte Kammer von, für morpho- 
logische Arbeiten wenigstens, zweckloser Complicirtheit. — C. Hueter [1]: 
ein Apparat zur Beobachtung des Kreislaufes in Schleimhäuten des Menschen. — 
J. M. Prudden [2]: Vorrichtung zur Untersuchung des Episternumknorpels 
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vom lebenden Frosch. — EstiL Selens* [1]; seine feuchte Kammer (b. p. 244 

A. y. W.). 

L. VON Thanhoffer [1] 1880 beschreibt auf p. 85 (Fig. 49 a) die 1 
RiNYiEK'Bclie Zelle ohne Ranviek dabei zu nennen und behauptet, sie bereits 
1873 benutzt zu haben, FigTir 49b ebendort ist eine nnnöthige kleine 
Mf>difieation jener Zelle. — .1. Deby [1]: eine modilicirte H. L. SniTH'sche 
Kammer (a. p. 247 d. y. W.), wo das Bebältnise für das Wasser der capillare 
Baum zwiBcheu zwei aufeinander gelegen Objectträgern ist. — T. Bolton[1]: 
breitet um den Tropfen mit den Beobachtungsobjecten rin|;^ämug etwas Banm- 
wolle ans, welche das Deckglas stützt (s. p. 232 d. y. W.). — J. A. Rydee [I]: 
feuchte Kammer zugleich Compressorium (nichts Neues). — James Edmunds [1] : 
eine modificirte RiimEE'aehe Gaskammer mit anders yerlaufenden Zu- und 
Ableitungsrührea und parabolisch geecbliffeuen, polirteu Seiteaflächen des cen- 
tralen Pfeilers (für Dunkel fe Idb el eu chtung : s. weiter unten). — Machet [1]; 
feuchte Kammer und Gaskammer, welche Nachet für sein chemisches Mikro- 
skop liefert. — G. M. Steenbesu [1]: Kultnrzelle besonders ftlr Bacterien (ein 
ganz überflüssiger Apparat). ~- Auch Botthrill'b [1] „Live-Trough" ist eher 
ein Rückschritt in der Technik der Untersncbnng lebender Wesen, Er kehrt 
wieder zn Messingplatten und Schrauben zurück. — Ebenfalls schon alt waren 
die „Thin Glass Troughs" , welche 1860 im Ämer. Naturalist beschrieben 
wurden (yergl. G. GuYON [1] 1863). — W. Saville-Kent [1] bediente sieh 
bei seiuen Beobachtungen für seine gTOBse Monographie der Infusorien vorzugs- 
weise der Vorrichtung DAiLiBOBE-DaTSDALE [1] 1374 und rühmt sie sehr. 

T. Ch. White [1] 1881: die BAUViEB'sche Zelle noch einmal erfunden. 1 

— J. A. Rtdee beschreibt eine feuchte Kammer (zugleich Compressorium) 
und eine Gaskammer von D. S. Eoluah ohne besondere Bedeutung (siehe im 
Literaturverzeichnias unter (HüLBAN D. S.) [2]). — Ebenfalls im Journ, 

B. Mier. Soc ist 1881 (p. 526) auch ein. Überflüssiger „Insect-cage" für lebendige 
Insecten beschrieben. — UnniJthig ist weiter der „life-slide" Bottbbii.i.'s [3], 
welcher jetzt [8] seinen „1 fe t ough anstatt von Messing wenigstens aus 
dicken Glasplatten verfertigen lasst — Ebensowenig euteprechen das Vi- 
yarium yun Hardy [1] (dazi n h sehr unpraktisch) und der „zuophyte 
Trongh" von H. J. FäSB [1] ri,cnd e nem Bedürfn sa. — N. PriNü8Ubim[1]: 
eine bei photochemischen Untersu hnngen luch m t E s kflhlbare Gaskammer, 
für gewisse specielle Zwecke sehr g t aber m allgemeinen nicht nothwendig. 

— 1881 will noch J. Dkbi ['] se ne m v r gen Jahre beschriebene feuchte 
Kammer vereinfachen, was ihm ndossen n r zum The 1 gelingt, da er die bei 
der Untersuchnng sehr störenden immibander eiche die zwei Objectträger 
verbinden, beibehält. — Im grow m. sl de von H W. WiOHT [1] ist nichts 
Neues (Zufuhr der Flüssigke t du eh. Wollenfasem welche in das Reservoir- 
gefäss hineinhängen). — Im Amer Month Mic Journal (vol. U, p. 35) wird 
nach dem Journ. de Photographie et de Micr. die STBicxES'sche Zelle ans 
Glaserkitt unter dem Namen Stbasbdbgeh'h neu beschrieben (s, unter (StbAS- 
BtTKGEE) [3]). — Hansen [1] empfielüt eine Gaskammer, welche die Vor- 
theile der Boettohi!B' scheu und der BANViEE'schen Gaskammern in sich 
vereinigen soll. 

1883 beschreibt E. L. J. Shdblhi [1] eine Gaskammer für starke Ver- 1 
grösserungen. — 0. Thomas [I]r ein modificirtes Vivarium nach Habdt [1], 
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welches ebenfalls stärkere Vergrösserungen zulassen soll. — W. K. Kent [1]: 
Kammer für Trockenobjecte. — Während dessen die „neue" Circulations- 
kammer von T. Chabteks White [2] eine zwecklose Modification des Vaeley- 
schen Troges mit zu- und ableitendem Wollfaden, und A. W. Stokes's [1] 
„Tadpole-slide" ein Objeetträger für Froschlarven ist, der den F. E. Schtjlze- 
schen an Zweckmässigkeit nicht erreicht: führt endlich ein Artikel des Amer. 
Month. Micr. Journ. (vol. m, p. 222: Examining and Exhibition of Living 
organismes) die einfachste Methode der Versorgung des Objectes mit frischer 
Luft auch in die englisch-amerikanische Mikrotechnik ein : das Einlegen von 
rasch wachsenden Algen mit den thierischen Organismen in die luftdicht 
schliessende Kammer (Paraffinzelle). — K. HällstIin [1] beschreibt eine von 
Johnson erdachte Methode zur Untersuchung der Circulation in der Frosch- 
harnblase mit dem Holmgren' sehen Apparate. 

1888 1883 schildert W. Preyer [1] eine Einrichtung zur Untersuchung em- 

bryonaler Bewegungen im ungeöffneten Vogelei (Embryoskop). — R. L. Maddox 
[8]: mehrere erwärmbare feuchte Kammern, von welchen er (p. 131) selbst 
zugiebt, dass nur wenig Neues an ihnen ist. — Caton [2]: ein Fischtrog. 
R. HiTCHCOCK [1]: feuchte Kammer. — H. J. Slack [1]: „Tubulär Live-box", 
besonders zur Untersuchung der Mundtheile von grösseren Insecten. — 
W. Behrens [2] verwerthet die STRASBURGER'sche Idee in Betreff einer 
einfachen, ventilirten feuchten Kammer in der folgenden Weise (p. 203): 
„Man schneidet aus gewöhnlicher gelber, starkfaseriger Pappe einige Rahmen, 
die in der Mitte einen Ausschnitt besitzen, welcher etwas kleiner ist, als 

das Deckgläschen Die Pappestückchen werden in ein Schälchen mit 

Wasser gelegt; nachdem sie sich ganz vollgcsogen haben, lässt man sie ab- 
tropfen und schichtet zwei bis drei derselben lose auf einen nicht zu kleinen 
Objeetträger .... über einander. Dann bringt man an das Deckgläschen 
einen hängenden Tropfen und legt dasselbe über die mittlere Oeffnung der 
Rahmen". Behrens hat in einem solchen frei liegenden Apparat einen han- 
genden Tropfen vierzehn Tage lang unverändert erhalten, indem er jeden 
Abend mit der Spritzflasche einen Tropfen Wasser seitlich an die Pappen- 
rahmen brachte. 

1884 ^^® ^^^'^ ^^* ^^^ r&rowing cell" von A. C. Stokes [1] die Wiederholung 

der Zelle von Maddox [1], blos aus Glasringen anstatt aus Staniolplatten 
verfertigt, der „Pillar-Slide" von R. J. Nunn [1] dagegen die reine Ranvier- 
sche Zelle; P. B. Parson's [1] „current-slide" ist complicirt, die Zellen von 
A. D. Michael [1] alte Vorschläge, neu aufgetischt. — P. Fabre-Domergue [3] : 
eine Art Stufenobjectträger, aber aus Metall, mit Leitung durch Fäden. 

1886 ^®®^ begegnen wir der Beschreibung einer „Live-cell" von unbekanntem 

Autor im Journ. R. Micr. Soc. ([2] vol. V, p. 134-135, Fig. 20) , einer solchen 
von G. M. GiLES [1] (wieder Messing und Schrauben!), der „life-box" von 
J. E. WiTHNEY [1] (eigentlich schon aus 1884, auch nicht ohne Messing), der 
feuchten Kammer von Bower und Vines [1] (ist die von Strasburger), der 
„observatory-trough" von R. Hawkins [1] (Ringe aus Messingdraht für Zellen, 
ein bereits alter Vorschlag), dem „growing-slide" von E. L. Cheeseman [1], 
den Zellen aus Stückchen eines Gummischlauches^ neu vorgeschlagen von 
C. F. Cox [1], also nichts Neuem Der Umschalter für Gas- und Flüssigkeitß- 
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ströme von E. Obach [1] dürfte in passender Form auch für unsere Zwecke 
anwendbar, indesBen nur selten nothwendig seia. 

Das „CompresaoriaTO" von K. HÄLSißN [2] 1B86, welches den Zweck 1886 
hat, das Beschlagen des Objectives mit Wassertropfen bei Unterauchungen 
ohne Deckglaa za verhüten, möchte Schieftbkdei'keb (Zeit. Wiss. Mi kr. IV. 
L 18S7, p. 477) mit Recht lieber „Tanchhülee" nennen. Eigentlich ist ea eine von 
{ englischen Mikrographen schon länget gebrauchte Yorrichtung, der sogenannte 
Protector oder gerader Stiefel von GoRiNü [1] (1830 p. 55: Protector, direct 
boot; über den „diagonal hoot" a. weiter unten), den von den deutschen 
Mikrographen bereits H. von Mohl [1] 1846 (p. 125) erwähnt und abbUdet. 
— L, Chabry [1]; eine Capillarröhre als Objectträger bei Untersuchung von 
lebenden kleinen Eiern. — C. G. Dünning [1] („zoophyte-cell"), D. S. Kbllicott[1] 
(feuchte Kammer), J. M. Logak [I] („a new form of life-slide") variiren und 
wiederholen alte Dinge. — J. D. Hasdi'b [2] „eiamining tank" ist ein auf 
zwei verticalen Füssen hefeatigtes, verstellbares flaches Gefäss. 

Der „growing-slide" von A. Paqan H] 1887 ist einfach ein mit Filtrir- 1887 
papier belegter Objectträger, welcher, wenn nicht untersucht, auf eine stufen- 
förmige Holzbank, unter eine Tropf Vorrichtung gestellt wird: ein höher ge- 
stalltes EeservoirgefäBB mit zweimal rechtwinkelig gebogenem Capillarrähr- 
chen, welches so weit mit Leinenfäden verstopft ist, dass es blos in den ge- 
wünschten Intervallen je einen Tropfen fallen lässt. Das Fliesspapier, welches 
die Flüssigkeit zu dem Object und vom Object wegleitet, wird mit der Zeit 
verstopft und niuss erneut werden; und doch behauptet PiOAN VoloKColonieti 
sechs Wochen lang lebend auf diesem Objectträger erhalten zu haben. — 
A, C. Stokes [8]: alte Schellack- nnd Glaazellen. — W. Fearsley [1] p. 195, 
Fig. 46: ProBchhalter. — E. Mäoeb [1]: Insectenhalter. — L. Ckabei [2] 
-setzt seine lyiethode der Untersuchung von kleinen Eiern in Capillarröbrchen 
weiter auseinander (p. 172, Figur 1 auf p. 174). 

Die Methoden von E. Mäüpas [1] 1B88 bieten, obwohl nichts wesent- 1888 

lieh Neues, doch grosses Interesse infolge der wichtigen Resultate, zu welchen 

sie bei Infusorien führten, da ja die Mikrotechnik dadurch, dass gezeigt wird, 

wie bekannte Methoden für gewisse Zwecke richtig anzuwenden sind, mehr 

als durch neue Methoden von problematischem Nutzen gewinnt. — Dasselbe 

gilt, wie aus dem Vergleich mit den bereit« aufgezählten älteren Methoden 

hervorgeht, von der Methodik von L. Hhcmbler [1] auf p. 550-555 mit Figur 

auf p. 554 (s. d. v. W. p. 248, 250-251). — Eine entschiedene Verbesserung 

der PAGiN'schen Vorrichtung ist die von Selmab SchÖnfeld [1], bei welcher 

die Circulation auch während der Untersuchung selbst nicht unterbrochen 

■werden muss. Sie ist im Princip besser, als die von Rkl'hsler, da bei 

L Ihr auch die alte Flüssigkeit weggeleitet wird und nicht blos das Wasser 

L davon verdunstet; aber viel weniger handlich und an und für sich natUr- 

L lieh auch keineswegs neu. — Der „growing slide'' J. D. Hardy [8] ist 

■ Ciculation eingerichtete „Thierbüchse" aus alten Zeiten. — 

. R. Beaümont [1] beschreibt eine Circulationskanuner (reaervoir life- 

I Bilde), welche in mehreren Beziehungen vollkommener ist, als die früheren. 

■ EiD metallener Objectträger (warum nicht von Glas, können wir nicht eiii- 

;n) mit rundem Gtascinsutz in der Mitte als Boden der Zelle trägt an 

|))Biden Enden je ein Eeaervoir. Von jedem führt eine kleine Eöhre in die 
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Zelle, welche aus einem inneren Metallring mit feinen Oe£fnungen und 
einem äusseren, höheren Wall besteht. Der innere Ring trägt das Deckglas, 
. der Hof zwischen dem inneren Ring und dem äusseren Wall ist von einem 
trichterförmigen Metalldach mit centraler Oeffnung über dem Deckglas über- 
deckt, und in diesen Hof mündet das zu- und ableitende Röhrchen. In das 
eine Reservoir wird Wasser gegossen und der Objectträger so auf den dreh- 
baren Objecttisch des schräg umgelegten Mikroskopes gebracht, dass das ge- 
füllte Reservoir höher zu stehen kommt. Das Wasser, welches die Zelle 
passirt hat, sammelt sich im niedriger liegenden Gefäss, und, wenn das obere 
sich entleert, so wird einfach der Objecttisch umgedreht, damit das nun ge- 
füllte Reservoir höher zu liegen komme. Wenn man nicht beobachtet, so 
wird der Objectträger mit einem der Reservoire unter eine constante Tropf- 
vorrichtung gestellt und, damit die Circulation nicht aufhöre, am anderen 
Reservoir eine Abflussvorrichtung angebracht. — Eknst Fbetjnd [1] liefert 
einen wichtigen Beitrag zur Technik der Untersuchung des lebenden Blutes, 
dass nämlich das mit eingefetteter Canüle in eingefettetem Gefäss unter Oel 
aufgefangene Blut nicht gerinnt (p. 260). 

1889 G. Hayem [1] 1889 schildert in seinem grossen Werke über Blut 
natürlich auch die Methoden der Untersuchung des lebenden Blutes. — 
W. ScHEWiAKOFF [1] benutzt, ebenso wie Rhümbler und Andere vor ihm, 
stets die filtrirte Infusion selbst zum Erneuen der Flüssigkeit bei der Be- 
obachtung der Infusorien und findet das mit Wachsfüsschen gestützte Deck- 
glas die beste Zelle dazu. — John af Klercker [1] : die auf p. 250 d. v. W. 
besprochene Circulationsvorrichtung. — C. H. H. Walker [1] : neues, grosses 
Format für alte Zellen; mit blos drei Seiten als senkrechte Tröge zu benützen. 

1890 0. Maas [1] 1890 empfiehlt für die Beobachtung der Entwickelung des 
Süsswasserschwammes ein auf einem Stativ befestigtes Deckglasaquarium 
von 1 cm Tiefe und 1 qdm Fläche, sonst wie J. D. Hardy's [2] „examining 
tank", welches er mit dem horizontal gestellten Mikroskop benutzt (p. 530). 

— Fayod [1] : die sogenannte „cellule Fayod" ist eine Zelle, deren Seiten- 
wand von einem flachen Kautschukring gebildet wird und dessen Theile 
durch den Druck eines Compressoriums von Metall zusammengehalten 
werden. Praktisch ist sie wohl für manche Zwecke, aber neu nicht, am 
wenigsten ist es die Verfertigung der Seitenwand der Zelle aus einem 
Kautschukring, wie L. Klein glaubt (Zeit. Wiss. Mikr. Bd. Vn, p. 348). 
Fayod benutzte solche Zellen 1890 erst seit zwei Jahren; ähnliche wurden 
von mehreren englischen Mikrographen bereits vor geraumer Zeit beschrieben. 

— Uebrigens empfiehlt auch J. Anderson Smith [1] 1890 Kautschukringe für 
kleine Zellen als etwas Neues, jedenfalls ein Zeichen, dass solche Zellen 
damals wenigstens nicht in allgemeinem Gebrauch waren. — F. Plehn [1] 
schliesst den Tropfen Blut, um es lebend zu beobachten, zwischen zwei 
Tropfen von Paraffinum liquidum ein, von welchen einer auf den Object- 
träger, der andere auf das Deckglas gelegt wird. Der aus der Finger- 
kuppe mittels Nadelstich entnommene Bluttropfen wird auf dem Paraffin- 
tropfen des Deckglases aufgefangen und das Deckglas mit dem Tropfen 
nach unten auf den Paraffintropfen am Objectträger gelegt. Wenn man mit 
den nöthigen Vorsichtsmassregeln verfährt und die normale Temperatur des 
Blutes constant erhält, so bleibt das Blut viele Stunden unverändert 
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Bei L. I'FEiFfKK [1] 1891 tipticii wir eine eingehende Besclireibuiig der 1 
Methoden zur ünterBuchung der krankheiterregenden Protozoon (Ualariaplas- 
modien, Coecidien etf.). Eine wichtige EoUe spielen daliei die Capillar- 
culCnren nach Danilüiwse] (in OapillarrOhren, die an einer Stelle platt^drückt 
Bind: eigentlich GBiSfiLER'aohe Kammern in etwas Teränderter Form). ^ 
G. M. Hopkins [1] ; ein senkrechter seichter Trog von drei Glaeatreifen auf dem 
Objectträger und dem auf diese gekitteten Deckglas gehildet, wie manohe 
frülierBn. ~ Thomas S. Stevens [1]: Beobachtungsaquarinm, Seitenwäade ana 
einem [J förmig gekrOmmteu Kaut-achukatreii'eii. 

Die neu heschriehene Kulturkammer für den hangeoden Tropfen Tun 1893 
H. II. Ward [1] 1892 ist die Gaskammer von D. Huizinga [1] 1887 ohne irgend 
welche Aenderung, bei baoteriologiBchen Studien angewendet. 

C J. CöRi [2] 1893: „das Objecttischaiiaarium", eine bereite sehr alte 1H98 
Vorrichtung, wie aus Obigem hervorgeht (s, auch p. 237 d. v, W.)- — 
J. E. Inbpbn [1] : über den MARsHAiL'achen Trog. — M. Oüata [1] hat, wie 
es scheint, erfolgreiche Versuche mit der Reincultnr von Infusorien (Para- 
maecinm anrelia und Poljtoraa nvella) gemacht. — A. Scuekffel [1] be- 
seitigt die uiibe(|aemen Gummibänder in der Vorrichtung von Johh af 
Elebcker [1] und befestigt das Deckglas anl' dem Objectträger mit zwei 
Tropfen Terpentinbarz. 

Pbitz Sohadbinn [S] 18S4 beschreibt ein „Milu'üaqnariiui'' , welches 18&4 
ans dem Objectträger, von dem an der einen Langseite ein viereckiges Stück 
heransge schnitten (mit der Sehmirgelscheihe herausgeschliffen) ist, oad »wei 
, Deckgläsern besteht, die beiderseits auf den Einschnitt gekittet sind. Um 
den 80 entstandenen sehr schmalen Trog brauchen und von beiden Seiten 
beobachten zu können, müssen auf den Objectträger auf beiden Seiten je zwei 
I Schutzleisten gekittet werden. Er kann auch horizontal auf den Objecttisch 
gelegt werden, ohne dass das Wasser heransfliessen würde. Diese Einrich- 
tung hat TOT älteren ähnlichen der englischen Mikrographen (wo die Seiten- 
wände der Zeile aufgekittete Leisten von Glas sind) nur de« Vortheil. daas 
man das Object von beiden Seiten mit gleich starken Vergrösserungen beob- 
achten kann. — Cuableb Hill [1] steckte die aus der EihlUle entnommenen 
Fisch emliryoncn, um sie lebend zu untersuchen, in Schlingen von feinem 
Kupferdraht, welche sie, indem sie den Duttersack etwas zusammenschnüren, 
festhalten. Durch Biegung des Drahtes konnten die Embryonen in jeder Lage 
unter das Mikroskop gebracht werden (p. 338), 

C. Erhalten doH Objectes auf einer constanten TempiTutor. Aende- 
rung der Temperatur uuter di>m Mikroskop (zu §§ '2(! und 28). 

Eine sehr alte und die primitivste Uetbade, um die Binwirknag der 1852 
Wärme auf ein gegebenes Ohjcot unter dem Jlikroskope selbst stndiren zu 
können, ist wohl die von E. ScHACäT [2] p. 79 beschriebene, welche ihm 
„im Jahre 1852 von Herrn Mabtih aus Wien mitgetheilt" wurde. Ein knie- 
fiSrmig umgebogenes Wachakerzchen wird nach Entfernung des Blendungg- 
appanites brennend unter das Loch im Objecttisch gehalten imd die Object- 
platte von unten her direct erwfirmt; aber eine noch bedeutend früher ver- 
Bffentlicbte Methode ist die von C. A. S, Sl'hultze [1] 1828, welcher sich iggS 
zum Erwärmen des Objectes der zur Eele\ichtung opaker Gegenstände den 
Mikroskopen beigegebenen Couvexliuse als Brennglas bediente (p. 17). 
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1889 Später gab Ch. de Chevalier [1] 1839 eine complicirtere Vorrichtung 

an, welche indessen blos bei einem umgekehrten Mikroskop anzuwenden 
war und trotz späterer Verbesserungen von Lawrence Smith und Nachet 
(vgl. Karting [1] n. Bd. p. 146) keine allgemeinere Verbreitung fand. 

1868 J. Schweigger-Seidel [1] 1863 (p. 486) und A. Rollet [2] 1864 be- 

"^ nutzten einen gefensterten Streifen von Eisenblech, der an einer über den 
Objecttisch hinausragenden Seite erwärmt wurde. Die erste Methode jedoch, 
welche eine allgemeinere Verbreitung fand und durch welche die Mikro- 
graphen angespornt wurden, bald nachher eine Reihe von anderen ausfindig 
zu machen, ist das Erwärmen des Objecttisches nach Max Schultze [9] 1864 
und [8] 1865. 

1864 M, Schultze [9] zeigte bereits am 8. Juni 1864 in der niederrheinischen 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde seinen heizbaren Objecttisch, welcher, 
mit der RECKLiNGHAUSEN'schen feuchten Kammer combinirt, in erster Linie 
zur Untersuchung des Blutes von warmblütigen Thieren dienen soll, das bis- 
her nie bei Körperwärme beobachtet wurde i). Der Apparat besteht „aus 
einem durch zwei Spirituslampen zu heizenden und mit einem Thermometer 
versehenen messingenen Tisch, welcher auf jedem Objecttisch eines Mikro- 
skopes befestigt werden kann" (p. 358). — Der von Rollet [2] unabhängig von 
M. Schultze benutzte , aber später (am 14. Juli 1864) zuerst veröffentlichte 
heizbare Objecttisch ist ein auf dem Mikroskop tisch auf Korkunterlagen 
ruhender Streifen von Eisenblech, welcher an einer Seite den Mikroskoptisch 
überragt und hier durch eine Weingeistflamme erwärmt wird (p. 192). Mit 
einem Thermometer ist er nicht verbunden gewesen. 

1865 Die erwärmbare, metallene Objectplatte von Thome [1] 1865 ist wie 
die von Rollet, blos ruht sie mit drei Metallspitzen auf dem Tisch des Mikro- 
skopes. — Max Schultze [8] setzt die Art und Weise seiner Beobachtungen 
mit dem heizbaren Objecttisch ausführlich auseinander. Erwärmt werden 
durch kleine Spiritusflammen zwei seitliche und unter rechtem Winkel nach 
vorne umgebogene, 17-20 cm lange Fortsätze des Tisches. Bei M. Schultze 
ist auf eine genaue Bestimmung des Temperaturgrades zuerst Rücksicht 
genommen, und zu diesem Zwecke ist das Thermometer, welches aus einem 
spiralgewundenen, die Blendungsöffnung umkreisenden Quecksilberbehälter 
besteht, unten an der Tischplatte angebracht. Die RECKLiNGSHAüSEN'sche 
feuchte Kammer wird mit dem Tische bei Verwendung eines Deckglases 
combinirt. Trotzdem zeigte das Thermometer nicht immer genau auch die 
Temperatur des Objectes; es ging bald vor, bald nach, wie sich M. Schultze 
[8] p. 7 ausdrückt, und das Verhältniss zwischen der wirklichen Temperatur 
des Objectes und der vom Thermometer gezeigten musste für jedes Instru- 
ment erst besonders festgestellt werden. 



1) Die weissen Blutkörperchen „kriechen wie Ameisen" (ein Druck- 
fehler, sollte „Amöben" stehen: vgl. M. Schultze [8] p. 9, in der Anmerkung) 
„zwischen den rothen Blutkörperchen umher, nehmen bisher gänzlich unbe- 
kannte Formen an" etc. „ . . . dem Blute beigemischte feine Carminkömchen" 
werden „von den auf dem warmen Objecttisch herumkriechenden weissen 
Blutkörperchen in kurzer Zeit aufgenommen" etc. (p. 358). So werden die 
Resultate von Beobachtungen auf dem erwärmten Objecttisch gepriesBu. 
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Dieser Umstand urnl, iaB& bei der ScHüLTZE'acben Vorrielitimg Snliwan- J 
kungcn der Temperatur des Objectea um mebrere Grade Bebr scbwer zu 
vermeiden sind, waren ausser der ungenügenden Handlicbteit des Apparateai 
die bauptBäcMieben Ursachen, weshalb man die Methode aehr bald zn ver- 
beBBern suchte. 1B67 führte Alexis Schtclaeewbki [1] die Methode des 
Erwärmens Tora Objecttigch durch warmes Wasser, welches durch den Tisch 
geleitet wird, in die thierische Biologie ein; diese Methode hat sich auch 
später als die beste erwiesen und ist sogar bei den neuesten erwärmharen 
Objeettrftgern im Wesentlicheu in derselben Weise wie bei Sohklakbwski 
angewandt. — Erst in demselben Jahre wurde bei Nägeu und Schwendener 
[1] (p. 466) der von Naueli bereits seit langer Zeit (,seit 1849, s. bei Telten 
[1] p. 196) benutzte Wärmeapparat beschrieben, welcher ebenfallö auf Durch- 
leiten von warmem Wasser durch den Objecttiach (hier gleichzeitig Object- 
träger) beruht. Das Objeot wurde in der Mitte der dnrchleitenden Eöhre 
aelbst in einer scheibenförmigen Erweiterung, die nach oben und unten durch 
parallele Glasplatten abgeschlossen war, befestigt. Die Idee, warmes Wasser 
als heizendes Frincip zu benutzen, stammt also von C. Nägeu [8] 1849. 

1868 beschrieb Ä. ScBKLAttEWSEi [ä] seinen Apparat noch einmal nnd 
gab auch eine Abbildung davon. Der Objectüsoh, ein 1 cm hoher messingener 
Kasten mit Oeffnung in der Mitte, steht durch zwei Rühren, einer höher und 

;r tiefer mündenden, mit dem luftdicht verschliessbaren cylindrisehen 
Wasserbehälter in Verbindung, wo das Wasser durch eine Spirituslampe 
erwärmt wird. Behälter nnd Tisch werden vollgegossen. Das nun zu er- 
wärmende Wasser strömt in der oberen Bohre in den Tisch, welches infolge 
eines Systems von Sept«n ganz durcblireist wird, ehe der erkaltende Strom 
durch die untere Eöhre wieder in den Behälter zurückkehrt. Eine Ecke 
des Eastens ist verlängert und dient zur Aufnahme des Thermometers; 

) andere Ecke trägt ein verticalea Äbflnssrohr, wo das sieh beim Er- 
wärmen ausdehnende Wasser in die Hohe steigen kann. Die obere Mündimg 
des Abflussrohres ist mit einem Kautschukschlauch verbunden, welches das 
emporge trieb ene Wasser in ein beliebiges GefSse und von dort beim Sinken 
der Temperatar zurück leitet. — Schon dieses System hat ein sehr lang- 

les Erwärmen des Tiaches gesichert und hätte bei Anwendimg einer Gas- 

ime und eines Thermoregulatora und bei gehüriger Dimension des Wasser- 
behälters auch eine ziemliche Conatanz der Temperatur des Tisches, nicht 
aber des Präparates und nicht die vollkommene Uebereinstimmnug der 
Temperatur des Objectes mit der des Tisch'es gesichert, da das Object blos 

1 unten erwärmt wurde und oben mit nicht erwärmter Luft in Berflhnuig 
and auch der wärmeentraehenden Wirkung der kalten Mikroskopröhre aus- 
gesetzt blieb. Eine allseitige gleichmässige Erwärmung des Ohjectea nnd 

1 grossere Handlichkeit des Apparates blieben also noch zu wünschen 
übrig. — Auf die der Suuultze' sehen Vorrichtung und überhaupt aller bis 
damals beschriebenen anhaftende grö9BteFehlerquellehatindesHenTh.W.£soei> 
»ANN [2] zuerst aufmerksam gemacht, und diese liegt, wie eben erwähnt, 
1 der starken wärmeentzieb enden Wirkung der grossen, kUhlen Metallmasae 
des Mikroskops. Dadurch wird die thatsächliche Temperatur immer niedriger 

1, als die vom Thermometer im Objecttiscb angegebene, und zwar wird 
der Unterschied bei Benützung desselben Mikroskopes umso grösser, mit je 
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stärkeren, d. h. wegen ihrer geringeren Brennweite näher zu dem Object zu 
bringenden Systemen man untersucht, und je grösser der Unterschied zwischen 
der Zimmertemperatur, welche vom Mikroskop angenommen wird, und der 
Temperatur des Objecttisches ist. Diesem Uebel gegenüber ist die Benützung 
der RECELiNGHAüSEN'schen Glaskammer ziemlich machtlos, und schon Engel- 
MANN macht auf die Nothwendigkeit einer Vorkehrung aufmerksam, welche 
auch dem ganzen Mikroskop dieselbe Temperatur, wie dem Tische zu ver- 
leihen im Stande ist; sonst wird das Thermometer im Objecttisch nie zuver- 
lässig die Temperatur auch vom Object angeben. Vorläu% schlägt Engel- 
mann (p. 340) das Einschrauben von einer 30 mm langen Elfenbeinröhre 
zwischen übjectiv und Tubus des Mikroskops vor. Wenn nun das Objectiv 
bei dem Beobachten in die RECELiNGHAUSEN^sche Glaskammer gesteckt ist, 
so wird es bald die Temperatur des Tisches, annähernd wenigstens, be- 
kommen und durch den schlecht leitenden Elfenbeinring viel weniger Wärme 
an die sonstigen Metall theile des Mikroskopes abgeben können. Auch weist 
Engelmann darauf hin, dass auch Dicke , Grösse, Material und sonstige Be- 
schaffenheit des Objectträgers selbst von grossem Einfluss auf die Tempe- 
ratur ist, welche das Object annehmen kann. Viel weniger berücksichtigt 
Engelmann den Umstand, dass auch die fortwährend wechselnden Luft- 
schichten, mit welchen der Objectträger und somit indirect das Object 
in Berührung konmit, die Constanz der Temperatur des letzteren beein- 
trächtigen. Gegen diese Fehlerquelle scheint ihm, wie schon M. Schültze, 
die Benutzung der RECKLiNGHAUSEN'schen Glaskanmier genügend zu sein. 
Eine sichere Kontrollirung der Temperatur des Objectes wäre nach ihm bei 
den damaligen Apparaten nur dann möglich, wenn man gleichzeitig mit dem 
Object Substanzen beobachtete, deren Schmelzpunkt man genau kennen 
würde, und von welchen man sich eine Reihe von 35-50 ^ C. zusammen- 
stellen sollte, so dass jede Substanz um einen Grad schwerer als die vorher- 
gehende schmelze. — So enthält die Schrift Engelmann's bereits die meisten 
Grundsätze, nach welchen sich die späteren Bestrebungen, die mikroskopischen 
Wärmevorrichtungen zu verbessern, richteten. 
1869 ^^^ ersten wichtigen Schritt in dieser Richtung hat 1869 S. Stricker [2] 

gethan, welcher sich in der Einleitung seines Handbuches sehr eingehend mit 
der Erwärmung des Objectes beschäftigt (p. X-XVI) und mehrere neue Vor- 
richtungen empfiehlt. Er erwähnt, dass bereits damals auch das Durchleiten 
von warmenDämpfen (vielleicht von Ferd. Cohn?) durch den Objecttisch ver- 
sucht war. Als ein neues Princip der Heizung führt er die Umsetzung von 
elektrischenStrömen in Wärme ein. Weit wichtiger indessen als dieses 
Princip, welches sich in der Mikrotechnik nicht dauernd einbürgern konnte, 
ist, dass Stricker die Heizung des Objecttisches aufgegeben und sich auf 
die des Objectträgers, ja sogar blos der näheren Umgebung des Objectes 
beschränkt hat. Erstlich belegt er einen gläsernen Objectträger in der Weise 
mit passend zugeschnittenem Stanniolpapier (p. X Figur IV), dass die Seiten- 
wände der Zelle für das Object durch das Stanuiol gebildet werden. Zwei 
entgegengesetzte Punkte des Stanniolbelages sind mit den Elektroden einer 
Constanten Kette verbimden. Er wickelt das Thermometer, welches die 
Temperatur des Objectes anzeigen soll, in das Stanniol des Belages an passen- 
der Stelle ein, muss aber das Verhältniss der vom Thermometer angegebenen 
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Werthe isnr wahren Trmperat.ur des Objectea erst durch. VerBuehe mit Suh- 
BtaiiKCii von bckamittMD Schmelzpunkte, die au die Stelle des Objectes gelegt 
sind, ganz wie M. Schtjltze, erst noch beaondera ermittehi. Näher zu ein- 
ander ateheu diese Werthe, weun man, nach einem anderen Vorschlage 
Stkiceeb'b, die Seitenwand der feuchten Kammer aus dem ringförmigeD, in 
den dicken Glasobjectträger eingesenkten Qnecksilherget'äas des Thermometers 
selbst bestehen lässt and den heizenden aekr feinen Kupfer- oder Platin- 
draht in enger Spirale um das QneckHÜbergefSsa windet, welches das Deck- 
glas mit dem hangenden Tropfen tritgt. — Für Fälle, wo es mehr uur auf 
das Erwärmen des Objectes unter dem Mikroskop überhaupt, als auf Con- 
stanz und genaue Eenntniss der Temperatur ankommt, schlägt Stbickeb 
(p. Xni-XIV, Figur TU) einen heizbaren ObjecttrSger von Glas vor, in 
welchem in der Mitte ein Knpferring eingeschliffen iat und in einen unter 
dem ObjecttrSger liegenden, vorne hervorragenden Kupferstab ausgeht. Auf 
diesen Stab wird ein längerer Knpferstab geschraubt und am freien Ende 
mit einer möglichst kleinen Flamme dlrect erwärmt. Anf den Kupferring, 
welcher mit der oberen Objectträgerfläche eine Ebene bildet, wird das Deck- 
glas mit dem hangenden Tropfen über das Lumen des Ringes (welches — 
meine ich — vermittels eines aufgeklebten Deckglases auch nach unten ver- 
scblosaen sein kann und so eine feuchte Kammer bildet) gelegt. — Auch zum 
raschen Wechseln der Temperatur constnürte Stbeckeb (p. XV-XVI, 
Figur Till u. IS) einen Objectträger. Derselbe ist von Metall mit centralem 
Loch für das Licht, innen hohl nod mit einem Zu- und einem Ableitungsrohr, 
durch welche bald warmes Wasser oder Dampf, bald Eiswasser geleitet werden 
kann. Das Qnecksilbergefäsa des Thermometers umgiebt auch hier das cen- 
trale Loch, und die Eöhre mit der Scala legt sieb einer Langseite dea Ohject- 
trägers seitlich an. — Endlich erwähnt noch Stbh'keb (p. XV) zwei „umfang- 
reichere Wärmeapparate" von Kühne und RECKLiSGiiAUäEN , die dem Uehel- 
standc anderer Apparate, dasa bei ihnen die Temperatur des Objectes innerhalb 
gewisser Grenzen trotz aller Voraichtsmasaregeln doch schwankt, abzuhelfen 
suchen. Diese Apparate scheinen indessen damals noch nicht beschrieben 
gewesen zu sein. (Ob sie später beschrieben wurden, weisa ich nicht.) 

1870 berichtet Bobdoh Säbdersoh [1] über einen etwas zu compUcirten 1870 
Wärmeapparat, den er zusammen mit Stbiceeb in London benutzte. 

»Diesen, aber in mancher Hinsicht von ihm nachträglich vereinfachten 1971 
Apparat beschreibt 1871 auch S. Stkickek [4]. Als „hekanutermassen" ge- 
eignete Objeete zur Untersuchung der Circulation bei Säugetbieren werden 
die Flügel der Fledermäuse, das Ohr und selbst das Auge von jungen Kanin- 
chen erwähnt. Zur TJntersucbung auch der Elemente des Dlutes seien diese 
indessen nicht geeignet. (SpHter hat man eigens zu diesem Zwecke gerade 
die Flughaut der Fledermaus Torgeschlagea; Bizzozeeo 1884, C. Laker [1] 1889.) 
Stbiceeb machte also mit dem Mesenterium resp. Omentum vom Kaninchen und 
Meerschweinchen Versuche. Kaninchen lassen sich mit Chioralhjdrat ebenso, 
wie mit Curare, narcotisiren und dennoch braucht bei diesem Thier nach 
Chloralhydrat keine künstliche Eeapiration, wie nach Curare, eingeleitet werden, 

Lda es auch so ununterbrochen athmet. In dieser Beziehung nngilnstiger, aber 
in Betreff der Untersuchbarkeit ihres Omentums, welches sich durch einen 
geeigneten Schnitt sehr gut allein hervorziehen, auahreiten und in neutraler 
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Flüssigkeit untersuchen lässt, viel günstiger sind Meerschweinchen. Dabei 
musste natürlich das Omentum auch auf der Körpertemperatur des Thieres 
erhalten werden. Als heizendes Prinzip wurde heisses Wasser durch den 
Objectträger geleitet; die Constanz der Temperatur des Objectträgers wurde 
dadurch erreicht, dass in einem Behälter bis zum Sieden erwärmtes (also eine 
constante Temperatur besitzendes) Wasser mit einer constanten Schnelligkeit 
durch den Objectträger floss. Gegen die Wärmeentziehung von Seiten des Mikro- 
skops wurde das Objectivsystem durch einen eingeschalteten Hartgummiring 
von dem Tubus des Mikroskops erstens thermisch isolirt, und zweitens um den 
oberen Theil davon (den Linsenträger) ein Bleirohr gelöthet, dessen beide, frei 
hervorragenden und etwas divergirenden Enden mit Kautschukröhren verbun- 
den waren, welche warmes Wasser hin- und wegleiteten, wodurch auch dem 
Objectiv dieselbe Temperatur wie dem Tische oder eine beliebige andere ver- 
liehen werden konnte (Figur 3). Natürlich musste auch dafür gesorgt werden, 
dass sich die neutrale Flüssigkeit, in welcher das Omentum untersucht wurde, 
durch Verdunstung des Wassers nicht concentrire. Dazu wurde noch eine 
regulirbare Tropfvorrichtung in die Leitung für den Tisch eingeschaltet und 
das nöthige Wasserquantum dem neutralen Bade zugetröpfelt (Figur 5). — 
Diese ganze Einrichtung mag nun für jenen speciellen Fall befriedigende 
Resultate gegeben haben, aber man sieht, dass sie noch immer viel zu ver- 
wickelt war, um allgemein brauchbar zu sein. Auch schien es den Mikro- 
graphen nicht überflüssig, nach besseren zu suchen. 

1873 Und in der That tauchte die Idee der heute noch tadellosesten Wärme- 
vorrichtung bereits 1873 auf. J. Sachs [1] hat nämlich 1873 zuerst das ganze 
Mikroskop sammt Object bis zur Brücke der Mikroskopröhre in einen Wärme- 
kasten gestellt (ein Zinkkasten, dessen Wände mit Wasser gefüllt sind, 
vorne mit Glasfenster, aber oben offen, nach dem Hineinstellen des Mikro- 
skops mit Pappdeckel zu schliessen p. 643-644, Figur 445). 

1874 Weiter hat 1874 E. A. Schäfer [3] bei einer Heizvorrichtung im Wesent- 
lichen nach dem ScHKLAREWsKi'schen Typus (Metallkasten, Reservoir, Wasser- 
strom) einen Gasregulator angebracht, um die Erwärniung des Wassers im 
Reservoir nach dem Stande des Thermometers im Tisch zu reguliren. — Auch 
F. J. M. Page [1] suchte eine einfache Form von Gasregulator für ähnliche 
Zwecke zu construiren. 

1876 Dagegen bedeutet der „differential warm stage" von C. H. Golding- 

BiRD [2] 1875 keinen Fortschritt, indem er zu dem ScHULTZE'schen Typus 
(Kupferplatte mit direct erhitzten Armen) zurückkehrte, blos die Kupfer- 
platte mit centralem Loch auf eine Glasplatte legte und so gleichzeitig eine 
feuchte Kammer erzielte. — Ein Vorwärtsschreiten in der besten Richtung 
erblicken wir indessen in dem Versuch von P. L. Panum [1], der, wie Sachs, 
das ganze Mikroskop, mit Ausnahme des Oculars und der Mikrometerschraube, 
in ein Thermostat, einen doppelwandigen, mit Wasser gefüllten und auf 
constanter Temperatur erhaltenen Kasten stellte (der Sachs -Panüm 's che 
Typus der Wärmevorrichtungen). — Weniger vorwurfsfrei, aber viel 
bequemer für die Untersuchung ist der Apparat von L. Ranvieb [2] (in der 
deutschen Uebersetzung [2 a] auf p. 38-40, Figur 23), welcher (in Betreff, 
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der Conatanthaltimg der Temperatur des Objectea i sogar beinahe tadelloa 
gemacht werden kana einfach dadurch, dass man zum Erwärmen des mög- 
lichst grossen Beservoirgefässes eine mittels empfindiicheu nnd zuTer- 
läBsigen Thennoregulatora regulirbare Oasflamme benutzt und das Objec- 
tivsystem durch einen eingeschalteten Hartgummiting (b. weiter oben) 
von der Mikroskoprühre thermiaeh isolirt. Letzteres vermissen wir bei 
Eanviek HOgar in der Auflage von 1889 [1], ersterem ist auf p. 37 mit 
folgenden Worten Bechnnng getragen: „Ov pent remplaeer la marmite par 
une petite Stuve ä tempiSrature constante comme, du reste, l'a fait d'äbsontAL." 
Der Apparat von Eanyieb, den er seit 18ßö zu bentttÄen behauptet ([1] p. 35), 
ist nämlich eine vervollkommnete Heizvorrichtung nach dem Schklakewski- 
sehen Typus, und zwar dadurch rervollkommnet, dass das Wasser nicht den 
Mikroskop tisch seihst, sondern einen auf den Tisch zu legenden, kleinen 
Mcssingkasten dorchstrDmt, wo der Objectträger hineingeschoben und all- 
seitig erwärmt wird. Das rechtwinkelige HessingkKstchen trägt in seiner 
mittleren Partie seitlich eine horizontale Spalte, nm das Präparat einschieben 
zu können. In der Mitte ist es von oben nach nnten von einer OefEnnng 
durchbohrt, welche nnten von einer Glasplatte versperrt ist und oben den 
Zntritt des Objectivsratems an das Präparat gestattet. (Typns Schklabewski- 
Bahvieb wäre vielleicht die richtigste Bezeichnung dieser Methode.) 

W. Veiten [1] — vom Verfahren Steicker's [4] können wir absehen, 1876 
da bei ihm die Immersion des Objectes einen anderen Zweck hatte, ehenso 
auch von den Versuchen von De Vbies [1] 1870, welcher blos sein Object 
erst in heissea Wasser tauchte, um es dann am gewöhnlichen Objecttisch zu 
ontersnchen (b. bei Veltek [1] p. 181) — fahrt 1876 die Immersions- 
methode zum Erwärmen des Objectes unter dem Mikroskop ein (p. 196-197, 
Tafel Viil). Der Objectträger mit dem in geeigneter Weise bedeckten Ob- 
ject wird in einem Becherglas mit warmem Wasser unter das Mikroskop 
gebracht. Weitere Ausnutzung fand diese an und für sich so plausible Idee 
in der thierischen Biologie erst sehr spät, 1890 durch Ranviek und Pfeffeb 
(8. w. u.). — 1876 ausgestellte WSrmeapparate von VoGELSAsa, Klebs, 
Burdoh-Sabdebsok, FEEr. Cohb und der Geufer Gesellschaft zur Her- 
stellung wissenschaftlicher Apparate sind bei A. W. Hofuahh [1] 
p. 655-656 erwähnt. 

1877 richtet A. H. EEEVE3 [2] einen nach dem NioEu'schfin Princip 1877 
erwärmten Objectträger (welchen er den Steicker-S Anderson 'sehen nennt), 
hei Benutsmng des Gasregulators nach Page, zur Untersuchung der Eul^ 
Wickelung von kleineren Vogeleiem (Sperling bis Taube) ein. In die ellipsoi- 
dische AuBhQhlong wird das Ei, dessen Schale über dem Embryo entfernt ist, 
mit Watte umgeben eingelegt, mit dem Deckglas bedeckt und der Embryo 
als opakes Object, bei auffallendem Lichte heobaehtet. Mit einer OefEnnng 
im Boden des ObjecttrSgers für durchfallendes Licht, glaubt Reeves, könnte 
man Vogel enibryonen auch als durchsichtige Objeote beobachten, falls man 
einen Theil der Eischale auch unten entfernte, 

1) Viel weniger günstig sind dabei die Bedingungen der Beobachtung 
selbst in optischer Hinsicht, s. § 32, 
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1880 E. H. Bartley [1] empfiehlt 1880 einen leicht herstellharen Wärme- 
apparat (nach dem Typus Nägeli), welcher indessen auf grössere Ge- 
nauigkeit im Bestimmen und Constanthalten der Temperatur des Ohjectes 
keine Ansprüche machen kann: das warme Wasser fliesst durch ein U-förmiges, 
auf dem Objectträger zwischen Korkstücken aufgekittetes Glasrohr, worauf 
der Objectträger zu liegen kommt. — Das „chemische Mikroskop" von Nachet 
[1] ist auch mit einer durch warme Dämpfe zu heizenden Wärmekammer ver- 
sehen. 

1881 A. A. Julien [1] führt 1881 eine bequemere Form des Immersions- 
wasserbades bei mikroskopischen Untersuchungen ein ; seine Vorrichtung 
dient zwar eigentlich blos mineralogischen Untersuchungen, sie kann aber 
(s. weiter unten) auch für biologische modificirt werden. Manche Objecte 
kann man auch in wasserdicht geschlossenen Zellen für viele Zwecke lange 
genug lebend und unverändert erhalten. Solche kann man entweder sammt 
Objectträger mit der Zelle in ein viereckiges Glaskästchen legen, in welchem 
Wasser leicht auf einer beliebigen constanten Temperatur zu erhalten ist, 
oder es kann der Boden eines solchen Kästchens selbst als Objectträger dienen. 
Untersuchen soll man natürlich mit Wasser-Immersionssystemen, welche von 
der Mikroskopröhre thermisch isolirt sind, oder mit Trockensystemen und 
dem Stiefel der Engländer (Tauchhülse Schieffeedeckee, s. p. 297 d. v. W.). Vor- 
theile einer solchen Einrichtung sind erstens die Sicherheit, dass das Object, 
welches nun wirklich allseitig und gleichmässig erwärmt ist, die vom Thermo- 
meter, dessen Quecksilbergefäss sich im Bade in unmittelbarer Nähe des Ob- 
jectes befinden kann, gezeigte Temperatur wirklich besitzt und constant 
behält, zweitens die grössere Bequemlichkeit beim Arbeiten im Vergleich mit 
Vorrichtungen, wo das ganze Mikroskop in das Thermostat gestellt ist. — Der 
heizbare Objecttisch von Senaemont (den ich blos aus Dippel [1] I. Th., 
II. Abth. [1882] p. 665-656, Figur 466 kenne) gehört zu dem ScHULTZE'schen 
Typus, indem eine directe Erwärmung des Objecttisches vermittels einer seit- 
lichen Verlängerung desselben stattfindet. Eigentlich sollte blos die Luft 
in dem doppelwandigen Parallelopiped aus dünnem Blech, welches als 
Objecttisch dient, erwärmt und deshalb die Flamme in einen nach unten 
gerichteten röhrenförmigen, innen mit einer Glimmerplatte ausgekleideten 
Ansatz gestellt werden. Das Object, offenbar auf dem Deckglas im hangen- 
den Tropfen, über dem abgeschlossenen centralen Theil des Tisches, welcher 
die Zelle bildet, erhält jedoch auch direct Wärme von der oberen Wand des 
Kästchens, auf dessen centralem Ausschnitt das Deckglas aufliegt, da ja die 
thermische Isolirung der oberen Tischplatte durch die Glimmerbekleidung der 
Ansatzröhre auf die Dauer nicht genügen kann. Das Quecksilbergefäss des 
Thermometers umgiebt nach der Idee von Steickee, in eine Ringfurche ein- 
gesenkt, kreisförmig die obere centrale Oeffnung. Mir scheint dieser Apparat 
über andere einfachere keine wesentlichen Vortheile gehabt zu haben. 

1882 W. H. Symons [1] 1882: erwärmbarer oder kühlbarer Objectträger, eine 
etwas anders geformte Metallbüchse nach dem Typus Schklaeewski-Steickee. 
— W. J. DiBDiN [1] : ein viereckiges, flaches Glasgefäss als nach dem NÄaELi- 
schen Princip erwärmbarer Objectträger. (Sehr einfach.) 

1883 L. R. Maddox [4] beschreibt 1883 zwei Formen von Objectträgem, in 
welchen das warme Wasser blos ringförmig die Zelle, wo sich das Object 
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lieflndet, rnnkreiat, indem es in der einen Form in einer Ringfurclie, in der 
anderen BwischeD zwei Wsllen, von denen der innere die Seitenwand der 
Zelie darstellt, circulirt. Die Apparate Bcteinen zwar handlich gewesen zu 
Hein, bedeuten »her keinen Tortachritt, da bei ihnen die Temperatur des 
Objectfis ebensowenig wie bei älteren ähnlichen dem vom Thermometer an- 
gegebenen entspricht ond ihr Conatanthftlten mit denselben Schwierigkeiten 
verbunden ist. 

M. Flbsch [8] beschreibt 1884 einen in keinem wesentlichen Punkt 1884 
neuen Objecttisoh, welcher an Stelle dea gewöhnlichen Objecttisches besonders 
anzupassen ist, zum schnellen Wechsel der Temperatur: es ist eben der 
Apparat von Schklarewski , den Flesch nicht gekannt zu haben scheint, 
mit allen seinen Vortheilen and Mängeln; auch braucht er dazu noch ein 
eigenes Mikroakop, wenn die Beleuchtungaverhältnisae gUnatig aein sollen. — 
Theodoe Stein [1] kehrt zu dem Stsi es ee 'sehen heizenden Prineip, zur Elek- 
tricitit zurück und coastruirt einen elektrisch heizbaren Objecttisch, Typus 
Stbiceeb. Derselbe ist eigentlich eine so zu sagen nebensächliche Beigäbe 
der elektrischen Bcleuchtiujgs Vorrichtung Steik's. In den aus zwei Platten 
bestehenden Objecttisch ist zwischen jenen um die centrale Oeffnung henun 
eine Platinspirale eingelassen, welche sich bei Durchtreten des regulirbaren 
Stromes mehr oder weniger erhitzt und dadurch die Luft in der Oeffnung 
des Tisches und somit auch das Object über der Oeffnung erwärmt. Die 
Temperatur wird durch ein in nächster Nähe des Objectea angebrachtes 
Metailapiral- Thermometer oder eine therm oelektriache Säule angezeigt. Der 
Wärmeapparat besitzt alle Naehtheile des SCHüiTZE' sehen und STBiCEER'schen 
Typus, ohne den Vortheil der grossen Einfachheit und Billigkeit besonders 
dea erste ren von beiden. 

M. LöwiT [2] macht 1885 den heizbaren Objecttisch nach Scheläbewssi 1385 
für Untersuchungen mit starken Vergröaserungen dadurch geeigneter, dass er 
in die centrale Oeffnimg deaaelben einen kleinen Condensor aus zwei Convex- 
linsen einfügt. Die Conatanthaltnug der Temperatur geschieht nach der Idee 

1 StriCKee (a. p. 30-i d. v. W.), — In der Vorrichtimg von W. ViohAL fl], 
welcher ein BANViEB'sehes Wärmekästchen mit AESONVM.'schcm Gaaregnlatar 
benütat, ist neu, dass er direct das im Heizkfiatchen bedndliche Wasser er- 
wärmt und zwar dadurch, dass er eine kleine Gasflamme unter einem Äueatz- 
rohre dea unteren Theiles vom Kästchen brennen lässt. Es ist indessen 
fraglich, ob die Beobachtung mit diesem Apparat bequemer als mit dem alten 
RANViEE'sohen ist. Die Ausnutzung von Objectivsystemen , welche einen 
ABBE'scben Bei euch tungaapparat beanspruchen, beeinträchtigen beide in glei- 
chem Grade, und auch sonstige Mängel sind ihnen gemein. — Dagegen theilt 

i 0. Israel [2] eine Idee mit, durch welche, bei mindestens ehenao zu- 
verlässigem Erwärmen des Objectea , wie nach denjenigen der früheren 
Methoden, bei welchen blos der Objecttisch oder der Objectträger geheizt 
wurde, die Sttlrung der Bcleuchtungs Verhältnisse mit einem Schlag beseitigt 
Man erwärme den Objectträger, resp, die feicht« Kammer, einfach 
von oben. Geeignet znm Verwenden mit der Vorrichtimg von IbBAEL 
sind allerdings blos Objectträger, bei welchen das Deckglas in eine Nuth vou 
entsprechender Tiefe versenkt werden kann, damit es nicht über dem Niveau 
des Objeetträgers hprvorrage. Die Wärmeflasche — so nennt Israel^ 
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seinen Apparat — besteht ans einer flachen, runden, im Centnun für das 
Objectivsystem durchbohrten, an der Unterfläche plan geschliffenen Metall- 
kapsel mit Zu- und Abflussröhren und Thermometer. Der Objectträger, 
welcher rechts und links mindestens 2 cm unter dem Rande der Kapsel 
hervorragt, lässt sich bei guter Ausführung derselben glatt und leicht hin 
und her schieben. - Es ist leicht zu ersehen, dass dieser Apparat, eigentlich 
nichts weiter, als nur der obere Theil des RANViEE'schen Wärmekästchens, 
alle sonstigen Mängel von diesem ebenfalls besitzt. So sagt Isbael selbst 
(p. 462-463), dass, wenn man eine Kammertemperatur von 37 ^ haben will, die 
Temperatur des Wassers, je nach dem benützten Objectivsystem, auf 42 ^ bis 
47^ zu regulieren und die genaue Temperatur stets besonders zu bestimmen ist. 

1886 L. Malassez [2] 1886: Wärmetisch nach dem ScHULTZE'schen Typus, 
blos mit nur einem Arm, aber doppelter Tischplatte. Das Präparat ist zwischen 
die obere und untere Platte hineinzuschieben (also ein RANViER'sches Wärme- 
kästchen, aber nicht doppelwandig und nicht mit Wasser gefüllt, sondern 
aus massivem Metall). 

1887 Vielleicht noch primitiver ist der „einfache Apparat zur Erwärmung 
und Abkühlung von Objecten unter dem Mikroskop", den H. Dewitz [1] 1887 
vorgeschlagen hat. Man könnte ihn Wärmeschachtel nennen. Er entspricht 
dem unteren Theil des RANViEB'schen Wärmekästchens mit der von Vignal 
angebrachten Ansatzröhre. Die Flamme wird, je nachdem man eine stärkere 
oder geringere Erwärmung wünscht, in geringerer oder grösserer Entfernung 
von der (mit Wasser durch ein grösseres Loch im Deckel gefüllten) runden 
Messingschachtel unter die ziemlich lange Ansatzröhre gestellt. Die eine 
Hälfte der Schachtel ist niedriger, und in dieser befindet sich eine runde, 
mit Glas verschlossene Oeffnung sowohl in dem Boden, als auch in dem 
Deckel der wasserdicht zusammengelötheten Schachtel. Das Object wird 
auf die Glasscheibe der Deckelöffnung gelegt und mit dem gestützten Deck- 
glas bedeckt. Durch das zuerst erwähnte Loch (im Deckel der höheren Schachtel- 
hälfte, wohin auch ein Thermometer hineinzustecken ist), können Eisstücke 
hineingethan und so eine Erniedrigung der Temperatur erzielt werden. Der 
einzige, allerdings oft hoch genug anzuschlagende Vortheil dieser Wärme- 
schachtel ist, dass sie nach Dewitz (p. 666) blos zwei Mark kostet. Auch 
beschäftigen wir uns damit nur deshalb so eingehend, weil wir hier eine 
neue Methode der Wärmeregulirung eingeführt sehen. — L. Pfeiffee [2]: 
eine Heizvorrichtung Typus Sachs-Panum (p. 397-399, Figur, ein Clich6 von 
C. Zeiss, auf p. 398). Das Mikroskop ist bis zur Höhe der Mikrometer- 
schraube, welche frei zugänglich ist, in einem gut schliessenden Gehäuse aus 
Holz oder Asbestpappe auf eine dicke Metallplatte gestellt. Die Heizung 
erfolgt durch. Erwärmung der in den Arbeitstisch eingelassenen Platte von 
unten mittelst regulirbaren Mikrobrenners. Das Instrument, welches C. Zeiss 
liefert, ist ein Mahagonischrank; die Metallplatte steht auf drei Füssen auf 
dem Arbeitstisch (vergl. Catalog No. 30, 1895, p. 93, Figur 59). 

1888 Im Journ. R. Mi er. Soc. wird 1888 die alte ScHKLABEWSKi'sche 
Wärmevorrichtung nochmals (wie 1874 bereits im Q. Journ. Micr. Sc.) als 
der „hot-water circulation stage" von E. A. Schäfeb [4] beschrieben. Ein 
Quecksilberregulator dazu heisst „Swift's regulator". (Bereits Behbsns hat 
in der Zeit. Wiss. Mikr. Bd. V (1888), p. 493 dagegen Protest erhoben, dass 
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man einen solchen Apparat nach SchIfer nenne, da „alle älteren heizbaren 
Tische von derselben Constmction" Bind.) 

V, BiBBs [3]: ein Wärmekästchen nach dem EAKTiER'schen Typus 1 
(p. 8B-25, Figur 6 und 7). Eb ist. mit Wasser oder Glycerin gefüllt. Von 
der ViOKAL'achen Modification unterscheidet ps sich darin, dasB anatatt der 
Änsa^rühre ein Knpferstab, welcher seitlich am Kasten hervorragt und sich 
nach innen, im Wasserraumc in einen spiralig gewundenen dicken Eupfer- 
draht fortsetzt, direct tou der Flamme erwärmt wird. Letztere ist durch 
ein elektrisohca Thermometer, dessen Queckeilbergefitss sich im inneren Luft- 
raum des Kastens, neben dem Objeot befindet, zu reguliren. Die von 
Stricker eingeführte Methode der Heizung ist also hier beim RANVtER'schen 
Wärmekäatoben angewandt: eine neue Combination von alten Dingen. — 
Geo. Nuttali. [1] constrnirl.e auf Veranlassung von C. Fi,üQQB ebenfalls 
einen Wörmekasten für das ganze Mikroskop „nach einer von Sach)5 ange- 
gebenen Idee modificirt" (p. 374). Die Seitenwände und die Decke (aus zwei 
Stücken) sind in Chamiercn nach auswSrts zu klappen; sie sind doppel- 
wandig von Metall, innen mit Asbest ausgefüllt. Der fixe Boden, die hintere 
und vordere Wand (letztere mit Fenster) sind doppelwandig, mit Wasser 
gefüllt. In der linken Seitenwand ist auch eine verschliessbare Oeffoung 
zum Hineinflthreu der Hand zum Präparat angebracht. (Beim Pfeqtee- 
schen Apparat sind beide Seitenwände zu flffnen.) — K. Abel [1] beschreibt 
1880 den neuen Therm oregulator nach Ladtbnschläger, mit welchem man 
jede beliebige Temperatur sofort einstellen und absolut constant halten kann. 
Das ist iss elektrische Contacttbermometer, welches bei dem Heizkasten von 
Pi.EnN bald auch für die Consfanthaltnng der Temperatur des Olijectea 
unter dem Mikroskop Verwerthung fand. 

Währenddessen Pfeiffer 1887 eineuLuftthermostatangegebenhat, kehrte II 
F.PLEHN[l]lS90auchzurursprunglichenSAcn9-PANüH'8chenMethode zurück und 
liesa zu diesem Zwecke von F. und M. LAiiTENScaLÄGBiB (Berlin) einen doppel- 
wandigen, Aabest-bekleideten Brütofen mit WasserfüUnng verfertigen. Dieser 
Apparat, veraehen mit dem elektrischen Contacttbermometer, Patent Lauten- 
SCKLÄOEB, fUr die Regullrung der Innentemperatur des Heizkastens ist bis- 
her der vollkommenste sowohl in Betreff der Constanz der Temperatur für 
beliebig lange Zeit, als auch in Betreff der directen Ablesbarkeit der Tempe- 
ratur des Objectea selbst vom Thermometer. — L. BaKVIek [8] wendet die 
Immersionaraethode (den Veltkn-Julien' sehen Typus der Wärmevor- 
richtnngen) hei biologischen Untersuchungen zuerst wieder an und zwar in 
etwas übertriebener Form, indem er das ganze Mikroskop bis 1 cm über 
dem Objeote in ein Gefäss mit warmem Wasser stellt. Er behauptet in 
dieser Weise sogar beijuem zu arbeiten. — Bald darauf beschrieb W. Pfeffer 
[I] eine andere Vorrichtung, welche die VELTEN-JOLiEN'sche Idee in prak- 
tischerer Weise ausnützt, allein die Anforderungen der Beleuchtung durch 
den AnBE'acben Apparat garnicbt beräcksicbtigt.. Daa Glaskästchen mit dem 
zu erwärmenden Wasser, wo der Objecttrfiger eingetaucht werden soll, steht 
auf einem ScHULTZE'achen Wfirmetisch. Unter den zwei Armen des letzteren 
brennt je ein Gasmikrobrenner, deren Flamme durch einen BEicHEKT'echen 
(— bei Pfeiefer heiast er ein Stricker 'sc her, p. 434 — ) ficgulator regulirt 
vrird, dessen rechtwinkelig abgebogenes Qaeckailbergefäss horizontal im 
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Wasser des Kästchens lie^ und der verticale Endtheil nicht bis zum 
Ocular reicht. Ein schräg nach oben und vorne gerichtetes Thermo- 
meter giebt die Temperatur des Wassers an. Zum Festhalten von 
beiden müssen entweder besondere Stative neben dem Mikroskop stehen 
oder Klammern in geeigneter Weise am Körper des Mikroskops angebracht 
werden. Weder das eine, noch das andere trägt zum bequemen Arbeiten 
mit dem Apparat bei. Pfeffer beschreibt dazu drei Formen von wasser- 
dicht schliessenden Zellen besonders, aber keine neue. Um bei der Be- 
obachtung des submersen Objectes auch Trockenlinsen verwenden zu können, 
empfiehlt er als etwas Neues entweder den Stiefel der Engländer (Tauch- 
htilse. wie den Apparat, den auch Hällsten [2] — s. weiter oben — 
als neu beschrieben hat, Schiefferdeckee nennen möchte) oder einen auf das 
Deckglas aufgekitteten, genügend weiten Glascylinder, der über das Wasser- 
niveau des Glaskastens ragt. Mit dem letzteren kann man auch Oelimmersionen 
benutzen, man reducirt aber durch diesen Glascylinder, welcher ziemlich weit 
sein muss um die Einstellung von verschiedenen Partien des Objectes zu er- 
möglichen, die Zuverlässigkeit der gcsammten Einrichtung ganz wesentlich, 
da man ja in dieser Weise einen grossen Luftraum gerade über dem Objecte 
schafft. In diesem Fall ist aber das RANViER'sche Wärmekästchen ebenso 
gut und dabei viel bequemer. — Pfeffer hat (p. 442) eine Verschiebbar- 
keit des Objectträgers ohne Oeffnen des Sachs -PANüM'schen Heizkastens 
dadurch zu erreichen gesucht, dass er Kautschukfinger in Oeffnungen der 
Seitenwand des Kastens, ein wenig oberhalb des Objecttisches, einsetzbar 
machte. Mir scheint dieser Zweck viel natürlicher und besser dadurch er- 
reicht zu sein, dass man einen beweglichen Objecttisch benutzt, dessen Trieb- 
und Schraubenköpfe durch je einen, nach dem Hineinstellen des Mikroskopes 
anbringbaren Ansatzstücke der betreffenden Schraubenachse genug verlängert 
sind, um durch kleine Oeffnungen der seitlichen Kastenwand hervorzuragen 
(eine ähnliche Vorrichtung s. bei Plehn [1]). — R. Reyburn [1] erfindet den 
Heiztisch von Schweigger-Seidel [1] 18G3 und Rollet [2] 1864 noch einmal 
(Kupferplatte auf Holzunterlage mit einer durch eine Spiritusflamme zu er- 
wärmenden Verlängerung nach vorne; Thermometer auf der Kupferplatte, 
recht weit vom Object). 
1891 L. Pfeiffer [1] beschreibt 1891 eine neue Form des heizbaren Objectträgers 

Typus Schklarewski-Stricker. Dieselbe, ein niedriges viereckiges Glas- 
kästchen mit Ausschliffen in der oberen Glasplatte, haben wir bereits auf 
p. 201 besprochen. Ganz derselbe Objecttisch, mit derselben Abbildung ist 
im Journ. R. Micr. Soc. (2) Bd. XII (1892) p, 107, Figur 6 nach der aus 
dem Bull. Soc. Belg. Micr. Bd. XVIII (1891) p. 5-7 entnommenen Be- 
schreibung von Drosten [2] geschildert, aber ohne Erwähnung von Pfeiffer. 
— „Dr. Dallinger's Thermo static Stage for Continuous Observations" ist 
ein erwärmbarer Objectträger Typus Schklarewski-Stricker, zu welchem 
Dallinger (s. Carpenter W. B. [2] p. 292-293, Figur 255) seine feuchte 
Kammer adaptirt hat. Das Reservoirgefäss, von welchem die Zelle Feuchtig- 
keit erhält, ein kleines Cylindergefäss, ist hier in ein nach unten gerich- 
tetes, ebenfalls doppelwandiges hülsenförmiges Ansatzstück des Objectträgers 
gesteckt. An diesem Ansatz ist die Zuflussröhre angebracht. Erwähnenswerth 
ist bei dieser Vorrichtung noch, dass die obere Oeffnung des Objecttisches 
mit zwei Glasplättchen bedeckt ist, zwischen welchen eine dünne Schichte 
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doe wannen WaasöVs circalirt, so dass daa Object, welches auf dem oberen 
GlaBplättdien liegt, durch die OefEnung fttr den Lichtzutritt keinen Wärme- 
TPrlnst erleiden Itann. Dafflr, dasa der Condenaor der grösseren Dielte des 
Tisches eotsprechend irgendwie höiier gestellt und so näher isnin Ohject 
gchracht werden könne, ist anch bei Dallihgbr nicht gesorgt. 

In dem PreiBTenseichnias von C. Reichert aus 1892 ist (auf p. 38, 1 
Figur 26 a) eine ErwärmungsTorrichttmg „nach Angabe Ton Dr. Spibtschka" 
für den LöWiT'echen Objecttrf^er (ein STRiCKBR'scher mit Condengor in der 
centralen Oeffnung) beschrieben: eine spiialig gewnndene Röhre bildet eine 
flache Scheibe, welche Über die Gasflamme gelegt and au dem einen Ende 
der Spirale mit einem beliebigen, hoch gestellten Wassergefäss, an dem 
anderen mit dem Objecttisch durch Eautschukrötu-en verbunden ist. Aus 
dem Objecttrüger fliesst daa Wasser durch eine mit Quetsciihahn versehene 
Kautschnkrühre in ein beliebiges, niedriger gestelltes Gefäss. Dadurch ntm, 
dass man das Wasser, das ZuinsBgefäss höher oder niedriger ateüend, oder 
den Qnetschhabn mehr oder weniger öffnend, rascher oder langsamer durch 
die Spiralacheibe flieseen lässt, kann mau hei gLeichhleibender, also 
mit einem Gasdruckregulator verseheuer und vor Luftströmungen geschützter, • 
Gasflamme jede beliebige Temperatur des Objecttrügers erzielen (verg). das 
regulirende Princip bei SrRifEEB [4] 1871). — Päui Fribdkich [l] be- 
schreibt eine bereits bei Gelegenheit des X. internationalen medicinischen 
CongresaeB ausgestellte nnd im Aueatellnngsk atalog kurz geschilderte sehr 
praktische Form des SACHS-PANra'schen Heizkastens, einen Wassorthermostat^ 
selirank, dessen unterer Anheizraum mit dem Hikrobrenner auch allseitig, 
aiiagenomnien nach vorn, geschlossen ist und s9 den Untersuchenden gar nicht 
FülESBlCU behauptet, dass das znm Einführen der das Präparat: 
Hand nothweodige seitliche Oeffneu dieses Schrankes in der 
Temperatur des Ohjectea sogar bei mehrstündigem Arbeiten hloa Schwankungen 
von V20-1/10 Grad zur Folge hat. Das Thermometer zeigt die Wasaertemperatur 
an; die Differenz zwischen Ubjecttemperatur und Waaaerteroperatur ist für 
den betreffenden Apparat durch Schmelzproben (wie zur Zeit von Scbultzb!) 
erst hcBondera zn ermitteln. Die Vorrichtnng scheint mir noch immer ver- 
besserungshediirftig, aber auch verhesBenmgs fähig zu sein (s. im § 32). 

Der neue mikroskopische „Heiztisch" von Wilh. Behhenb [8] 1895 ist II 
cio höchst sinnreich conatruirter Apparat, nur ist er kein Heiztisch. Aach 
eio ObjecttrSger ist er nicht, sondern eine Ohjectbedeckung. Der regelrechte 
Objectträger von etwas l&ngerem FomiRt (120X26) mit dem Object liegt 
auf dem gewöhnlichen raittelgroasen Mikroskoptiach und wird von der WBnne- 
vorriehtung nach dem von Israel eingeführten Princip hios bedeckt. Israel 
nannte seinen Apparat, dessen Hauptzweck gewesen ist, eine ungestörte Be- 
leuchtng des Objectes trotz der Wärmevorrichtung zuzulassen, Wärme- 
f las che {s. auf p. 308 d. v.W.); den von Beueens könnte man er war m- 
bares Object-Deckkäs tchen nennen. Er entspricht dem oberen Thcil 
eines RANTiER'schen Wärmekästchens, dessen unterer Theil hier Tom MÜro- 
skeptisch selbst ersetzt wird, und ist, mit Auenabme eines Glasfenst^re in 
der Decke des Eastena, durch welches ein Thermometer zum Angehen der 
Temperatur im Kasten sichtbar ist, ganz von Metall gearbeitet. Das heizende 
Princip ist das von Nägeli : DnrchtsriSmung von wannem Wasser. Das 
die Temperatur des Eastens regulirende Princip ist Striceee'b Eigentbum: 
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die Stromgeschwindigkeit, mit welcher Wasser von einer bestimmten Tem- 
peratur den Kasten dorchfliesst. Neu ist die Art und Weise der automati- 
schen Begulirung der Stromgeschwindigkeit, welche, sobald die Temperatur 
im Begriffe ist, über die eingestellte Höhe zu steigen, sich vermindert, 
im entgegengesetzten Fall dagegen sich vergrössert. Diese Regulirung be- 
ruht auf einer sehr praktischen Anbringung einer Art Luftthermometer im 
Innern des Kastens; die Luft in einem Cylinder dehnt sich bei Erhöhung 
der Temperatur des den Cylinder im Kasten umsptllenden Wassers aus und 
schiebt einen Kolben vor die innere Oeffnung der Ausflussröhre und verringert 
oder versperrt sie. Wenn dadurch kein warmes Wasser mehr aus dem 
Wassergefäss mit constantem Flüssigkeitsniveau und nahezu constanter Tem- 
peratur in den Kasten kommen kann, so sinkt dessen Temperatur, der Kolben 
zieht sich zurück, die Oeffnung des Ausflussrohres wird wieder frei und die 
erwärmende Strömung nimmt zu oder beginnt von Neuem. Je weiter nun die 
innere Oeffnung der Ausflussröhre gegen den Kolben in den Kasten vorge- 
schoben wird, eine desto geringere Ausdehnung der Luft im Cylinder genügt, 
um die Ausflussöffnung zu versperren, und die Temperatur des Kastens 
wird auf einer umso geringeren Höhe constant stehen bleiben. Die feine 
Einstellung der Ausflussröhre geschieht durch eine Schraube, deren Fassung 
den betreffenden Temperaturhöhen entsprechend eingetheilt ist und an die 
Correctionsvorrichtung der Objectivsysteme erinnert. Die Temperatur des 
Objectes wird natürlich immer um einige Grade niedriger als die des Wassers 
im Kasten sein. Für jeden einzelnen Apparat und für jedes Mikroskop, 
welches man mit dem betreffenden Apparat gebrauchen will, muss man eine 
Tabelle für den Unterschied bei den verschiedenen Temperaturen durch 
Versuche feststellen. Bei der von Behbens (auf p. 11) beispielsweise mij- 
getheilten Tabelle ist der Einfluss des beobachtenden Objectivs auf die 
Temperatur des Objectes noch nicht berücksichtigt. Es ist aber einleuchtend, 
dass man auch für jedes Objectivsystem, etwa nach der Methode von Engel- 
mann mit Schmelzproben (s. p. 303), eine besondere Tabelle verfertigen muss, 
zumal wenn keine thermische Isolirung des Objectivs von der Mikroskopröhre 
vorgenommen wird. In der Beschreibung von Behbens vermissen wir die 
Erwähnung einer solchen. Eine weitere Würdigung des BEHBENS'schen 
Apparates, welcher wenigstens in der Theorie der Wärmemethoden, einen 
entschiedenen Fortschritt bedeutet, werden wir im 32. § versuchen; in der 
Praxis wird der Preis von 120 Mark und die sehr sorgfältige Arbeit er- 
fordernde Construction des Apparates gewiss von vielen als ein grosser Nach- 
theil empfunden werden. 

Und damit beenden wir die Geschichte der Wärmemethoden, welche 
wir deshalb hier etwas ausführlicher behandeln zu müssen glaubten, weil 
wir uns über diesen Theil unserer Methodik im 26. § aus praktischen Gründen 
sehr kurz gefasst haben. 

D. Mittel, um verschiedene Ansichten des Objectes unter dem Mikro- 
skope zu bekommen. Hemmung und künstliches Hervorrufen seiner 
lle^egungen (zu §§ 27, 28). 
18»0 1^^^ beschrieb Goring [1] (p. 55) neben dem geraden auch einen diago- 

nalen Stiefel (diagonal boot), eine am unteren Ende rechtwinkelig gebogene 
TauchhUlse, mit einem Metallspiegelchen oder einem rechtwinkeligen Prisma, 
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die unter eioem Winkel von -iS" au in der Benge antebracht sind, dass durch 
die aeitlicbe OefFnong der Hülse horizontal anl sie tauende Strahlen vertical 
in das Objectiv refleetirt werden, wodurch man seitliche Ansichten des Ohjactea 
nnter dem Mikroakop gewinnen kann Ich erwähne hier diesen Apparad des- 
halb, weil ich glanhe, dass die Idee davou noch vipI besser za diesem Zwecke 
RUegeniltzt werden könnt«, als ea bisher geschehen iat. 

Vom mikroskopischen Roller von L. Mandl [1] 1838 ist bereiU auf ISSS 
p. 270 die Bede gewesen. 

Die primitivste Vorrichtong, um den Einfines von elektrischen Strumen 
auf das Übject unter dem Mikroskop beobachten zu kOnnen, welche bei 
Schacht [2] 1862 noch allein erwähnt ist (p. 79), besteht aus zwei dünnen 
Platindröhten, welche (z. B. mit etwas Siegellack dergl.) so auf dem Ohject- 
trftgsT befestigt sind, dass der eine Draht dem anderen gegenüber liegt und 
beide in die Flüssigkeit der Zelle mit dem Object tauchen oder letzteres 
an zwei Funkten auch berühren. Darauf werden die beiden Platindrühte 
mit den Poldrähten eines Inductionaapparates in Verbindung gebracht. Aber 
der erste besondere Apparat für ähnliche Zwecke ist wohl der kleine Ent- 
lader von Plössi,, wo zwei verstellbare Drahtspitzen als Elektroden dienen. 
Das Übject kommt auf ein Glasplättchen zwischen die Elektroden, und der 
ganze Apparat wird auf den Ol^jecttisch gestellt. Er ist mehr für schwächere 
Vergrösseningen und Ohjecte, welche keine Bedeckung erfordern, geeignet. 

Indessen hat EassT BRtCKE p] bereits 1862 die Mikrotecknik mit 1,%3 

jener Art von elektrischen Objectträgem bereichert, welche heute noch als 

ilie am allgemeinsten verbreitete bezeichnet werden kann. „Um die Speicbel- 

körperohen der Einwirkung des Magnetelektromotors aussetzen zu können", 

— so beschreibt Brücke seine Vorrichtung auf p. 638 u. f. — „bedeckte 

ich den metalleneu Tisch meines Mikroskops mit einer diluncD in der Mitte 

für den Durchgang des Lichtes durchbohrten Holzplatte, welche zwei Kupfer- 

schienen trug , deren Enden mit denen der Inductionsspirale verbanden 

wurden. Femer belegte ich mehrere Objecttrrlger so mit zwei getrennten 

Stücken Stanniol, dasB dieselben auf der einen Flfiche in abgestumpften 

Spitzen von sieben Millimeter Breite auf eine Entfernung von zwei bis fünf 

Millimeter gegen einander liefen, und auf die andere Plüche sich umschlugen, 

um durch die Berührung mit den Kap fers chienen die Verbindung mit der 

Indnctionsspirale herzustellen. In das Feld zwischen den Spitzen wurde der 

Speicheltropfen gesetzt und mit einem Deckglase bedeckt". Eigentlich kann 

mun sagen, dass die späteren elektrischen Apparate für Mikroskopie mit 

H wenigen Ausnahmen, die weiter unten hervorgehoben werden sollen, Variationen 

W der BKüCKE'schen oder der ScKACHT'schen Vorrichtung sind. — H. Sceäcbt [2] 

I p. 74, empfiehlt zum Sollen von kugeligen Gegenständen nuter dem Mikro- 

B skop, ohne sie zu zerdrücken, das Einlegen von zwei Glasten unter das 

B Deckglas, — heute noch den besten Roller. 

H A. Rollet [8] 1863 belegt den ObjecttrSger in der Weise wie Beücke I8G3 

V mit Stanniol. Rechts und links von der Stelle, wo das Object zu liegen 
H kommt (hei Rollet ein Tropfen Blut, bedeckt mit dem Deckgifischen) ist 
H das Stanniol keilfjjimig zugeschnitten und bildet ebenfalls wie bei BbDcee 
■ die Elektroden (p. 383). 
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1864 In der 1864 beschriebenen Vorrichtung schnitt Rollet [2] (p. 178) den 

oberen Stanniolbelag des Objectträgers rechts und links von der Mitte in 
gerader Linie quer ab und liess den Stanniolbelag in seiner ganzen Breite 
als Elektrod fungiren. Die Leitung yermittelte noch immer der untere Belag 
des Objectträgers, welcher quer über zwei Kupferschienen am Objettisch, 
vermittelst derer das Mikroskop in den Schliessungsbogen eingeschaltet 
wurde, zu legen war. — Dagegen hat W. Kühne [2] diese BEÜCKE'sche 
Vorrichtung etwas vereinfacht. Er befestigt« mit Siegellack zwei U-förmig 
zugeschnittene Platinbleche blos auf der oberen Objectträgerfläche so, dass 
die Schenkeln des U quer über dem Objectträger lagen. Der eine Schenkel des 
ü ist breiter, und auf diesen wird ein mit dem betreffenden Poldrathe ver- 
bundener Bleiklotz gestellt; der andere Schenkel ist viel schmäler, dem 
schmalen Schenkel des anderen Bleches, parallel der queren Mittellinie des 
Objectträgers, zugekehrt, und der Zwischenraum von diesen schmalen 
Schenkeln wird vom Object (z. B. einer Muskelfaser) überbrückt. — Febd. 
CoHN [l]i sucht den Einfluss des Lichtes auf die Bewegungen von mikro- 
skopischen Thieren und Pflanzen näher zu bestimmen. Die Thatsache, dass 
chloröphyllhaltige Organismen, in Folge von chemischen Prozessen, sich in 
der Regel gegen die Lichtquelle, in der Richtung der auf sie fallenden Licht- 
strahlen bewegen, und dass diese Bewegung blos durch die stärker brech- 
baren Lichtstrahlen von grösserer chemischer Energie hervorgerufen wird: 
kann in manchen Fällen ein wichtiges Hilfsmittel in die Hand des Mikro- 
graphen geben. 

1866 Im elektrischen Apparat von Harting [1] (ET. Bd. p. 145, Figur 40) 

1866 erfolgt die Leitung des Stromes zum Objectträger durch Stanniolstreifen 
und von diesen zum Object durch kleine, gekrümmte Stücke von Kupfer- 
oder Platindraht. — Von bis dahin empfohlenen Mitteln zur Betäubung des 
Object^s unter dem Mikroskop erwähnt Habting (H. Bd. p. 104) ausser dem 
Luftmangel Aether oder Chloroform, von welchen man etwas zur Seite eines 
Tropfens, worin sich Infusorien befinden, bringt; femer Lösungen von 
Strjchnin, Opium oder Aqua Laurocerasi. Er macht indessen darauf auf- 
merksam, dass diese Mittel alle sehr bald die natürliche Beschaffenheit des 
Objectes wesentlich ändern. — H. L. Smith [4] führt eine kleine Vorrichtung, 
welche eine sehr grosse Anzahl von erwähnenswerthen aber auch ganz be- 
deutungslosen Nachfolgern bekonmien hat, und welche die Engländer den 
mechanischen Finger (mechanical finger) nennen, zuerst in 
brauchbarer Form in die Mikrotechnik ein. Mit einem mechanischen Finger 
sollte man kleinste Objecte unt^r dem Mikroskop fassen, ihnen messbare und 
mit dem Mikroskop zu verfolgende Bewegungen verleihen, z. B. ihre Lage 
im Gresichtsfeld beliebig ändern können. Es ist selbstverständlich, dass eine 
solche Vorrichtung auch beim Beobachten von lebenden Organismen ausser- 
ordentlich nützlich sein könnte. Leider entsprechen die bisher vorgeschlagenen 
mechanischen Finger diesem Ideal nur sehr wenig, und ihre Verwendbarkeit ist 
äusserst begrenzt, namentlich auf ganz schwache Vergrössenmgen beschränkt 
Meist steht das, was man mit ihnen erreichen kann, in keinem Verhältniss zu 



1) Momentan liegt blos die englische üebersetzung (vielmehr Auszug) 
des Artikels von F. Cohn [la] im Q. Joum. Micr. Soc. (N. S.) vor mir. 
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ihrer Complicirtheit und zum Aufwand an Geschickliehkeil und Geduld, welche 
ihre Handhabung erfordert. Deshalb wollen wir uns hier damit begnügen, 
die meisten, einfach zu registriren. OrOsstentheile werden sie unten an der 
MikrosknprShre oder am. Olijectiv seibat befestigt. Der Apparat von Shith 
besteht im Wesentlichen ana einem etwa Vio Zoll langen Stückchen Haar, 
welches YermitteUt einea geschickten Hecbaniamus in jeder Richtung zu be- 
wegen ist. 

Nageli und Schwebdehek [1] 1867 benutzen ebenfalls den Stauniolbelag 1807 
eines gewöhnlichen Objecttrifgera als Eltktruden und kitt«n die Leitungs- 
drahte zwischen mehreren Lagen von Stamiiol auf dem Objectträger ein 
(p. 459-460). 

Th. W. Eugelmann [2] schlffgt 186B auch bei mikroskopischen Dnt«r- 1868 
suchungen die Elektroden von Thon mit Kochsalzlösung dnrchti'änkt vor und 
verwendet sie mit seiner Gaskammer (Bmgelhann [1]) am Object im hangen- 
den Tropfen. 

S. Strickek [2] 1869 benutzt die nach EoLtBT oder BEtCKB mit Stanniol, 1869 
aber blos auf der oberen Seite belegtea ObjecttrBger und leitflt den Strom 
nicht durch Kupferschienen, auf welchen der Ohjecttrfiger ruht, zum Stanniol, 
sondern durch Federklemmen (wie sie zum Festklommen des Präpaiatea 
dienen), welche auf den Stanniolbelag drücken (p. XVI-XVII, Figur V und S). 
Ausserdem empfiehlt er die Umgestaltung der Glaserkittzelle für den hangen- 
den Tropfen zu einem elektrischen Objectträger, wie auf p. 268 d. v. W. 
bereite erwähnt. Auch finden wir bei ihm auf p. SVII-SVIII eine kurze, 
aber sehr treffende Kritik der dnrch den elektrischen Strom hervorgerufenen 
Erscheinungen am lebenden Object. — Th. W. EflGBLMANH [8]; eine neue 
Form von unpolarisirbaren Elektroden bei mikroskopischen Beobachtungen. 
Die Leitung unmittelbar zum Tropfen, wo sich die Untersuchungaobjecte 
(im hangenden Tropfen oder zwischen zwei Deckgläsern) befinden, erfolgt 
durch adt reinem Wasser oder Koch Salzlösung durchtränktcra Filtrirpapier 
(p. 312-314, Figur auf p. 313), Die Wirknng von Induc tionschlägen 
als Mittel zur Hemmung der Bewegungen von lebenden Objecten 
(Amoeba, Arcella) unter dem JUkroskop wird in die Mikrotechnik eingeführt. 

J. Zentmäter [1] 1870 giebt dem mechanischen Finger eine andere 1870 
Conatmction and befestigt ihn am festen Theil des Objecttiaches, und sucht dieBe- 
wegnngen der Platte derselben auch für den mechanischen Finger zu verwerthen. 
Ich glaube, die tadelloae, glatte und, wenn man will, auf ganz minimale Escur- 
;n heschränkbare Bewegung z. B, der heutigen Objecttiache kann viel 
besser dann im Interesse eines mechanischen Fingers verwerthet werden 
(z. B. zum Verschieben oder Wenden einea Objectes), wenn dieser am 
Objectiv angebracht ist, 

Leop. DiPPEL [1 a] giebt 1872 in seinem elektrischen Objectträger eine 1872 
zweckmSaaigere Befestigung der als Elektrode dienenden Drähte an, welche 
L ihrem Ende platt geschlagen und spitzig sind, damit sie leicht unter 
L -s Deckglas geschoben werden können, ohne diea starker emporzuheben 
(p. 251-253, Figitf 197). 

D. S. HOLHANB (1) 1878 : der oben (auf p. 293) bereits erwähnte sinn- 1878 
reiche Objectträger, um Strömungen von FlQsaigkeites tmd damit langsame 
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Bewegungen der in ihnen suspendirten Formelemente unter dem Mikroskop 
hervorzurufen. 

1876 WiLH. Velten [2] 1876: elektrischer Objectträger, Typus BeüCKE (p. 346, 
Figur 1). Der mit Stanniol belegte Objectträger ragt rechts und links über 
den Mikroskoptisch hinaus und ist hier vermittelst Klemmschrauben mit den 
Zuleitungsdrähten verbunden. Nichts principiell Neues, aber eine etwas be- 
quemere Vorrichtung als die früheren. 

1877 G. Hanks [1] empfiehlt 1877 einen in der That sehr einfachen mecha- 
nischen Finger, welcher dennoch ebenso gute Dienste wie die complicirteren 
leisten kann. Wieder ein Stück Haar oder Borste, welches in der kleinen 
federnden Zange (stage forceps) der englischen Mikroskope befestigt ist. 
Das Object wird gegen die in das Centrum des Gesichtsfeldes eingestellte 
Spitze des Haares bewegt, und zwar in horizontaler Richtung durch die Be- 
wegungen des Objecttisches, in verticaler durch Heben oder Senken des in 
der Oeffnung des Tisches etwas höher als die obere Fläche des letzteren 
hinaufgeschobenen und mittels Zahn und Trieb beweglichen Beleuchtungs- 
apparates (z. B. des WENHAM'schen Paraboloids). Wenn nun das eventuell 
etwas befeuchtete Haar das ausgewählte Object berührt, so bleibt letzteres 
beim Senken des Objectträgers am Haar haften, und man kann, wenn eine 
andere Stelle des Objectträgers oder ein anderer Objectträger darunter ge- 
schoben wird und das Härchen trocknet und so das Object fallen lässt, in dieser 
Weise einzelne Exemplare des mikroskopischen Untersuchungsmaterials isoliren. 

1878 C. Wedl [1] modificirt 1878 den mikroskopischen Elektricitätsentlader 
von PlÖssl und findet diese Modification bequemer, als die mit Stanniol be- 
legten Objectträger. Diese Ueberzeugung scheinen indessen nicht viele mit 
ihm getheilt zu haben, da sein Apparat keine weitere Verbreitung fand. 

1879 Nach S. H. Gage [3] 1879 ist die Aether-Narcose zur Immobilisirung 
von Objecten unter dem Mikroskop besonders empfehlenswerth, was für 
manche Fälle (nach ihm: Insecten- und Amphibienlarven u. dergl.) gewiss 
zutrifft, für die meisten aber nicht. — Den von W. B. Rezneb [1] vorge- 
schlagenen mechanischen Finger hat bald darauf H. L. Smith [6] modificirt 
und verbessert. Das „Haar" ist hier ein zu einem feinen elastischen Faden 
ausgezogenes Glasstäbchen. Combinirt mit einer kleinen Röhre, durch welche 
man im geeigneten Moment etwas Feuchtigkeit auf den Objectträger haucht, 
ist der Apparat besonders zum Sortiren und Ordnen von Diatomeen u. dergl. 
sehr zweckmässig ; für unsere Zwecke dürfte er indessen kaum mehr als jeder 
andere in dieser Art leisten. — Die Vorrichtung von R. HiLaENDOEFF [1] 
zum Beobachten seitlicher Flächen von Objecten ohne Aenderung ihrer Lage 
besteht aus einem schmalen reflectirenden Glasstreifen, welcher unter einem 
Winkel von 45 ^ neben das Object gestellt wird. Sie mag wohl billiger sein, 
als ein kleines, rechteckiges Prisma, wie man es bei dem auf p. 312 a. f. erwähnten 
Apparate benutzte, zweckmässiger ist sie indessen nicht, da man mit solchen 
Spiegelstreifen kaum je ein so rein reflectirtes Bild, wie mit den Prismen, 
bekommen wird. 

1880 M. A. Veeder [1] und J. Sullivant [1] beschreiben 1880 beide einen 
mechanischen Finger ; der des Letzteren hat den Vortheil, dass er in jedem 
Laboratorium mit häuslichen Mitteln, ohne Zuhilfenahme eines Mechanikers 
hergestellt werden kann. — L. v. Thanhoffee [1] (p. 91, Figur 54): der 
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Objectträg-er, mit T- förmigen Platiublecheo ah Elektroden belogt, ist in einsn 
Holz- oder Hartgummiralimen eingefaHst. Die Leitangsdrälite sind, wie bei 
Stricker, mit Federklemmen verbanden, welche anf die Platin streifen drilcken. 
— Sei dem Apparat von JbnsrIssik und Mbzey [1] sind die Elektroden dünne 
Platindrähte , welche in Furchen des ObjecttrSgers eingelassen sind, diesen 
durchbohren und an seiner unteren Flüche mit den Kupfers chienen am Mikro- 
«koptisch in Berührung kommen. In diese K-Upferstreifen sind wieder, wie 
bei Brücke, die Leitungsdraht« hineinzustecken (s, auch bei Thanhoefer [1] 
p, 93, Figur 55}. 

J. Chälob [I] 1881 : ein mechanischer Finger zum Ordnen von Dia- 1881 
Cnmeen. Es ist wohl miSglich, dass man damit, wie der Erfinder mittheilt, 
30-40 Diatomeen in einer Stunde zurechtlegen kann ; aber darauf ist daun 
auch der ganze Nutzen des Apparates besohrBnkt, — C, H. Kain [1] modi- 
fioirt dpn mechanischen Finger von H. L. Smith [ö] in der Weise, dasa 
sämmtliche zum Arbeiten desselben nothwendigen Bewegungen vom Mechauis- 
muB eines Mikroskops (grosses Modell) ausgeführt werden; man braucht nur 
die Spitze des Glashaares in den Foous des benutzten Objectivs (natürlich 
von ziemlich grosser Brennweite) einzustellen. Ein von Käin vorge- 
schlagenes bildunikehrendeB Prisma kann heim Arbeiten mit solchen. Ap- 
paraten in der That von grossem Vortheile sein, da es Viele Leute sehr 
schwer erlernen, Bewegungen in umgekehrter Bich tun g, als die vom mikro- 
skopischen Bild gezeigte, in geschickter Weise auszuführen. — Sidle [1]: 
weitere Modificationen desselben Apparates, 

0. Stroeeelt [1] 1882 legt bei seinem elektrischen Objectträger zwei 1892 
mit Stanniol belegte Glasplatten auf einander. Die obere, der eigentliche 
Objectträger, etwa englisches Pormat, istrechta und links mit nach unten hin um- 
geklappten Stanniol streifen (Hülsen), welche nicht aufgekittet werden müsaen, 
versehen; unter diese schiebt man von aussen her die als Elektroden dienen- 
den zugespitzten Stanmo1platt«n und nähert sie einander beliebig. Auf die 
untere griSssere Glasplatte sind blos oben zwei mit den Poldrähten verbundene 
Stanniolplatten geklebt; auf diese legt man die nach unten geklappten Enden 
der Stannio Istreifen des oberen Objectträgers. Wie man sieht, bot diese 
Vorrichtung eigentlich nichts Neues; sie giebt aber dem alten Bkückk' sehen 
Apparat eine viel bequemere Form, welche sich jederzeit in ein paar Minuten 
herstellen lässt, — H. Pol [4 und 5]: Betäuben von Seethieren durch Sätti- 
gung des Seewassers im Behältnias, wo sie sich hcflnden, mit Kohlensäure. 
Wir erwähnen diese Methode deshalb auch hier, weil sie sich gelegentlich 
ancb unter dem Mikroskop mit Erfolg ausführen lüsst. Man kann z. B. die 
Kohlensäure während der Beobachtung in die auf p. 255 d. v. W. beschriebene 
Circulationskammer oder in das Circulationskästchen (p. 252) oder endlich in 
Jede beliebige Gaskammer leiten, wo daa Object etwa im hangenden Tropfen 
untersucht wird. 

Abnold Brass [1] 1884 macht den Übrigens schon von Eurenhebü 188* 
gemachten Yorschlag, mikroskopische Organismen, damit sie sich während 
der üntersuchnng mhig verhalten, mit zerriebenen Pflanzen theilen u. s. w. 
vorher ordentlich zu füttern. Sie solleu aber stets mit reichlichem Wasser, 
thierische Organismen in GeseUschaft von pflanzlichen unter das Mikroskop 
gebracht werden (p. 40). — E. Stahl [t] gieht in einer Arbeit über Biologie 
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der Myxomyceten in eijier blos nebenbei gemachten Bemerkung (Anmerknng 
zu p. 72) den ersten Wink zur Untersuchung von sich sonst sehr rasch be- 
wegenden und deshalb schwer zu beobachtenden Organismen in dünner 
Gelatinegallerte. Er schildert nämlich den Modus, wie sich Euglenen, die er 
mit einem Tropfen ihres Mediums in sehr dünne, zitternde Gelatinegallerte 
brachte, dort je nach der Beleuchtung ausbreiten. Sie bleiben also am Leben, 
können sich aber in der Gallerte offenbar viel langsamer, als z. B. in Wasser 
bewegen. Ein ähnlicher Kunstgriff wurde später direct für unsere Zwecke 
wiederholt empfohlen (s. w. u.). — W. Krause [2] : ein durchbohrter Object- 
träger zum Beobachten des mikroskopischen Präparates von beiden Seiten. 

1885 R. T. Lewis [2] 1885: eine elektrische Vorrichtung, indessen mehr für 
mikrophysikalische, als biologische Zwecke geeignet. — C. W. Zengee [1]: 
ein durchbohrter Objectträger, wie der von W. Krause, als etwas Neues be- 
schrieben. — E. H. Griffith [1] : eine am Objectiv angebrachte Borste als 
mechanischer Finger (hauptsächlich zum Bearbeiten von Diatomeen). — 
J. Mayer [1] combinirt die Curarevergiftung mit der lähmenden Wirkung 
von Inductionsströmen (p. 216) bei Beobachtung des Kreislaufes von Batrachier- 
larven. Die Lähmung durch Curare wird in der Weise am besten erzielt, 
dass man die unverletzte Larve mit einigen Tropfen „einer verdünnten (hell- 
braunen) Curarelösung" (p. 215) auf den Objectträger bringt und sich dort 
etwas bewegen lässt, wodurch geringe Verletzungen der Haut das Eindringen 
des Giftes beschleunigen. Die Wirkung tritt in 10-15 Minuten ein. — 
C. Rabl [2]: der auf p. 270 d. v. W. besprochene Objectträger zum Beob- 
achten von beiden Seiten. 

1886 E.H. Griffith [2] 1886: der erwähnte mechanische Finger, noch mehr 
vereinfacht, aber auch umso weniger brauchbar. 

1887 T. J. Briant [1] 1887: ein in der Mitte durchbohrter Objectträger für 
Beobachtungen von beiden Seiten, aus drei auf einander geklebten Stücken 
Kartenpapier von gewöhnlicher Objectträgergrösse. Ein an die Mikrotechnik 
des vorigen Jahrhunderts erinnernder Nothbehelf. — A. Schuberg [1] : das 
B;ollen des Untersuchungsobjectes durch Unterlegen von fein ausgezogenen 
Glasfäden unter das Deckglas ermöglicht (die Methode von Schacht). 

1889 Max Verworn [2] benutzte 1889 bei seinen Protistenstudien zur 
polaren Erregung von Actinosphaerium, Pelomyxa, Polystomella, Amoeba, 
Paramaecium, Bursaria u. s. w. als Elektroden Leisten von porösem Thon, 
welche, auf den Objectträger aufgekittet, die rechte und linke Seiten wand 
einer Zelle bildeten. An die äusseren Seiten der beiden Thonleistenelektroden 
wurden zwei unpolarisirbare Pinselelektroden angelegt von der Beschaffen- 
heit, wie sie in der Physiolgie allgemein gebräuchlich sind. Oder es wurden 
anstatt der Leisten nach unten gekrümmte Thonspitzen geformt, welche, auf 
einem Kittklotz am Objectträger befestigt, blos mit ihren Spitzen in den 
Tropfen Wasser mit den Untersuchungsob5ecten tauchten (p. 7, 8, Figur 
I und II). Auch bewegliche Thonspitzenelektroden wurden gebraucht, welche 
man anstatt der Pinsel in den Thonpfropf der Elektrodenröhren befestigt 
(p. 30, Figur IX). — A. Loos [1]: Lähmung von Froschlarven durch Induc- 
tionsströme. 

1890 C. B. Schürmayer [1] 1890 untersucht den Einfluss verschiedener 
äusserer Agentien auf einzellige Wesen, so von thermischen (Temperaturen 
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von unter 8" imd über 23" C. , zwifichen welchen skh das Leben der Proto- 
zoen normal abspielt), tob cliemiBchen (aalpeterBaurca Stryclinin, Antipjrin, 
CocMn, Äntifebrin, Chloralbydrat, Chloroform) und von Parblösungen (Cyanin, 
Malachitgrün). Da die nnterBuchten Eingriffe alle unTermeidlich den Tod 
dea VerBuchaohjectes herbeiführten, so haben die EeBultate von Schüemäter 
zum Theil mehr fiir das folgende Capitel Über ünterBuchnngsmethoden dea 
abaterbeuden Objectes, zum Theil aber hlos für den Abschnitt über Pisirung 
(oder Tinction) IntereHae. Allein auch zum LHhmen oder Reizen des Objectea 
ohne AbtSdtnsg kOnnen die von ihm angewandten Mitteln mit den notb wendigen, 
bereits besprochenen Canteten gelegentlich Verwendung finden. Namentlich 
wird unsere Aufinerksarakeit dnrch Schübhayer'b Verauche wieder auf das 
saipetersanrc Strjchnin gerichtet, welches ja schon Bhbenbebü als ein 
sehr gntea Mittel zum Ahtödten von mikroskopischen Organismen in Expansion 
erkannt hatte. Auch combinirte Strychnin- und Wärmewirkung ergab, be- 
aonders bei Steutor, Resultate, welche mutatia mutandis auch für die Ira- 
mobilisiruug während der Untersuchung verwerthbar sein könnten. — Wich- 
tiger indessen für die Untcrsucbung während dea Lebens ist die von BRmo 
HoPEB [1] entdeckte lähmende Wirkung des Hydroxylamina, hesaer von deaBpa 
schwefelsaurem oder aalzsaurem Salze, auf die contractilen Elemente. War 
nltmlich die Lüsung nicht zu stark und die Einwirkungsdauer nicht zu lang, 
so kann man Protozoen, Hotatorien U. derg!. in reinem Wasaer wieder zum 
Leben zurückbringen. Seinen gröBsten Werth hat ÜbrigcoB auch daa Hydro- 
lylainin für die Vorbehandlung contractiler Organismen behufs Fisirens, 
weshalb wir una erat im V. Abschnitt näher damit beschäftigen werden. — 
Ebenfalls in der Bestrebung sich raach unter dem Mikroakop hin- und her- 
bewegende Organismen so zu sagen zu zähmen, ist auch Joseph Eibmond [I], 
unabhängig von den Versnchen Stahl's, auf die Idee gekommen, das Unter- 
suchungsinedium durch Beimischen einer Colloidsubstanz xa verdicken nud 
dadurch die Bewegungen des Objectes zu hindern. Von verschiedenen Stoffen 
erwies sich Mos Kirschleim als brauchbar. Ein, je nachdem man blos 
eine Verlangsamang oder einen Stillstand der Ortsbewegungen, wobei die 
Bewegangen der einzelnen Organe nicht anfhören (die Cilien weiter achlagen, 
die Vacnolen weiter pulsiren u. s. w.), erzielen will, kleinerer oder grösserer 
Tropfen einer dickflüssigen, wässerigen EirschleimlQsung wird dem Wasscr- 
tropfen am ObjecttrHger, wo aich die Thiere befinden, beigemischt. Wir 
seihst haben una mit dieser Methode imd ähnlichen deshalb nicht eingehender 
in dieaem Capitel beschäftigt, weil wir iina flberzengt haben, daas ähnlich 
behandelte Infusorien, Botatoricn u. dergl. allzubald die Erscheinungen des all- 
mäbligen Absterbcns zeigen. Da aber an und für sich auch diese eine 
wichtige Quelle unserer Kenntnisse der feineren Structur der Organismen 
sind, so werden wir unsere Erfahrungen in Betreff dieser Methode im 
folgenden Capital um so ausfilbrlichcr mittheilen. 

Nach A. Cbbtes [1] 1891, welcher die Methode von EisuoNB sehr em- ]sin 
pöehlt, bleiben Ciliaten, Flagellatcn, Ja sogar Amoeheu in der Eiischleim- 
lOaung über 48 Stunden lang am Leben. (Ob aber auch unverändert, wird 
nicht mitgetheilt. Kann ja unter umständen ein kleinerer oder grösserer Theil 
des Körpers z. B. von Infuaorien sich stark ven'lndern, ja aognr ganz zu Grunde 
gehen, und doch bleibt der andere, oft noch ziemlich lange, am Leben.) 
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Cebtes will auch die Farblösungen, welche Protozoen während ihres Lebens 
tingiren sollen, der Kirschleimlösung beigemischt anwenden. 
1892 Durch Stahl auf die Methode aufmerksam gemacht, versuchte P. Jensen [1] 

1892, Gelatine absichtlich zur Immobilisirung von mikroskopischen Organismen 
während der Beobachtung zu verwenden. Er hat je nachdem eine 0*5- bis 
Sprocentige Lösung in Leitungswasser gebraucht. Die verschiedenen Thiere 
verhielten sich dieser gegenüber sehr verschieden. In der Sprocentigen 
Lösung, welche bei Zimmertemperatur schon eine starre Gallerte bildet, 
können Infusorien gar keine Ortsveränderungen mehr ausführen und gehen 
darin auch, spätestens nach einigen Stunden, vollkommen zu Grunde. Da- 
gegen sah Jensen in einer 0*5procentigen Lösung noch eine beträchtliche 
Vermehrung von Paramaecium aurelia. In einer solchen werden aber — 
fanden wir — die Bewegungen der meisten hier in Betracht kommenden 
Objecte kaum genügend verlangsamt, höchstens etwas unnatürlicher gemacht. 
Jensen giesst die durch Erwärmen flüssig gemachte Lösung in ein Uhr- 
schälchen, setzt nach dem Erkalten, aber bevor sie noch erstarrt ist, einen 
Tropfen mit den Versuchsthieren zu, rührt um und giebt dann einen Tropfen 
von der Flüssigkeit auf den Objectträger, wo sie bald erstarrt, weshalb das 
Präparat rasch mit dem Deckglas bedeckt werden muss. 

£• Methoden, welche das vom lebenden Object gewonnene mikro- 
skopische Bild weiter zu verwerthen helfen. Bestimmung der Dimen- 
sionen nnd die Abbildung des Objectes (zu § 29 und überhaupt zum 
ganzen IV. Abschnitt). 

Eigentlich gehören die Methoden, deren Litteratur sammt den wichtigsten 
Daten ihrer Geschichte hier möglichst kurz registrirt werden soll, nicht mehr 
in den Eahmen dieses Buches, um so weniger, da es sich hier grösstentheils 
um die Erfindung und Vervollkommnung von Instrumenten handelt, welche 
wir ja nicht beschreiben wollen, so die Apparate zum Zeichnen und 
Messen. Es ist aber evident, dass die Möglichkeit, rasch, bequem und 
genau messen und zeichnen zu können, nirgends von so grossem Einfluss auf 
die wissenschaftliche Verwerthung des Beobachteten ist, als gerade bei der 
Untersuchung des Lebenden, und ein jeder Fortschritt in dieser Richtung hat 
auch den in diesem Capitel behandelten Methoden eine grössere Bedeutung 
gegeben, andererseits aber auch zur Begründung einer rationellen Mikro- 
technik überhaupt beigetragen. Nur wenn man Dimensionen xmd Formver- 
hältnisse des lebendigen Zustandes genau aufzeichnen kann, wird man eine 
sichere Grundlage zur Beurtheilung dessen gewinnen, was man vom lebenden 
Object in den Dauerpräparaten zu erhalten im Stande ist. Und deshalb soll 
dem Leser durch die folgenden Hinweise ein eingehenderes Studium auch von 
diesem Gegenstande erleichtert werden. 
1666 Die erste Mess-Methode, welche bereits 1611 beim Teleskop von Keppleb 

angewandt wurde, hat für das Mikroskop Robekt Hooke [1] (in der Vorrede) 
1665 vorgeschlagen. Sie ist heute noch die einfachste, mit den geringsten 
Mitteln und am raschesten ausführbar, auch besitzt sie gerade bei der Unter- 
suchung während des Lebens heute noch gewisse Bedeutung. Mit dem einen 
Auge betrachtet man das mikroskopische Bild und mit dem anderen sieht 
man auf einen getheilten Massstab, welchen man so nahe zur optischen Achse 
des Mikroskops, wie nur möglich, in der Höhe des Objecttisches anbringt. 



Zusätze Tiud Berichtigungen 



Auf p. 1, 1. Zeile ist atatt „über die" 



, 13. Zeile 
zu setzen. 

Auf p. 17, 10. Zeile 
zu setzen. 

Auf p. 55, 12. Zeile 
Vorbette Q io Terpentinöl 

Auf p. 56, 9. Zeile ■ 
ziiBchalteu mit J. L. Cläkkk's W 
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([8] p. 66). 
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Binahe Wort für Wort nach Claeke [8] 
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Auf p. 57 ist nach der 2. Zeile ■ 
setzen: Daniel Cooper [1], welcher 
Eecept der GoADBV'Bchen Flüas 
wähntbeidieaerGelegenheit,ftl 
eine Lösung von essigsaurem i 
alumina), Kochsalzlösung, bere 
empfohlen, Salzlösung mit Ess 
Ereoaot und Kopaldl (oil of copal). Keines von diesen 
Medien soll sich aber bewährt haben. 

Auf p. 60 ist in der 3. Zeile naub „Die GoADBr'ache riüsaigkeit" ein- 
zuBcbalteu (s. bei D. Coopbr [1] p. 18.9). 

Auf p. 63, 18. Zpile von unten lies anstatt „SL Schutze" M. Schultze. 

Anf p, 64 ist in der 2. Zeile von oben der Satz „Daa Glycerin hat etc." 
in der folgenden Weise zu ttndern: Daa Glycerin hat Robbet Waering- 
TON [1] 1848 in die Mikrotechnik eingeführt. 

Auf derselben Seite ist in der 12. Zeile nach „das Glycerin" einzu- 
schalten obwohl es H. Schacht [1], mit seiner Anwendungsweise 
allerdings noch nicht ganz vertraut, bereits 1851 erwähnt,. 

Auf p. 72 ist in der II. Zeile nach „zuerst" 1851, nach „in den" 
zwei einzuschalten. In dtc folgenden Zeile ist nach „Deane" ([1] 1852) 
zu setzen und statt „aus welchem Jahre konnte ich nicht ermitteln" (p. 150); 
zwei Zeilen weiter nach „daa zweite" (p. 153). 

Anf derselben Seite U.Zeile lies statt „1858" ([1] 1858) 1857; in der 
folgenden Zeile statt „später kam" welcher, und eine Zeile noch weiter, statt 
„hinzu" hiuzuaetzte (p. 119). Ebendort ist in der 5. Zeile von unten statt 
„Auch erwähnt" Indessen erwähnt zu setzen und in der folgenden Zeile 
„noch" zu streichen. 



Auf p. 73 ist in der 5. Zeile von unten statt „[2a] und [2b]** [2a], [2b] 
und [3] zu setzen; in der folgenden Zeile statt „dem Jahre etc." den Jahren 
1857, 1858 und 1860. 

Auf p. 74 ist in der 1. Zeile vor „Shearman" Thomas und nach 
„Ralph" ([1] p. 37) einzuschalten. 

Auf p. 87 ist in der 17. Zeile von unten statt „1871" 1868 (s. Gabb. 
RiVET [1] p. 31), statt „Brand (s. Grönland, Cornu et Riyet oder Weigert 
[5])" Brandt 1872 (a. Alexander Brandt [1] p. 175) zu setzen. Ebendort 
ist weiter unten vor „Waldeyer [2]" einzuscbalten R. Long [1] und. 

Auf p. 88, 22. Zeile von unten lies Rivet-Brandt statt „Rivet-Brand". 

Auf p. 244 in der 13. und 10. Zeile von unten lies Boettcher statt 
„Kühne" und in der 7. Zeile von unten Boettcher statt „Kühne (oder 
Böttcher)". 

Auf p. 246, 8. Zeile von oben lies Boettcher statt „Kühne". 

Auf p. 248, 4. Zeile von oben lies Strasburger statt „Strassburgr". 

Auf p. 270, 13. Zeile von oben ist statt „Anfang der vierziger" Ende 
derdreissiger zu setzen und in der folgenden Zeile vor „compresseur" 
innerhalb der Klammer einzuschalten [1] 1838. 
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